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fertilis  hortus  ddejiynitido  depictas  dmomo: 
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PAVLOIII.  PONT.  < 
O P T.  M A X. 

AEQ_Vum  cft,Bcarifs,  Pater,  et  rationi  ma 
xime  confentancum  5 vtea , qujc  Chriftf 
Dei  nomine  fumus  edi  turi  9 nulli  magis, 
qua  Chrifti  Vicario  nuncupati  m dicetur . Itacp  ti*' 
bi  prarcipue  qualefcflq?  difputatiucul^  noftrxdebe 
tur,q  eius  ipfius  vices  in  terris  merito  tenes,  p que 
vnum  feruati  iampridc,  ac  ex  faucibus  Orci  fumus 
erepti.  Tu.n.  verus  Petri  fuccellbr , 8C  Religionis 
noftrx  Princeps  ita  Pietate  ,rcietia,S§(fiitate,  lufti 
tiatp  pfi;as,vt  unus  poR  homines  natos  ccelo  demif 
fus  elfe  videaris,q  ui  Re.  Chriftiana  ab  impioru  ne 
fario  fcelere  hac  tcpeftate  defendas.QuS  quidc  ad  re 
cum  bonus  pro  fe  quife^  opera  pro  viribus  cauare 
debeat,nein  comuni  omninm  piorum  negotio  cef" 
fare  videatur.Ego  quoqi  ne  nihil  ^rfus  agerem,fta 
tui  in  prf femia  tuo  dutftu  , atque  aufpicio  aduerfus 
teterrimos  Ecclefix  Roraanx  hoftes  ftipendia  face-* 
ye,vtfi  non  Legionarius  in  hac  militia,  falte  Gre» 
ganus  habear. Scripii  aduerfus  Lutheranos  de  Fi-’ 
de,d^  OperibuS}de  Libero  Arbitrio,de  Prxdeftina 
tione,de  Orationib.SancRorum)de  Imaginum  ado 
ratione, de  Confeijfionejde  Pcenitetia,  de  Poteftate 
Ecclefix , De  primatu  Petri,  atej apoftolicg  fedis. 
De  EuchariRia,  De  communione  fub  vtraque  fpe- 
cie,De  Matrimonio,De  Indulgetijs,  De  Purgato-- 
rio,De  m^icatib.ec  cocionatorib.Qu?  gde  omnia 
cum  nullis  al^s,prxter  qua  SancRiiTimoru  Patrum 
noRroru  armis  ab  iniquiRimoru  hominum  iniuria 
pro  mea  parte  vindicarecoRituerira,Dabis  hac  ve 
nii  Sandifs.  Pater,  vt  opinor,  fi  lingux  latinx  rau-- 
dicias,atq^  ornameta  neglexerojraultoqj  maiorem 


veritacis,quam  nefcfo  cums  dignitatis  ratione  Iia^ 
buero.Siquidem>vt  ait  Poeta  3 Ornan  res  ipfa  ne^ 
gat>contenta  doceri. 

Erit  hoc  velut  tumultuariu  quoddam  certamc, 
in  quo  non  Litui>non  Tuba*>non  Tympana  > non 
arma  illa  fulgentia.  Sed  pugna  quzdam  remilTior, 
6C  vt  ita  dicamypacatior  erit.  Nam  eo  propemodu 
dicendi  genere  vii  fumus  3 quod  magnus  orator  ille 
probat  in  Philofbphis,quorum  mollis  ed  oratio>ec 
vmbratilis,nec  fentent^s^nec  verbis  inftrucfla  po^ 
pularibus>ncciuncffa  numeris  3 fed  foluta  liberius. 
Nihil  iratum  habet, nihil  inuidum,nihilatrox,  ni<' 
hil  mirabile,nihil  a(iucum,cafta3verecunda,  virgo 
incorrupta  quodammodo  . Itaqi  fermo  potius  qua 
Oratio  dicatur.Hoc  igitur  BeatiiTime  Patcr3quic-' 
quid  eil  munufculi  pro  tua  lingulari  benignitate 
ne  fpernas,quod  fl  fortalTe  videtur  exiguum  3 certe 
tanta  ed  mea  iides3  dC  propenfa  voluntatis  alacn^ 
tas  3 vt  facile  fperem  eam  non  fecus  ac  Deo  Opt. 
Alax.ita  Sancflitati  tuse  placituram. Cui  fupplex  ad 
pedes  procumbens  me  3 meaque  vehementer  etiam 
atque  etiam  (ludia  commendo. 

Bononiar  in  iEdibus  diui  Martini.  xi.Kal. 
Februari).  M.D.  XXXVIII* 

Frater  Io.  Maria  Verratus  FerrarienOs 

Carmelita  humilis  feruus. 
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-.ILLVSTRISS.  A C REVEREN.  ^ 
.•L  Domino  Nicolao  Kodojpho  . Sancflae  Ro* 
Ecck.Ticulo.  Sancflar  M aria  vialaw 
-i  Diacono  Car.  ac  Carmeli  tarum 
* 2.  ; ordinis  Patrono  Opt.S.P. 

4 ' * . 

IN  hoc  pene  flucflutantis  religionis  Chriftianae 

diTcrimine  eos  prarclarum,ac  acceptum  domino 

opus  prjftare  arbitror, qui  Aprosvineam,qua 

ipft  (cuerat  peritlentiilimis  Teditionibus  vaftan 

tes  ab  ea  totis  viribus  abigere  conantur,  Sc  qug  da^ 

na  illi  illata  funt , veluti  optimi  coloni,  fua  diligen<» 

cia  rcCircire , Nam  licctCquod  ipfc  vineg  fator,  et  do 

minus,dum  nobilcum  erat,f{pius  dixic)mulri  futuri 

fine , qui  aduerfus  tpfam  genuinum  frangant , ipfa 

‘Verc  permanfura  fit.  Tamen  non  efiecunefiandum 

ceiro  , quin(quum  res  ac  tempus  id  pofiulat}q , qui 

fila  calliditate,ac  peruerfa  malitia  in  ipfam  conuelle 

dam  incumbunt,corrigantur , vt  ad  bonam  frugem 

(vtdicitur)fe  recipiant , Q_uod  fi  minime  fieri  po- 

tefi:,ab  ea  veluti  pefiimi  hoftes  accerrime  depellan^* 

tur,ne  ipfi , fua  iniquitate  , impietatis  labe  eos  infi^ 

ctanc , qui  ad  iplam  excolendam  propenfiori  ani<«' 

mo  incumbunt  vel  cos  qui  rerum  vfu,  ac  experien-' 

tia  non  fads  valent  , imbecilliorifqj  fune  virtutis 

(quibus  tfif  infidias  parant ) ad  deteriorem  partem 

conuertanc  • Hap  de  cau(a  honoratifiime  Antifies 

vifus  eft  mthi.Io.  War.Vcrra.Ferrarienfis  inter  fo' 

dales  Carmelitanos , qui  tam  diu  fub  tua  clientela 

fiint  pietate,ac  religionelonge  prxfians,(S^  cum  om 

nibus  bonis  artibus , SC  dilciplinis  ornatus , tum  in 

lacrarum  literarum^d^  diu,  ac  multum  uerfatus 

egregium  opus  naua ITe , ac  prsrclaram  operam  do^ 

mino  dediile>Hoc  fiio  i n uerfiitos,  ac  morolbs  holce 

• • • 

« iif 


cauillatores  uoluminc,  quo  accepta  lam  damna  tc' 
farcit,5C  qua:  pofTcnt  inferri  > aducrfariorum  irnpc' 
tum  ftrenuc  fufeincns , ab  hac  ip(a  uinca , omnibus 
machinis  pro  pulfac , atque  propellit  > oftcnditqj  il' 
los,qui  cultorum  nomen  (ibi  aiTumpfcrunt,in  opti' 
mos,  ac  fedulos  colonos  impie  iuralTc , uineatc^  ipll 
perniciem  parare,illiusq[j  radicibus  inftarc  bipenni* 
Q^uapropter  Reipub.Chrifeianx  ueheraenter  gra-- 
tulor,qcf  eum  naSa  fit  uindicem,  atque  huiuGiiodi 
malitia:  oppreiforem , qui  uirtute , ac  facrarura  rc^ 
rum  intelligentia  adeo  pra:ftet , quod  fi  paucos , in 
hoc  prarclaro  facinore  obeundo, pares  habuerit,  non 
fit  futurus  adiicrfarqs  amplius  locus,in  quo  plagam 
infligant.Nam  fi  his  fcptis,his  cancellis,  ha:c  dotni^ 
ni  uinca  clauderetur,his  colonis  coleretur.  His  cufto 
dibus  ac  propugnatoribus  defenderetur , profeci:© 
hi,totius  pietatis  ChriiHana:  euerfores,fruftra  in  ip 
lam  uires  fuas  cxpirentur,gratulor  ct  tibi,  amplifii^ 
me  Antiftes,q  optimus  itcgcrrimus,eruditifi!miis,i 
ter  reliquos  maxfWe  piusinamplifiimo  hoc  patrii 
ordine,ueluri  fax  quaedam,pra:luces,qu6d  eum  uirii 
f n tua  habeas  fide,ac  clientela , cuius  lucubrationes, 
Aufpicqs  Pauli.iij.Pontificis  Max.ac  Sanefeiflimi, 
d^(uno  uerbo  ut  multa  compledar)  maxime  digni, 
qui  in  felici  hac  uinex  fiatione^quam  pridem  tenet, 
ceu  uigilantilTimus  cuftos  politus  fit,ut  rei  Chrifiia 
na:  eius  fi:udio,pietate  ac  fapientia,confultura  fit,<SC. 
tueantur,  et  probentur,Tuarum  igitur  erit  partium 
pro  tua  fingulari  religione , ac  pietate , in  huncc^ 
Carmelitarum  ordinem  beneuolentia , 8C  propenfa 
uoluntate,cum  in  omnes,Tum  in  cos  qui  uirtutc,ac 
fanditate  excellunt,opus  tam  praclarum  fouerc,  il* 
lud  Pontifici  Summo  cornendatum  facere,  ut  etiam 
tuo  fiiuorc  illi  gratius  contingat , Tuoqj  huic  clienti 


animum  addas  > ad  alia , qua  optima , 6C  prarclani 
apud  ipfum  latent, edcnda>quibus  horum  error  quf 
cum  omnia  conuellant, (modo  poflint,ac  dif^ianty 
Keipublfcaqj  Chnfliana  unitatem  Icindant,  fe  pri" 
flinam  libertatem  repetere  clamitant) Hc  pateat , ut 
hoc  (quorum  duritiem , ne  dicam  impietatem , Cx' 
pius  miferatus  rum)fa£e  peruicatia  dC  pudeat  (quod 
DeusFaxit).S^  pceniteat,cceteri  uerb  qui,horum  in^ 
fania,deiTtpere  cceperunt,<S^  in  rd  Chriftiana  Ma^ 
«eftatem  cauillantur . ab  eorum  inilitutis  animum 
auocent , & Chridianam  pietatem  in  intimis  pra^ 
cordqs  recipiant.  Vale  Ferraria.xviq.Calendas 
0(fk)brfs,  Anno  Chridianalalutis.M.D.XLlll» 


Cymhiiis  lo.Bapti.Gyraldus  FerrarienHs» 
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, , Dc  triplici  fide  authorad  Ledlor^.  * •: 

Fidei  multa  genera  elTecandidifi*.  Ledl:or,Mul 
tipharie  var^fcp  modis  in  vtra^  lege  accipi 
non  ambigimus,red  cceteris  omifliS}dico>tri^ 
plicem  pratcipue  efife  fidem  > Vnam^a  deo  infufara 
eandem  cura  fpe  SC  charicate  diuinitus  elargita,qux 
alio  nomine  Dei  gratia  fcu  diuinus  fauor  dC  patroci 
nium  merito  nucupatur.  Et  h rc  illa  eft  quam  infan 
tibus  inbaptifmate  ipfos  iuftificans  ^ Deus  abfque 
operibus  bonis  elargitur*  Nam  teftc  Apoftolo»fine 
fideimpolTibile  eft  placere  deo.  Infantes  vero  facro 
baptifmateafperfi  Deo  quam  valde  placent,  fidem 
igitur  gratiam  videlicet  vel  Dei  fauorem  habere  ne 
ccflecftjde  qua  fide  Paulus  ad  Ro.Iuftusexfide  vi 
uit.Quoniam  ficuti  homo  peccato  fpiritualiter  occi 
ditur,itaper  fidem  Deo  viuit . CLuamobrem  fidw 
iiifufa  gratiaq;  fcu  Dei  fauor  et  patrocinium  diuinu 
ve  pr§lidium  idem  funt,  Aliam  praeterea  fidem  pro 
adultis  reperiri  diuina:  teftantur  hiftoria: , CL»a:  eft 
verus  intellegas  aftenfus  abO^  vlla  animi  ambigui 
tate  eundis  a Chrifto  relatis  fidei  articulis  firmiter 
afrcnticur,qu§  eft  bimembris.Altera  informis  nun^ 
quam  videlicet  charitat  e nte^  intrinfeca  aliqua  vir-’ 
fute  formata  * quae  aliter  fides  hiftorica  nominatur* 
de  qua  lacobum  multoties  legimus  dicentem.  Fides 
fine  operibus  mortua  eft. Et  ibidem  Daemones  cre- 
dunt SC  cotremifeum  ,de  qua  quoc]^  ad  Titum  Pau 
li  verba  funt  hacc, Multi  confitentur  fe  noflfe  Deum, 
fadis  autem  negant.  De  huiufmodi  vero  fide  iufor  ♦ 
mi  cui  hominem  iuftificare  repugnat  non  arnplius 
locuturi  fumus,  Alia  denie^  eft  tides  Ipe  videlicet  6C 
charitate  interioribus  cceterifcp  virtu  tibus  formata 
(exempli  caufa) Adultum  infidelem  noftrj  religiois 


w 

'A  iacris  inytiatis  Chridianis  articulis  atque  omnibus 
I credere  firmiter  (ine  titubatione  ponamus>  formata 
fila  nempe  vc  i n eo  exiftac  fides,huiurmodi  adultuta 
'i  ‘ fuam  in  Deum  totam  fpem  habere,eumcp  ante  om" 
i nia  coIere,feq^  etiam  erratorum  pcenicere  pr^terito^ 
t rum  cum  animi  conceptu  > fore  diuina  feruacurum 
■ ' mandata  necelTe  elTe  minime  latet, qux  quidem  bo^ 

I ’ na  intrinleca  opera,  veluti  forma  dant  eAe  fidei,  de 
' qua  Pau.ita  prolocutus  efi:dicens,Fidesefi;qu(> per 
charitatem  operatur.  Et  alibi,Si  habuero  omne  fide 
Ita  vc  montes  transferam  charitatem  autem  non  ha 
buero  nihil  fum , Dicam  igitur  dodliiTime  Ledlor 
' corpus  compofitum  taquam  formatam  exiflerefi^ 
demamateria  cuius  Chnfiianorum  certitudo  efi;  ar^ 
ciculoru,  fua  vero  fbrma,fpes  SC  charitas,  reliquae^ 
interiora  bdna  efTe  dicuntur,  qus  cum  fint  de  efTen^ 
tia  ipfius  fidei  formata: , liquet  fi  fides  iuftificat  ith' 
pium,bona  quoq?  opera  ipfumiufl:ificare,Ci,uem'' 
ad  tnodum  enim  (ut  de  his  te  certiorem  faciam  } ho^ 
' minem  nihil  aliud  quam  animam  SC  corpus  fimul 
efic  fatemur,nequitc^  aliquid  operari  fine  anima  SC 
corpore,et  quicquid  operatur  homo,  illud  idem  ope 
rari  animam  dicimus,ita  a fimili,  Cum  fides  iufi;ifi 
cac  hominem  opera  bona  ipfum  iuflificare  oportet, 
£x  quo  Igitur  firudiofe  LetAor  plane  intelliges  i*atio 
nes  huius  primi  traiffatus  aduerfus  Lutheranos  eui^» 
detifiime  cocludere,pariter  et  in  alijs  fequentib.  ete* 
Scias  etiam  non  alia  de  caufa  hoc  me  edidifie  opus, 
nifi  ob  generale  futurum  concilium,  qd*  vt  fatis  di' 
plomate  Pontificio  conflat,  Paulus.3 . Pont.una  cu 
Amplifl*.  Patrum  collegio  quam  primum  temporis 
opportunitas  pofiulaueric  infiituic  celebrari,ut  ibi' 
dem  fidei  ueritas  agnofcatur,et  ut  moderniores  Hg' 
recici  fuorum($  fautores  medio  diuino  prafidio,  cd' 


uertatur,^  proinde  quoniam  pernicfodiT  h^reiii 
hfs  temportb.  vigei:  maior  quacunque  alia)  Na  pce 
cericistemporib.dumaderac  vna  reliquae  aberam* 
In  praefenti  vero  fere  omnes  (imul  Lutheran.  caufa 
fufeitamur  hxrefes  in  faneftis  olim  concilijs  mento 
damnacx,idcirco  H eos  interdum  verbis  paulo  feuc 
riorib.infe(flor,nonexodiO)potius  vero  Dei  dC  tu 
ftitix  zelo  me  facere  crcditO)quinimmo  ppinquos 
veluti  fratres  atque  illorum  pro  falute  deum  affidue 
obfecrans  eos  amore  profequor , Verum  hxc  milia 
facio  ne  prolixior  ha^ar ) vnum  illud  obfecro  dC 
obtedor ) vt  legere  dC  perlegere  opus  «deinde  cor-» 
rigere , caftigare , emendare  , fuo  iudicio  quifque 
velit*  Vale. 
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>INDEX  IN  O.VO  OMNES  MA- 
'*  c ceriar  ( De  quibus  loquimur  in  hoc  libro  ) 

- comprehenduntur , per  ordinem 
' • alphabeti,<5c  primo  de  in' 

‘ cipientibus  in 

Ab 

'i-  A Bfoltiic  facerdos  indrumentalicer  Deus  ve 
‘ roeffediiue  6c  principaliter  remictitpec' 

cata.  fbh  up 

Ac 

•^Acceptatorem  perfonarum  Deum  non  elle  teftimb 
hio  fcripcura;  comprobatur*  fol.  apolog.2^4 

' ^ Ad 

Adoradus  cft  deus  dC  (andli  fed  diuernmode.fbl.toS 
Adorationis  fpccies  tres  , fol,  107 

Adorandi  Deum  modus  multiplex  ibidem* 

Adoratio  latria  quid  fol,  lop 

Adoratio  dulia  quid  fol,  m 

'Adorare  dfnioes  aut  danatos  nullo  mo  decet  fo.iop 
Adoratione  dulia  qui  adorandi  iint*  fol,  108 

Adoratio  hiperdulia  quid  fol.  iio 

Adoratio  1 tenor  5^  exterior  Ite  p fe  et  p accides  lop 
Adorare  imagines  abfolute  confideratas  idolatra> 
reeft  fol.iij 

Adorare  imagines  refpecfhue  confideratas  poflii* 
mus  & debemus  fol.  lu 

Adorandus  efo  Chriftus  qui  eft  Deus  3C  homo  ado 
ratione  latna  fol.  u) 

Adoranda  non  efo  humanitas  Chrilii  in  Ce  abfolu* 
te  coiiderata  adoratione  latria  fed  hipdulia  f.  iip 
Adorandus  eil  Chrifous  in  facra mento  altaris  adora 
tione  latria  Sc  qualiter.  fol.  121 

Ag. 

Agere  necelTario  libere  differunt  fol.  12S 


foL 

ibidem 


Agnus  pafchalis  fignificat  corpus  Chrffti  in  la^ 
craracmo.  An  rol,i94 

Angeli  qualiter  orant  pro  nobis  fol*  loo 

Angeli  5<:fancfli  vident  vifione  matutina  dC  ve- 
rpertina  3C  quomodo  fol»  '04 

Be 

Beatitudinc  Philofophi  i adibusvtrtutu  pofuere  f.j 
Beati  funt  liberi  ^ ^7 

Benedicflto  dei  nunqua  eft  fine  gratia  fol.  114 

Bo 

Bonum  meritorium  morale  ex  genere 
Bonorum  operum  exempla 
Boni  operis  Corneli  centurionis  exemplum  ibide 
Bonum  morale  interdum  operatur  infideles  contra 
Gregorium  Ariminen.  fol» 

Bopu  morale  pfetflu  Jpcrfe(5Ki  ^d.  Apolog.  fo,i 

Ca  . . 

Caufis  tam  principaliter  qua  minus  principaliter 

concurrentibus  effecflus  attribuitur.  fol»  7 

Caufa  effecfliua  quid  ad  cuius  efle  feqtur  aliqd  f.72. 
Caufa  capitur  interdum  vt  dicit  quandam  proprie 
tatem  vnius  propofitionis  ad  alteram  ibidem 
Caufe  efficientes  iacramenti  euchariftiar»  fo.i^S 

Ce 

Cjlum  claudere  aperire  quid  fit  fol»  »80 

Cf  na  vltima  Chrifti  qua  die  facfla  efl:.  fol»  ^oz 
Cccna  vltima  Chrifti  fada  fuit  die  iouis  fecunduni 
Jatinos  contra  Grccos  fol*  zo^ 

Ci 

Cibus  animae  qui  fuerit  ante  Chriftum  3C  poft 
Chrifturaeuchariftia»  fol» 

Cibo  vtuntur  quatuor  naturae-»  Icilicet  vegetatiua 
fenfinua  intclle<fliua  Sc  angelica  ibidem 

Cibus  datur  ad  fuftemandura  ibidem 


Cibus  aiiirax  8C  corporis  differunt  ibidem 

Cibo  nouo  vticur  homo  nouiter  renatus,  ibidem 

CI 

Clauem  duplicem  habet  facerdos  fbl.  iSo 

Clauis  duplex.f.cognofcendi  3C  fententiandi  ibide 

Co 

Couiierfio  duplex.f.  principalis  et  iftrumctalis.f. 
Cohuerfio  formalis  eft  Chrifti  fides  ibidem* 
Cognofcit  deus  omnia  praefentialicer  flmul  perfede 
dc  immutabiliter  fbl,  ^4 

Cog, 

Cognitio  beatorum  duplex  fol.  lof 

Confeffio  laudis  et  fraudis,  fbl,  iz; 

. ConfelTio  generalis  dC  fpecialis  quid  ibidem 
Confitebatur  iudgi  aliqh  peccata  in  fpecic  fol,  124 
Confeffio  quant^  vtilitatis  fit.  ibidem 

Confeffio  legalis  figura  fuit  facrametalis  fol. 
Confeffio  auricularis  neceffaria  eft  ad  falute  ibide 
Confeffio  facramentalis  a quo  inflituta  fecundum 
varias  opiniones  fol.ibdem 

Cofeffio  facrametalis  fuit  a Xpo  inftituta  fol.  «7 
.Confeffionem  facramcntalem  effea  Chrifto  infti^ 
tutam  offenditur  fufficientiffima  ratione  ibide 
Confeffio  facramentalis  probatur  quinque  difcur^ 


fibus.  fol.  134 

Confeffio  facramentalis  c ur  inftituta  fol  .15 $ 

Confeffionem  facramentalem  dari  figuris  often^* 
ditur  fol.  136 

Confeffio  facramentalis  probatur  multis  Doiftoru 
audforitatibus.  fol.  iz8 

Confoffionis  facramentalis  obiedriones  foluun  ^ 
tur,  fol.  141 

Confeffionis  miniftri  fuht  facerdotes  fol*  14^ 

Contritio  duplex  fol*  156 


Contritio  vera  non  cft  fine  ^jpofito  coficedi  ibide 
ConfeiTionis  facraraentura  quomodo  remittit  pec^ 
cata 

Contritio  habet  dolorem  peccati ct  propofitum  co^ 
fitcndi  ibidem 

Concilio  generali  poliunt  omnes  Chrifti  fideles  in^ 
terelTc  h>b 

Concilg  generali  determinationi  omnes  Chrifti  H' 
deles  airentire  tenentur  fol.  t^8 

Corpus  Chrifti  natum  de  Virgine  ciTe  fub  fpccic^ 
bus  panis  ct  vini  in  facramento  proluatur  fol.  iS^ 
Comedi  poteft  quarlibet  res  comeftibilis  tealiccr  SC 
fpiritualtter  fol.  tS6 

Corpus  Chrifti  quomodo  manducatur  fub  fpecic^ 
bus  panis  dlC  vini  foh  »87 

Corpus  Chrifti  quomodo  eft  in  facrameto  per  pul^ 
cherrimum  difeurfum  ibidem 

Corpus  Chrifti  triplex  habuit  efte  fol.  i8p. 

Corpus  Chrifti  a quatuor  generibus  h ominum  di-' 
uerfimode  fumitur  fol.  »90 

Corpus  Chifti  elTe  vere  SC  realiter  in  facrameto  al' 
taris  ofteditur  per  icripturamm  teftimonia  ibide 
Corpus  Chrifti  digne  fumendum  fol.  ip6 

Corpus  fuum  Chriftus  quibus  de  caufis  leiiquit  no 
bis  in  vltima  ccena  fol.  iw 

Communionem  fub  vtracj  fpecie  non  omnibus  ne 
ceftariam  eife  oftenditur  fol.  218 

Communicandum  fecularibus  fub  vna  fpecie  tantu 
demonftratur  ^fol.  221 

Concionatorum  genera  quatuor  fol.  240 

Concionatoris  officium  fol. 

DDa 

Amnatorum  atftus  femo  funt  moraliier  ma^ 
It  . fol. 


I Damnati  non  fcmper  ncce/Titantur  ad  fflaleoolcn^ 
I dum  > ibidem 

I Damnati  non  carent  libero  arbitno  ibidem 

' Damnati  habent  cognitionem  et  mcmonam  atf^uu 
fuonim  pr«eteritorura  ibidem 

Pe 

Deum  elTe  naturali  difcurfu  cognofcitur  foL  17 
Deumeilepnmum  motorem  tantum  vnuin ac 

infiniti  vigoris  cognofcitur  lumine  naturzfb.  sS 
Deus  eft  vbi($  & qualiter  foi.  6$ 

Deus  licet  fit  caufa  neceilaria  tamen  ad  extra  con^ 
tingentcr  6C  libere  operatur  fol.  6y 

Deus  licet  contingenter  operetur  efl  immutabilis 
^ tamen  ibidem 

! Deus  dicitur  immutabilis  dupliciter  ibidem 

I Dei  cognitio  multis  nominibus  nominatur  fol.  70 
Deus  ante  mundi  creationem  tria  faciebat  ibi.  71 
Deus  delendo  peccatum  non  mutatur  fol.  pz 

Di 

Dialogusinter  Chnflum  8c  ludatosde  corpore  fuo 
, qualiter  pioterat  comedi  fol« 

Diluuiopurgaci  fuerunt  frudus  terne  fol.  zif 

Do 

Domus  fidelium.qux  fit  fol.  ifo 

Domum  xdificant  fliilti  6C  lapientes  diuerfimo^ 
de  ibidem 

I "T  T 

\ L-i  Eccleliaemultiplexacceptio  fbl.i^S 

^ Ecclefiam  eflc  maioris  autoritatis  $ Euange 
lium, quinque  rationibus  demoforatur  fol.  16$ 
' Ecclefia  quomodo  dicenda  fit  fanda  nouemratio^ 
nibus  demonflratur  fol,  i6s 

Ecclefia?  determinationi  omnes  parere  tenentur 

fol,  170 


Ecdcfi*  fi  tollatur  autoritas  omnia  in  fide  erunt 

ambigua  dubia  incerta  fob  clxxt 

EcclcfijE  femota  automate  omnes  harefes  alias  dara 
nate  redibunt  foL  ibidem 

' EI 

Eleemofina  an  validis  mendicantibus  fit  danda  foK 
I Eq  ccxxxvq 

Equalitasiuftitiacduplex  foh  xvii) 

Equalitasiuiiitiaefundaturinconuentionc  tol*  xix 

foK  xlix 


fol.  Iv 


Errare  facere  dupliciter  dicifpr 

Eu 

Euenire  a cafu  dC  a confilio  differunt 

Es 

Eficntialium  vnum  fine  alio  effe  non  Jpoteft  cui 
conuenit  vnum  conuenit  8C  aliud  fol*  i 

Eficntialium  qua?  competunt  vni  competunt  6C  zU 
teri  per fonis  diuinis  acceptis  ' 

Effe  rerum  omnium  triplex  fol.  clxxvi  • 

Ex 

Excommunicandi  potefbs  cui  copetit  foL  clxxxi 

fa 

FAlfum  ueru  uera  non  nifi  vera  inferunt  f.  V19 
Facere  quod  in  fe  eft  quid  fit  fol.  xxiiq 

fi 

Fides  triplex  prologo 

Fides  fine  operibus  non  iuilificat  fol.  1 

Fides  qua?  eft  donum  Dei  iuftificat  fpb  l 

Fides  iiiftificans  eft  fides  uiua  6C  formata  ibidem 
Fides  tanquam  arbor  bona  qua?  fine  frudlibus  non 
eft  ibidem 

Fidem  neceflariam  ad  falutem  dC  non  opera  impofi 
fibilc  eft  ^ 

Fidem  uiuam  habet  ergo  bene  operatur  8C  econtra 

eft  confequentia 


'eft  confequentia  formalis  " ' foK  7 

Rdcs  viua  includit  opera  bona  fol-  1%  . 

Fides  infiifa  acqutfita  fol»  S* 

Fidesaugeripoteftintenfiuc<S:extcnfiu€  fol.  tt 
Fides  formata  informis  apolog*  fol. 

Figuratur  aliquid  duplici  de  caula  fol.  19 j 

Figurx  (aeramenti  euchariftise  quatuor.  fol.  ibide 

Fo 

Iforma  cenfecrationis  duplex  interfor,  dc  exte^ 
rtor.  Gr  ^ fol.  »o^ 

GRatia  Dei  omne  bonum  largitur  fol.  u 

Gratia  an  detur  necejflario  a deo  focieti  quod 
infeeft.-  fol.  24 

Gratia  neceilaria  eft  ad  quodlibet  opus  merito^ 
rium.  ^ /ob 

Gratia  tria  (ignificat  fecundum  triplicem  eius  de^ 

’ riuationem  Apolog.  zs6 

Gratia  gratis  data  dC  gratum  faciens  difforunc  * 
Apolog.  257 

Gratia  operans  8c  cooperans  pratueniens  dC  fiibre^ 
quensquomddodifforunt  quomodo  non  fol. 
Aplog.  ibidem. 

Gratia  qualiter  przuenit  om  ne  opus  bonum  foid  c 
Gra  gratis  data  vniuerfalis  3C  fpecialis.  Apo.ibidc 
Gratiae  gratum  facientis  neceibtatem  male  negabat 
pellagius  Apolog.  iS9 

He  ' 

H^refes  Lutheranorum  ^alias  reprobat^  quo 
modo  funt  in  concilio  difjputand 9 fol.  171 
Ho 

Homo  duplex  foI./2.5C  21J 

Homoefficltur  feruus  peccati  df  quomodo  fol. 
Homo  pot  ex  feruo  pdH  fe.facere  liberi!  fol.  ibide 
Hoc  in  cofccrationisverbis  quid  dcmoiift**^  plura 

* ic 


affcrtiones 

Hoc  eft  corpus  meum  An  his  verbis  vel  alijs  confc 
craueric  Xps  in  coena  plures  opiniones  fol.  207 

Im 

IMaginum  duplex  reprefentatio  fol,  ni 

Imagines  qualiter  adorandf  fol,  ui 

Imaginum  adoratione  tres  formamus  conce- 
ptus fol,  ibidem 

Imaginum  adoratio  vulgaris  damnatur  fol.  uj 

Imaginem  adorare  quid  fit  fol* 

Imagines  cur  ecclefia  fuftinet  ibidem 

In 

IntrinfecisS:  proprqs  qu*  vni  conueniunt  alteri 
non  repugnant 

Intelledus  proprietates  infeparabiles 
Infiuxus  diuinus  duplex 
Indulgentia  quid  fit 
Indulgentiarum  quatuor  cauff 
Indulgentiae  quomodo  acquiruntnr 
Indulgentiae  quomodo  iuuant  exiftentes  in  pur- 
gatorio fol» 

lu 


fol,  6 
.fol.  31 
fol,  50i 
fol.  232 
fol. 

fol.  13  S 


luftificacio duplex  fol.  t 

luftificatio  ad  plura  comparari  poteft  fol.  u 
lufiificatur  homo  dupliciter  ex  fide  ^ operibua 
bonis  fol» 

lufiitia  iufhis  iufiiificari  iuftificatio  dificrunt 
Apolog. 

ludificari  hominem  fide  fine  operibus  error  oden- 
ditur  Apolog,  ibident 

ludificatio  quid  ibidem 

ludificari  hominem  fide  6C  operibus  bonis  pul- 
cherrime odendttur  Apolog.  2/2 

lubileuaquid  . fol» 


• . . 

Llbmim  arbftnum  dari  tam  ad  bonum  ad 

malu  ac  homini  cdnaturale  ce  ondtt  fol.28 
Libertas  multiplex  . fol.  29  v 

Liberum  arbitrium  quid  (it  £oK  ibidem 

Liberum  arbitrium  dari  ^batur  rationibus  fol.jo 
Libertas  volutans  alQs  ronibus  odenditur  fol. 
Liberum  arbitrium  dari  feripturarum  tcftimonijfr 
demonftratur  fol. 

Pro  libero  arbitrio  quinta  demonilratio  audforita< 
tibus  veteris  tellamenti  fol.  4J 

Per  liberum  arbitrium  quid  poflit  homo  exiftensj 
< in  puris  naturalibus  ibi.  47 

Libero  arbitrio  poted  adultus  (ine  gratia  vitare 
peccatu  Sc  ^epta  adimplere  quomodo  fo.ibide 
Liberari  a peccato  quid  fol.  ss 

Liberum  arbitrium  diicurfuoftenditur  fol.  5^ 

Liberum  arbitrium  ftat  cum  infalibili  cognitione 
Dei  fol. 

Liberum  arbitriu  cocurrit  ad  hominis  lalutc  f.7; 
Liberum  arbitrium  a prardeflinatione  necef0tudi^ 
nem  minime  patitur  Apolog.  248 

Liberum  arbitrium  adiue  concurrere  corpus  bo^ 

. num  Manichei  negarunt  Apolog. 24^ 

jDe  libero  arbitrio  peius  loquutur  Stoici  Lutherani 
quam  Manichei  Apolog.  ibidem 

Lib.arb.concluOo  quinta  cum  obiedione,  dC,  dua^ 
bus  rebus  fol.  S9 

Liberi  arbitri  compendium  refolutum  foh 

Libertas  naturf  ,grar,er  gloris  nobis  neceflaria  ibi- 
Liberu  arb.quo  ad  naturamjquo  ad  gratui^quo  ad 
gloria^dari  necelTe  efo  ibidem* 

Libertates  quinqu^  Ads  ibidem 

fol.  da 
* * ii 


Liberi  arbitri  muha  exempla 


Lo 

Loca  approbantia  opera  bona  neceflaria  ad  falu^ 

teni  4 

Loca  male  probantia  hominem  operibus  non  iufti 
ficari  cum  refponfione  catho.  fol.  lo 

Loca  probantia  hominem  ex  debito  iuftitiat  mereri 
mercedem  vitae  aeterna:  fol. 

Loca  probantia  viatore  non  mereri  vitam  aeterna 
refponfiones  ad  ea  fol- 

Loca  veteris  dC  noui  teftamenti  probantia  liberum 
arbitrium  fol-  4o 

Loca  probantia  praedeftinationem  non  imponere 
’ necelTitatera  libero  arbitrio  Apolog,  fol.  249 

Ma 

MAnna  corpus  Chrifti  in  Sacramento  figu 
rauit  fol- 

Materi*  Sacramenti  euchariftiae  fol.  202 
Matrimonium  effe  Ecclcrue  Sacramentum  rationi- 

bus  auctoritatibus  raonftratur  fol.  22J 

Matrimonium  multiplici  de  caufa  fiiit  inditu 
tum 

Me 

Merces  dC  meritum  furit  correlatiua 
Meritum  condignum  quid 
Meriti  ad  praemium  proportio 
Meriti  condigni  conditiones 
Meretur  iuftus  beatitudinis  praemium 

Meritum  congruam  quid  fit 

Meretur  peccator  facies  quod  in  fe  eft  primam  gra 
tiam  de  condigno  fol.  2^ 

Meritum  eft  caufa  praemi)  ex  Dei  ordinatio  • 

fol*  2lf 

Memoriae  proprietates  fol» 

Memoria  duplex  fol- 


tbidem 

fol.  t$ 
fol.  18 
ibidem 
fol. 

fol.  20 
fol.  22 


Di 


Mdchiftdech  facrificfum  Chrifti  corpus  figu^ 
rat  fol.  ipz 

Mendicantibus  validis  an  danda  fit  elecrno(i< 
na  fol.  2J7 

Mendicare  quod  modis  contingit  ibidem 

Mendicantium  laudes  fi>l*  240 

Mi 

Miracula  magis  in  vno  loco  relucent  quam  in 
alio  fol.  117 

Mirabilia  multa  in  altari  Sacramento  fol* 

Mo 

Monarchia  Ecclefise  SC  Ceculi  quid  fol*  110 

Na 

NAturalia  pura  quae  fint  fol.  4^ 

NecelTitas  coacf^onis  SC  immutabilita 
tis  fol.  24 

NeceiTitascoadfionis  repugnat  libertati  arbitr^no 
neceilitas  immutabilitatis  fol*  28 

Ncceilftati  omnia  fieri  falfum  oftenditur  'fol*  pi 

No 

Nobilitas  intelledfus  ofienditur  quinque  rationibus 
in  fecundo  traefUtu  de  libero  arbitrio  fol.  n 
Nobilitas  voluntatis  maior  ofienditur  alqs  ra 
. ubnibus  cum  rerponfionc  ad  rationes  oppofi  « 
tas  ibidem  fol*  22 


Nu 

Numerum  reproborum  maiorem  efiequam  ele^ 
tfiorumofienditur  feripturisin  fecundo  traeffatu 
de  prardefhnatione  fol.  74 

Numerum  elecftorum  maiorem  cfle  male  oftendi-* 
tur  rationibus  ied  ref pondetur  ibidem 

Numerum  elediorum  maiorem  eflfe  etiam  alijs 
rationibus  male  ofienditur  fed  refpondetur  ibide 

it  ^ i i i 


' • Oh 

OBiccmremoucrcquidfit  fbl.  iz,3Cis 
Obex  gratia?  multiplex  fol.  2^ 

Obicdiones  hxrcticorum  cotra  libertatem 
arbitrg  Al. 

Obiecflionum  prardicflorum  folutio  fol. 

Obiediones  contra  liberum  arbitrium  ex  folutio»' 
ne  earuradem  fol.  /4.  47 

ObieAones  probantes  voluntate  Dei  clTc  caufam 
' prxdeftinationis  & reprobationis  i(bl. 

Obiedio  inlipientium  contra  prxdedinationem  et 
^ refponfio  fol.  Si 

Obiecfho  vulgaris  contra  pra?defoinationem  & rc' 
fponfio.  fol.  ibidem 

Obieeffiones  quod  iandH  non  orant  pro  nobis  dC 
refponfiones  fol,  ^7.  loz 

Obie<fi;io  alia  quod  landU  non  orant  pro  nobis  SC 

rerponiio  fol.  tp^ 

Obietflio  quod  imagines  noniint  adorandf  re*' 
f^nfio  fol.  115 

Obiedio  quod  vota  non  admittenda  iint  ad  imagi 
nes  & rerponfio  fol.  to6 

Obie(f2:ioneS  contra  coniellionem  facramentalem 
refponfio  fol.  141 

Obicdio  contra  prihiatum  fommi  pontificis  dC  re 
fponfio  fol.  184 

Obieeffiones  quod  fub  vtraqp  fpecie  communican*' 
dum  fit  refponfio  fol. 

Obiecftio  quod  pra?cepta  Dei  funt  impolfibilia  SC 
' refponfio  Apolog.  fol. 247 

Obietfho  quod  opera  infidelium  peccata  fint 
refponfio  ibidem  26 

Obiedio  quod  perfonarum  acceptor  fit  Deus  8C 
reiponfio  fol,  2^4 

: . •y 


. Obijcftur  contra  liberum  arbitrium  8C  rdponde<^ 
’ tur  dupliciter  £ol.  t 

Op 

Opera  bona  adultis  neceilarfa  ad  ialutem  fbl.  t 
Opera  in  fide  iulb fleant  ibidem 

P penbus  bonis  quis  meretur  vitS  «ternam  ibide 
Opera  bona  fune  de  elTemia  fidei  'fol.  x 

Operatores  virtutum  a philofophis  £celices>a  Chrl 
fio  beati  appellantur  fbl.  ^ 

Operatio  dei  multiplex  ibidem 

Operatio  dei  angelorum  hominum  differunt  ibide 
Opera  neceifaria  efie  probatur  audforitatibus  feri*' 
pturarum  fbl.  4 

Opera  in  fide  3c  gratia  operata  iufiificant  fbl.  6 

Opera  iufiificare  lefiimonio  reripeurarum  proba^ 
tur.  ibi.  9 

Opera  bona  quomodo  iuilificant^Sc  quomodo 
non  fbl.  II 

Opera  bona  in cnnfeca  8C  extrinfcoi  fol« 

Opera  bona  vt  a nobis  funt  non  iufiificant  fecus  uc 
' funt  a gratia  & a fpiritu  fanfio  ibi.  i3 

Operationum  bonarum  dC  malariS  difiurfus  fb.i^x 
Operum  alia  pr«cedunt9alia  fequuntur  iufiificatfo 
nem  Apologia  fol.  %s% 

Opus  bonum  ex  genere,morale  imperfedhim  per^ 
fiedhim  & memorium  . Apolog.  fbl.25:^ 
Opera  infidelium  non  funt  femper  peccata  morra^ 
lia  imo  multa  funt  bona  vt  perpulchrc  ofiendi** 
tur  Apolog.  fbl  249 

De  operibus  9 BC  fide  compendium  refblu  ^ 
tum  - fbl.  26 

Ot 

Orationibus  impetrare  nos  oportet  qu«  edam  De^ 

' usseternaliter  daturum  fepromific.  fbl.  pi 

# * iiii 


Ofatidus  Dciis  oradus  ho  fed  alio  BC  alio  fine  fo;^2 
Orator  fpiritualis  fccularis  quo  diffitrunt  f ol.  91 
Orationibus  fidelium  non  mutatur  deus*  fol, 
Orationisiru<fius  perfcripturaru  diicurfum  f.ibide 
Orandum  maxima  cum  fiducia  fol. 

Orant  fan(fli  pro  nobis  5^  fufFragantur  nobis  mcri^ 
tis  precibus  fot  p8 

Ordo  quid  fit  fol* 

Pa 

PAfcha  multis  modis  accipitur  fol .205 

Panis  vini  nobilitas  fol,  21/ 

• r>  Pauperem  effici  <5C  omnia  propter  Chriftum 
relinquere  decet  fol*  m 

Paupertas  multiplex  fbl.  232 

,Pe  > 

Petri  negatio  declaratur  fol.  6^ 

Perfonam  non  accipitdeusmultis  audoritatibu^ 
ofienditur  in  apologia  fol.  2^2 

P(nitentia  duplex  , fol- 

Poenitentiam  interiorem  neceflariam  adultis  tefti" 
. moniolcripturjprobatur.  fol.  140 

Pjnftentia  exterior  quid  fol- 

P|nitenriaexterior  vera  quid  fit  fol*  ibidem 
Pgnitentiacxteriorfolfa  quidfit  fol.15* 

Pfnitentiafolemnis  publica  fecreta  fol.  ^ 

P^nitentig  facramentum  quid  ibidem 

Poenitentia  facramentalf  an  deleatur  psena  3C  culpa 
• an  tantum  poena  vel  tantum  culpa  foLibide 
Poenitentioepartesintcgrales  fol.  1S7 

Petrus  princeps  apoftolorum  . , . fol.  17J 

Petri  fucceflbr  efl  fummus  pontifex  SC  caput  Ec- 
ckir*.  ibidem 

Petrus  exfecutus  efl  officium  fumi  facerdotis 


} i 


-Y 


P^naefHindenttumfengmnemChrifti  fol.  in 
Peccata  mortalia  infidelium  nobis  non  funt  venta-» 
lia  in  Apologa  ^ fol*  apol*  i6z 

Pertinaciteraliquidaflefcre  catholicus  non  debet, 
in  Apolog.  fol*  ^^4 

Po  ^ ^ 

Potentia  libera  8c  naturalis  quo  difftrut  fbh  28 
Poteftates  feptem  conccflf  a Chrifio  Apofiolis  6C 
fucceiroribus  fol* 

Pontifex  potefi;  condere  l^;em  ad  euitandum  pec>^ 
catum  fol* 

Pr 

Praeceptum  operandi  datum  homini  in  ftatu  inno^ 
centignaturf  lapfjdl^  gratij  fol*  4 

Pracepta legis  triplicia  fol* 

prxeepta  dei  porfibilia  efie  probatur  rationibus  et 
audlontatibusfnapologia  fol.  z^§,dCi4.6 
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pofTtt  fine  gratia  non  fequitur  tamen  ergo  funt 
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te  ^ ibidem 

Pradeftinationis  finis  debitis  medi^  acquiritur 
' fol.  84 
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errat  ibidem 
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Difputatio  Prima. 

CQNCLVSIO  PRIMA.  ' 

PERA  Bona  vitra  fidem 
non  tantum  elTe  hominibus 
viatorib.adulcis  iiecefTaria  ad 
falutem  9 quinimmo  Sc  ipfa 
eofdem  in  fide  operata  iufti' 
ficare  fatemur , quibus  infug 
quilibet  viator(  diuina  fauete 
gra)ex  debito  iufiitij  meretvitg  {terng  mercede. 
£xconclufione  fequuntur  alie  duc  conclufiones 
correlatiue. 

Ex  fola  fide  fine  operibus  bonis  hominem  i u^ 
ilificari  audadler  ex  feriprurarum  teltimon^s  ne 
gare  compellimur^Ced  ex  fide  & operibus  fimuU 
queadmodum  nec  ipfe  Abraham  ex  fola  fide,  fed 
cx  fide  openbus  iufiificatus  cfi:  apud  deum. 

Fides,quar  efi  donum  dei  iufiificat  hominem> 
nequite]^  manere  cu  peccato, qnare  cum  quilibet 
ex  fide  1 ufi;ificatur(tefie  Apoftolo)  necefTe  eft  du  > 
^lice  afif'gnareiufiificacionem:iuxtaillud  loanis 
Apoc.qui  iufiusefi.r.  fideiufiificetur  adhuc(vc 
inquit  Iacobus)fide  3c  operibus  fimul.  » 

Rationes  pro  parte  conclufioni s pnma. 

Prima  hzc  conclufio  tres  in  fe  continet  partes» 
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DE  FIDE  OPE.  AC  MERI, 
quarup}  prima  eft,quod  opera  bona  vitra  fideiti 
necefTaria  fanc  ad  falutem  corequendam  cuilibet 
chriftianoadulto,qu?  primo  rationibus,  deinde 
icripturaru  teftimonijs  aptifiime  demoftratur, 
fcd  p primj  rationis  fundameto  fuppono  vnu, 
omnes  moderni  haeretici  concedunt.f. 
rois  fimJa^  quod  illa  fides,qu{  cfi:  necelTaria  ad  falutem , et 
q iuftificat  holem  fit  fides  viua  5^  non  mortiw, 
formata  et  no  informis.Na  vtipfi  rc<Seafieruti 
fides(  quf  cft  donum  dei ) eft  tanq  arbor  bona» 
quf  ficut  nequit  fine  frudibus  permanere , Ita 
nec  fides  viua  et  uera  fine  operibus  bonis  e^e  po 
teft.Stante  igitur  hoc  fundamento  dato  et  con-' 

celIb,quod  nec  etiam  negari  poteft , quia  aliter 
de  facili  probaretur, quod  fides  informis  et  mor 
tua,feu  hiftorica«qua  d^mones  credunt » et  con^ 
trcmiC:unt,iuftificaret  hominem , quod  eft  ex* 
prefTe  falfum  et  irapoffibile,  Nam  eadem  ratio> 
ne  iuftificaret  et  demones , quod  abfit  credere. 
Prima  ao/  Tunc  fic  formatur  prima  ratio.Quandofunt  ali 
qua  duo,quar  fic  fe  habent  ,q»  Vnum  eft  de  efien^ 
tia  alterius  vel  proprium  eius  . Nec  vnu  poteft 
efic  fine  altero. Si  illud  necefiario  coacnit  alicui, 
nccefie  cft  alteru  illimet  conucnire  , Sed  cum 
des  vera,viua,et  formata  pariier  et  opera  bona, 
fic  fe  habeant  infeparabiliter,  opera  bona  fint 

de  effentia  fidei  format{,nec  ipfa  fides  poffit  effr 
fine  operibus  bonisiigitur  fi  fides  eft  necellaria 
homini  viatori  adulto , eidem  erunt , et  opera 
bona  neceflaria  , qua:  eft  prima  pars  concliifio-. 
Probari»  nis  noftrjjMaior  probatur  a fimili , nam  fol  et. 
auiorts,  lutnen  dus  funt  aliqua  duo,fic  fe  habetia,  quod 
lumen  eft  de  efiemia  folis,vel  propriu  cius  , ncK 
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quitq^  manere  fine  fole,nec  fol  abs^  lumine  efle  . , 
pocefljldeo  cuicune^  ncceflario  conuenic  fol , ei> 
dem  neceflario  conuenitet  lumen  eius, nec  fol  fi^ 
ne  lumine,ncc  lumen  fine  fole  illuminare  valet, 
quare  fi  fol  neceilario  fplendet , ac  totum  no^^ 
ftrum  illullrat  hemifpherium , ita  lumen  eius 
deneceffitaie  debet  illud  idem  illuminare,  et  ita 
pari  ratione  potefi;  dici  de  igne , SC  calore  eius, 
fine  quo  ignis  elTe  non- valet,  Ideoque  maior  eft 
vna  maxima,qu5  nullam  patirur  exceptionem 
vel  inftantiam , igitur  vera, Minor  vero  proba 
tur,quia  quemadmodum , anima  tationaJis  eft  minorii, 
de  elfentia  hominis,  Nccnon  lumen  et  calor  de 
eflentia  folis,et  ignis  vel  proprium  dus , et  ficut 
frucfhis  boni  funt  de  effentia  arboris  bon? , itaejp 
arbor  bona  fine  fruiflibus  bonis  efie  nOn  poteft, 
nec  fruvfius  boni  fine  arbore  bona , Chrifto  at" 
teftante  qui  ait , Non  poteft  ( ecce  negat  poffi" 
bilitatem  ) . f.  arbor  bona  frueftus  malos  face"  • 
xc , nec  arl^r  mala  frutftus  bonos,^  arbor  quf 
non  fecit  frudum  excidetur  et  in  ignem  mitte ' Matfh.r* 
tur,Ita  a fimili  per  optimam  fimilitudinem  ope 
ra  bona  quf  funt  frudus  fidei  funt  de  elTentia  ip 
fius  fidei  format^,  fine  qua  efle  non  valent.  Mi" 
nus  autem  ipfa  fides  fine  operibus  bonis  efl*e 
poteft,Ideo  concluditur , opera  bona  non  mi" 
nus  eift  neceflaria  hominibus  viatoribus  adui" 
tis  q fit  ipfa  fides  viua . At  fi  quis  negaret  opera  obiid 
bona  fore  de  elfentia  fidei  format^ , dico  quod  pou& 
pari  ratione  poflet  negare,  animam  rariona". 
lera  efle  de  eflentia  hominis , et  lumen  folis  ef" 
le  de  eflentia  ipfius,  pariter  et  calorem  ignis  efle 
de  elfentia  vel  proprium  eius,  quod  eft  manife" 
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Conflr^  ftefairum.ltcmChriftus  comparat  Edd  noRrc 

IM  nuo.  bona , frucflibus  bona:  arbons.  Ideo  vt  fu' 
pra  dixf mus,quemadmodum  frutflus  boni  bon$ 
arborisjCiTcntialiter  8C  conuertibiliterconueniuc 
inter  (e.  Ita  opera  bona  funt  de  eilentia  fidei  iox- 
matx,feq{  mutuo  inferunt  in  re<fla  argumrntadf 
forma.  Nam  hxc  efi  uera  ifie  habet  fidem  forma 
tam,ergo  habet  opera  bona,  Sc  econuerfo.  Pro^ 
inde  dico  quod  etia  dato,fed  non  concefib,  quod 
opera  bona  no  fint  de  efientia  fidei  formatx,quo 
xiiam  fine  operibus  bonis  fides  viua  elTe  non  po' 
teft,Ideo  non  minus  concludit  argumentu,  Ma^' 
ior  igitur  et  minor  funt  verx , Syllogifmus  vero 
eft  in  tertio  modo  primx  figurx.ergo  dCc. 

IccSdaiS.  Secundo  fic  imprimis  indo , implicat  con^ 
tradiefiionem  dicere  fidem  efie  necelTariam  ad  fa 
]utem,<5^  no  opera  bona,ideo  oppofitum  primx 
partis  nodrx  conclufionis  ed  falfum , iccirco 
illa  prima  pars  ed  uera , confequentia  ed  nota, 
Aflumptum  probo,quia  dent  Lutherani  vel  eo^ 
rum  faurotes  oppofitum  .f.  q*  fides  fit  necef.' 
feria  homini  viatori  ad  falutem,et  no  opera  bo- 
na,tunc  infero, ergo  homo  poterit  habere  fidem» 
non  habendo  opera  bona, et  fic  fides  formata  po 
terit  efife  fine  operibus  bonis , confequentia  pro>- 
bo,quia  fi  tantum  fides  ed  necefifaria  ad  falute, 
ct  non  opera  bona,igitur  habens  fidem  tantum, 
poterit  faluari  fine  operibus  bonis,  quibus  necef 
fario  non  indiget,et  fi  dicant  hjretici.f  vt  dicere 
, tenentur)quod  quilibet  habens  fidem  formata, 
necefiatio  itaque  habet  et  opera  bona,  igitur  illa 
necellario  concurrunt  ad  hominis  falutem,  quod 
erat  propofitum  probandu,quod  fino  admitac 
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neccflltate  erit  dicere  hominem  pofle  ia)uari>  ^ 

per  fidem  formatam  fine  operibus  bonis,  fed  ul^ 

' tra  infero, illa  efi  fides  formata,  ergo  bonis  ope<^ 
ribu8gaudet,ut  fupra  probatum  efi , <5^  iccirco 
fides  formata  poterit  efie  fine  operibus  bonis  « 

6C  non  poterit  efie  linc  illis  , quod  eft  implicatio 
•contradicfHonis  quare  dCc» 

T ertio  6C  adhuc  fortius  infto  fummi  philofo  • Tertia 
phi  tum  maxime  peripatedei  vna  cum  Arifiro- 
tele  pofuerunt  beati  tudinem,  dC  fummam  felici^ 
catem  non  in  dmiti)s,  nec  in  hononbus,auc  uo^ 
luptatibus,  fed  tantum  in  operibus  virtutu , (hi 
in  atftibus  virtuofis  Sc  bonis,<S^  non  quippe  fine 
aliqua  rationabi!icaufa.Q_uid.n.dulcius{'qd  iu^ 
cundfus  t' quid  deletfhibilius  t' quidue  felicius  ^ 
operari  bonumc'quod  5C  dominus  confirmat  df' 
cens  Beati  pauperes  fpiritu  . Beati  mifericordes, 

Beati  mites.Beati  mundo  corde:  d^c.  Igitur  ne> 
cefie  efi;  dicere,aut  in  atftibus  virtuofis  vel  ope^^ 
ribus  bonis,eiTe  nofiram  beatitudinem , et  fum^' 
mam  felicitatem , vt  fummi  autumat  philofo^  ' 

phi,aut  aeffus  uirtuofi  feu  opera  bona  eife  me^ 
dia  ad  acquirendum  huiufmodi  beamudinem,et 
fummam  feIicitatem:quocu(^.n.modo  dicatur, 
opera  bona  necefiana  funtad  beatificam  falute»  < ■ ^ 

Licet  n.in  aeffibus  uirtuofis  Sc  operibus  bonis 
non  fit  illa  beantudo  6C  fumma  felicitas , quar 
expecf^tur  in  patria,  uirtuofi  tamen , vt  pacifici 
8C  mundi  corde, ac  efurientes  dC  fidentes  iufii-' 
tiam,cf  tenq?  bona  operantes,  a pedpatedeis  df 
cuntur  felices , a Chnfio  bean  *f.  beatitudine 
virtuofajfeu  meritoria,vel  beati ,i.ele<ffi  ad  bea^ 
dtudinem,vt  fuper  Mattheum  > eode  capite  dc« 
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clarabimus . C^iarc  cx  his  plane  conftat  opera 
bona  clTe  media  ad  illum  vltimum  finem  beati  - 
tudinis  acquirendum , nam  uirtuofi  et  boni  hic 
merito  beati  appellantur,quali  io  via  beatitudi 
nis  finis  ambulantes, fed  cu  finis  imponat  neceC" 
fitatem,his  qug  funt  adfine,iuxta  illud  quod  aic 
Matth.p.  ^Ps>Si  vis  ad  vitam  ingredi  ferua  madatai&c. 
Sequitur,opera  bona  elTe  necefifaria  ad  falutem, 
quod  erat  propofitum  probandum:quare 
Q^uarto  fic  infto,deus  gloriofus  , et  omnipo" 
Ogaitt  ro  tcns  cuius  virtus  eft  infinita  nihil  ociofe  creauit, 
at  omnia  ad  operandum  creata  funt , vt  cglf  qui 
incelTanter  mouent  operando  t his  inferioribus, 
pariter  et  clemeta  omniaq;  in  eis  funt , quinim*' 
mo  et  ipfc  a principio  mundi, fex  diebus  opera^ 
cusefi;,continu{q^ vfquead  pratfens  operatur, 

toajLcr  vfcp  mo 

• do  operatur  et  ego  operor.  Differunt  tamen  ope 

ratio  dei,angelorum,et  hominum.  Duplex  naqp 
Omitto  dei  ^^.‘^^*  oP^*‘3t*o-f**immanens , et  extra  manens, 
immanes,  prima  cft  refpedu  generationis  fil^,ad  quam  fo 
®*"lus  pater  acffiuc  concurrit  fine  filio  et  fpiritu  fan 
<ffo, pariter  et  produtffionis  fpiritusfantfl/  ad 
quam  pater  et  filius  fine  fpiritu  faneffo  adiue  co 
O^tattones  currunt  etc.  Operatio  vero  dei  extra  manens  eft 
■SnST  cjlorum , elementorum , animalium , et 

c^dem  omnium  rerum  ad  quam  tresperfbng 
O^rio  an  diuing  aeffiue  concurrunt , Ideo  operationes  ex^ 
1^^^  manentesjin  diuinisfunt  indiuif^ . Operatio 
* autem  angelorum , eft  affiftere  deo  , miniftrare 
Ortarioho  illud  milliaraillium  ctc.mouerec^los, 

ibi  virtutes  cglorum  mouebuntur,  etc.  cuftodirc 
homines , affumere  corpora, apparere,ac  mulca 
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-In  pcrfona  dei  operari, vt  patet  in  multis  fcriptix  i 

^rum  locis  ctc.Operatio  denique  hominum  eft  * ^ 

3trirca  falutem  corporis  etanima;,red  vna  eft  no' 
hilior  altera,quanto  pr^ftantior  eft  anima  cor^ 
pore , Huiufmodi  autem  hominis  operationes 
circaanimffaluiemfunt  in  multiplici  differen- 
<tia,qua;danidicuntur  mortu^yqug.f.fiunt  in  pec 
cato,qufdam  mortificate  qu$ polTunt reuiui-^ 

/cere,  alia:  vero  viu$  quf.f. valent  ad  uitara  {ter 
aam*  Conftat  igitur  ex  his  animam  elTe  vni' 
tam-corpori  principaliter  ad  bene  operandum,  .. 
igitur  opera  bona  funt  necellaria  ad  ialutem , ec  * 
confirmatur^nam  Deus  pofuit  Adam  in  para- 
difo  voluptatis,  vt  oparetur,  no  qde  mechanicas 
opatioes,qbus  no  idigebat,  igit  Ada  iuftus  no ' 
du  crimine  fgdatus  vllo,pofitus  eft  in  paradiib, 
Vtoparetur.f.opusbonu,virtuorum,et  meritO'  ^ 
iriu,etcuftodiretillud,Proptereadatafunt  pee^ 


pta  a deo,i  ftatu  inocetif,!  ftatu  natur{  lapf^,  ec 
in  ftatu  grati{,fdeo  i of  ftatu,neceiTe  fuit  hoietn 
bene  opari,Dei  obftruado  pcepta,quinimo  ipfc  - . ^ 
Deus  in  oi  ftatu  et  hoium  f tate  vocat  operarios 
in  vine%  fua,i.o^  fideles,ad  operadu  in  Ecclefia 
fuam,promittens  etia  prjraiu . Ideo  necefle  eft 
iemperdu  homines  incipiunt  habere  vfum  ra-» 
tionis,  virtuof{,bene,iufte,et  fandfe,operari  :etc. 

His  igitur  rationibus  luce  clanus  liquet ,opa  bo- 
na efte  neceftaria  ad  falute.  At  modo  fup  eft  vc 
ad  ftripturarum  teftimonia  deueniamus;  ecc» 
bcripturarum  Audoritates  pro  ea- 
dem prima  parte  conclufionis. 

PRrimo.n.iubet Deus frugu  primitias  de* 

ferri  in  domum  Dei,ec  quanto  iuftior , ec  ’ ' 
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fanc^Hor  erat  oflfercns , tanto  magts  oblatio  erat 
Deo  grata , vnde  reprobatis  Caym  oblationi^ 
bus,  rcfpesit  deus  ad  Abel  munera  eius , et 
huic  fententia:  fauet  illud  quod  infra  fequitur, 
quoniam  deus  benedixit  Ifaacjeicj  promifit , 
in  femine  fuo  benedicerentur  omnes  gentes,eo 
Bxod.  Abraha  pater  eius  obediuerat  voci  > et  cuftodiJ 

rai  pcepta,et  fuftificationes  eius  igitur  etc. 
Bxod.z;  promittit  deus  fe  mifericordiam,  fa^ 

4Jcur.c.x.  t^urum,in  millia  diligentibus  eum  ac  ieruanti^* 
8.10,11.  & bus  pr^cepta  eius  , none  infuper  aperte  loquitur 
Deus  fere  per  totum  Deuterono,  cum  precepit 
fili)s  Ifraeljprjcepta  feruare  propter  quoru  ob-* 
feruationem  non  folum  q»  viuerent,multiplica-' 
rentur,ac  promiffionis  terram  obtinerent,  fcd  et 
benedicendos  fore,fuper  oes  gentes,ipiis  fummo 
charitatis  afFecflu  promifit  igitunete. 

Efaias  quoqpiulTuDeidixitEzechig  DiTpo- 
ne  domui  tu?, quia  morieris  , qu?  audiens  Eze-» 
chiasjVt  vit?  terminum  longiore  a^^cqueretur^ 
B£dc38»  fleuit,orauit^dicens,Memetodomine  quoma» 
do  arabulaui  in  confpeffiu  tuo  cum  veritate  in 
corde  vero,et  placita  in  confpecflu  tuo  feci,  Ecce 
comemorat  bona  opera, cui  deus,  Audiui  oratio  *• 

' ' nem  tuam,vidi  lachrimas  tuas , Ecce  ad^cio  ad 
tempus  tuum.i^.annos,et  de  manu  Regis  AiTi' 
riorum  liberabo  te,etCiuitatem  hanc  protega^ 
Ecce  qualiter  Ezechias  per  fidem  etbonaopeia 
confecutus  eft  fanftatem  corporis,  logiorem  ui-^ 
tam,]iberationcq^  de  manu  i nimicorum  et  dui*' 
taris  protedionem,igitur  bona  opera  vitra  fide 
funt  neceflana:etc. 

Hirte, ; Hieremias  infuper  Deum  introducit  dicente. 
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' Gircucurri  tc  in  vi)s  H(eru&Icni,et  vidctc,«  co- 
gnofdtr^et  qucnce  tn  plateis  eius , 0 inueniaus  . 
virum>fi  «ft  laciens  iudfcium,et  qu^rens  fidem» 

«t  propitius  ero  eis » Non  itaqi  Deus  fblam  fide 
qu(rit,fed  etiam  iudiciu,quod  ed;  opus  fidei:ecc. 

Amplius  in  libris  Regum  feribitur  » quod 
Achab  vir  perditi(timus,fcidit  veftem  fuam » et 
operuit  fe  cilitio,et  ieiunauit,et  dormiuic  in  faC' 
co,et  ambulabat  demifib  capite » facftus  eft  autc 
ferrao  domini  ad  Heliam,et  dixityVididi  Achab 
compuneftum»  et  humiliatum  coram  met' quia 
igitur  humiliatus  ell  mei  caufa,no  inducam  ma^ 
hira  in  diebus  eiusjCtc.Bona  igitur  opera  libeta ' j/i 

runt  Achabjab  ira  et  furore  domini » quare  fune 
neceflaria. 

Proinde  dominus  et  faluator  noderf  vt  etiam 
ad  noui  Tevflamenti  teftimonia  deueniamus  ) in 
Euangelio  Matthei  ait.  Sic  luceat  lux  veftra  cO"  Mauhfi  ■ 
ramhominibus,vt  videant  opera  vcftra  bona, 
et  glorificent  patrem  veftrum,qui  in  c^lis  cft,et  ; 
infra, non  omnis  qui  dicit  mihi  domine  domine 
intrabit  in  regnum  cjiorumjfed  qui  facit^olun-^  Kutduf* 
tatem  patris  mei  qui  in  cjlis  eft. Facere.n.volun 
tatem  patris  eft  bene  operan,diuina  obferuando 
pcepta,et  adhuc  infra  fubdit.  Si  vis  ad  vitam  in  ^ 

gredi  ferua  mandata: igitur  obieriiatio  madato^- 
rum,eft  via  eundi  ad  vitam  attemam,quare:etc. 

" Rurfus  idem  dominus  in  Euangelio  loannis  ioSnis.5» 
ihquit,operamini  cibum  qui  non  perit , fed  qui 
.permanet  in uitam  5ternam,et infra,  operamini  loSniSi^ 
dum  tempus  eft, veniet  nox,  ideft  mors  quando 
nemo  poterit  operari, et  fequeti  capite  icribitur, 

. quendam  quefiuifte  a Chtifto , quid  agendum  • r tii 
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, «rat,  vt  vitam  (ternS  poffidcre  poiTet,cui  Ch  ti* 

ftus  omnia  mandata  legis , pugillo  reftringens 
loSnis.  IO,  ait. Diliges  dominum  Deum  tuum,  ctproximii 
..tuum  Hcut  teipfum,  deinde  inducit  parabola  de 
homine  defcendente  ab  Hierufalem  in  Hierico, 
a latronibus  expoliato  et  vulnerato,  que  viden" 
tes  aliqui  pertran(ierut,nulla  bona  admintll:ra<' 
! • tes , Alius  vero  mifcricordia  dudlus , vinum  et 
oleum  infundens, vlceribus  alligauit,et  cocludics 
quod  ille  iurecenfenduseft  proximus  qui  fecit 
mifericordiam  in  illo, Ideo  duo  prima  pcepta,co 
cludut  opera  bona  ad  falute  ncceflaria  elle  3Cc» 
Mard.u<  Marcus  inducit  exemplum  vidug  duo 

minuta  offerentis  in  gazophilatio  quam  Chri< 
ftus  plurimum  commendat,  quod  non  faceret  ft 
opus  ffdei  repuguaret  etc. 

Ro.».  PrjtereaApoftoIus  Paulus  ad  Romanos  in'* 

i.coniit.ij.quit  Gloria,honor,et  pax  omni  operanti  bonu, 
et  ad  Corinth.Si  linguis  hominum  loquar  et 
03  if  angelorum  charitatem  autem  non  habeam  etc. 

* Charitas  nempe  eft operatio  fidei  bona,ficut 
, • ipfe  alibi  ait , fides  eft  q ug  per  charitatem  ope^ 

, ratur,.  Huic  etiam  fentcntig  arridet  illud  quod 

‘ f.corin.5',  alio  i loco  fubdit,oes  nos  manifeftari  oportet  an 
te  tribunal  Xpi, vt  referat  vnufquifc^  ^pria  cor 
i . poris,prout  geflit  fiue  bonum  fiue  malum  : et^ 

I Gal.6,  Hinc  ad  Galatas  hortatur  ad  bene  operandii 

fic  dicens,Q_u?  feminauerit  homo,hgc  et  mettt, 

et  Paulo  poft. Bonum  aute  facientes  no  deficia-' 

i -V»  mus.Tempore.n.fuo  metemus  , et  inde  conclu' 

I dit , ergo  dum  tempus  habemus  operemur^-» 

I num»Ad  omnes  maxime  autem  ad  domefticos 

•'  Ad  Tito.i  fidei, etc.  Ad  titum  quocj,confitentur  ore,fe  nof* 

t 
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I fe  deum  fa<flis  autem  negant.  Item  ad  Hebrps.  Hebf*,5i 

' Operum  noftrorum  neceffitatem  ac  remunera^ 

tfonem  f nfert  adhuc  dicens . Non.n.  i niuilus  eft; 

^ deus  9 vt  obii uilcatur  operis  vedri  et  laboris  ex 

charitate  fucepti  .Ideo  etc. 

Petrus  infup  alloques  ill0S)qui  acceperant 
y dem  in  iuili tia  dei  faluatons  nodri  lefu  Chriilt: 

I autumat  fide  fine  operibus  no  eile  perfecfla , No 

I .pptcr  aliqua  falfttate,  fed  ^pter  opens  dcfecflu3  x,Pd;ii 
Vos  aute(inquiens)cura  omne  fubinferctes,mi^ 

5 nidrate  in  fide  veftra  virtute,In  virtute  autem 
' icientiam^Infcientia  autem  abflinentiam»  in 
i abflinetia  aute  patientiam : 6Cc.  ( vt  fcilicet  bene 

operandi)fidesveli:ra appareat  viua.Et  paulo 
poA  fubdit,quapgi  fratres  magis  fatagite,yt  per 
^ bona  opera  j certa  veftram  vocationem  et  elc-» 

I dtionem  faciatfs,H^.n.facientes  non  peccabitis 
aliquando.Sic.n.abundanter  miniibrabitur  vo^ 
bis , introitus  in  extremum  regnum  domini  no^ 

Ari  (aluatoris  lefu  ChriiliicS^c. 

Proinde  lacobus  apoilolus , inquit , CLuid 
proderit  fratres  mei  fi  Hdem  quis  dicat  fe  habc' 

! re,  opera  autem  non  habeat  c' Nunquid  poterit 
I fides  ialuare  eum  i Si  autem  frater  et  foror  nudi 
fint , et  indigeant  vidia  quotidiano , dicat  au^' 
tem  aliquis  ex  vobis  illis , ite,  in  pace , calefcite 
• iaturamini , non  dederitis  autem  eis  qua?  ne« 
cellaria  funt  corpori,quid  proderit  <dc  ^ fides 
fi  non  habeat  opera, mortua  ell  in  femetipfa,  fed 
dicet  quis,Tu  Hdem  habes  3C  ego  opera  habeo, 

I oftende  mihi  fidem  tuam  line  operibus,  et  ego 
oRendam  tibi  ex  operibus  fidem  mea,  tu  credis, 

( Hoc  deludendo  ^*cit  ApoRolus ) Q^uoniam 
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vnus  cft  deus , bcnclacis  > 3c  demones  credunt, 
et  contremffcunt , quafi  velit  dicere  Apodolus; 
eandem  fidem  quam  tu  habes , et  dgmoncs  ha^ 
bent,ergo  fi  illa  te  faluabl  tjdjraones  quoq^  fal- 
uabitjjgitur  vitra  fidem  bona  opera  funt  ad  falu 
tem  necelTaria  . Nec  valet  dicere  q»illa  non  fit 
Epiftola  lacobi  Apoftoli  > Quoniam  eadem  ra^ 
tione  negarem  tibi  Epiftolas  Pauli  efle  ab  iplb 
editas,q>n!fiper  Ecclefig  aucfioritatem  potens 
iecSio.  oftendcre,et  ego  eade  quoq^  Ecclefi§  aucfioritate 
oftendo  hac  Apoftoli  Epiftolam  efle  quare 
jlpoc,  14.  J3enic^  loannes  Euangelifta  his  fentent^s  co  * 
P£il  IX!  concludit  opera. n. illorum  fequutur  illos. 

Cui  propheta  fauet  dicens.  Q^ui  feminant  in  la^ 
chrimis  in  exlutatione  metent , euntes  aute  ibat 
et  flebant  mittentes  femina  fua,  venientes  autem 
ventent  cum  exultatione  portantes  manipulos 
fuos:<S^c,L/iquet  igitur  euidentiflime,tum  ratio^ 
nibusjtum  vtriufque  teftamenti  auctoritatibus 
opera  bona  vitra  fidem  efle  hominibus  viatori^ 
bus  neceflana  ad  falutera  3 qu§  fuit  prima  pars 
roftrg  conclufionis , Modo  ad  aliam  dcucnire 
contingit. 

Rationes  p fecunda  parte  conclufionis . 

SEcunda  pars  conclufionis,  qux  maioris  eft: 
ponderis, quam  palam  negant  Lutherani, 
eft  quod  opera  bona  in  fide  et  gratia  ope-^ 
rata  homines  iuftificant,  q primo  rationibus  de 
moftrari  debet,fde  feripturaru  teftimonqs:  <SCc, 
Prima  dc  P^imo  igitur , aduerfus  oppofitam  Ecclefia: 
mSflratir  catholicj  opinionem , fic  literis  preliando  fortia 
ter  infto.Q_u$cunt|i  fic  fe  habent,  quod  unu  eft: 
de  racionetntrinfeca  alterius,  vel  propriumieius. 
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quicquid  competit  vni , competii  et  alteri  9 vel 
f^tem  non  repugnat  ei,(perfonis  diuinissdunta^ 
xat  cxceptis)Sed  fides  viua  vera  et  formata ,pa^ 
nter  cc  opera  bona  funt  aliqua  fic  fe  habentia  > 
quod  opera  bona  funt  de  intrinfeca  ratione  fidei 
formatf  >nequeutq^  altera  ab  alteris  feparari,er^ 
go  quicquid  competit  fidei  fbrmatf, competit  ec 
operibus  bonis, uel  (altem  non  repugnat  eis . Ac 
fidei  formatg  conuenit  iufiificare  hominem, (vt 
non  minus  hgretici,q  fideles  afTerunt)  ergo  illud 
fdem  compciic  operibus  bonis,  et  ex  confequen^ 
n opa  bona  in  gratia  fidei  fadta,  hoiem  iuflifica 
but.f^aior  eft  vna  maxima  contra  qua  nulla  rc 
peritur  inftantia.quf  etiam  fic  a fimili  probatur  Probari» 
videlicet  de  anima  et  itelletftu  vel  volutate  eius,  nuions. 
Nam  quicquid  fpccfiat  ad  intellc<flum,vel  volu-» 
tatem  illud  idem  acf  rationalem  animam  fpecfiac 
vel  falcem  non  repugnat  ei,et  ecouerfo,vt  liquet 
de  fc.  Claret  infuper  de  fubietflo  ec  propria  paf* 
fione,ecde  diffinitionedifFinico , quia  quicquid 
conuenit  diffinitioni  conuenit  et  diffinito  et  co^ 
tra,Nam  quicquid  poteft  rifibfle , potcflret  ho>- 
mo,ec  cconuerfo.Q^uicquid  etiam  operaturam^ 
mal  rationale,  opatur  ec  homo  ecconcra,et  fic  dc 
omnibus  al^s  id  genusvigiturmaior  vera.  Minor 
vero  probatur,quoniam  opera  bona  funt  de  in ' probari» 
trinfiura  ratione  fidei  format^ , vt  defe  conflat,  minori». 
Fides  nempe  viua  vera  et  formata,  includit  in 
fua  intrinfeca  ratione.i.  diffinitione  opera  bona, 
cum  nulla  fit  fides  formata , nec  poffit  efle  fine 
operibus  bonis,immo  implicat  contraditfiione, 

Vt  fupra  probatum  eft.  Patet  etiam  a fimili , dc 
(blc  et  lumine  eius,ec  dc  igne,ec  calore  infepara- 
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biliter  fe  habentibus. Ifta  igitur  eft  formalis  co' 
fequentia , hic  homo  habet  fidem  viuam  ergo 
bene  operatur , 6C  contra . f.hic  bene  operatur 
igitur  habet  fidem  viuam . Maior  igitur  8c 
nor  funt  verj , fequela  autem  in  dari , regulata 
omnibus  conditionibus  requifitisjldeo  ratio  co^ 
eludendo  demonftrat  quare  6Cc*  ' 

Secundo  principaliter  fic  demonftrando  in' 
fto,Q^uotiefcunquefuntdua*  caufx  concurrens 
tes  ad  vnum  3C  eundem  effecflum,  quarum  vna 
eft  principalis  caufa,reliqua  vero  minus  princi^ 
palis  5 vel  inftrumentalis , effedus  quippe  non 
minus  attribuitur  caufj  minus  principali,uel  in' 
ftrumentali,qiiam  principaliori  cauff . Nam  fi 
cfftdhis  producitur  a cau&  principaliori  > etiam 
a caufa  minus  principali  vel  inftrumentali  dici- 
tur  merito  produci.Sed  ita  eft  quod  fides  viua> 
Sc  opera  bona  funt  dua?  caufg  concurrentes  ad 
Vnum  et  eundem  eftedium  videlicet  ad  hominis 
iuftificationem » licet  fides  viua  fit  principalior 
caufa,opera  vero  bona  fe  habeant  vt  cau(a  mi- 
principalisjftu  inftrumentalis,  ergo  fi  horni 
nisiuftificatio  eft  a fideviua  tan^  a caufa  princi 
pali,eric  Sc  ab  operibus  bonis,velut  a caufa  mi- 
nus principali , quod  idem  eft  dicere , fi  homo 
iuftificatur  per  fidem  viuam , iuftificatur  6C 
per  opera  bona,nam  huiufmodi  iuftificatio  non 
minus  attribuitur  minus  principali  cp  princi- 
paliori caufa?  ,ScCic  opera  bona  iuftificant  dCc» 
Maior  probatur.  Nam  Deus  et  homo  generant 
hominem , licet  deus  fit  principaliffima  caula  > 
homo  vero  minus  principalis  vel  inftrumenta-’ 
lis  caufa,  tamen  efFedus  ille  dicitur  elTe  a deo  dC 
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f ab  hoTiunc,  SC  non  minus  homo  dicitur  filius 
^ hominis  > quam  filius  dei  fgicur:6l^c.  Patet  etia 
£ hfc maior  de  quibuicunque  altjs  caufisy  quo^  ' 

f niain  deus  velut  principaliflima  caufa  concurrit 
cum  omnibus  caufis  fecundis  ^ Ad  omnium  ef' 

\ jfecfhium  in  his  inferioribus  produ<flionem . Illi 
V tamen  effe^fius  licet  principaliori  modo  attri' 

1 buancur  primf  cauH^ , minus  tamen  pnneipa^ 

I liter  attribuuntur  et  fecundis  caufis , vna  cum 
I prima  caufa  concaufantibus  a quibus  etiam 
. ^ dicuntur  efFecflus  rea  liter  produci  9 et  fic  de  om^ 
nibus  alijs  igitur  maior  vera  , Minor  etiam 
probatur,  f.  quod  fides  viuaet  opera  bona  fint 
j dug  caufg  concurr entes  ad  vnum  et  eundem  efFe^ 

[ . <flum  videlicet  ad  hominis  iufi:ificationem,quo« 

• niam  fi  concurrit  fides  vera  viua  et  fbrmata> 

I concurrunt  et  opera  bona  eo  quod  fides  viua  in* 

{ eludit  opera  bona  in  fua  intri nfeca  ratione,  vt 
f probatum  cfi:  fupra,nequicc^  fides  formata  elTc 
f ^ fine  operibus  bonis , Igitur  fides  viua , et  vera 

Jion  poteft  effecfliue  concurrere,quin  concurrant  " 
Sc  opera  bona,tam  in  atflu.quam  in  voto , nam 
quilibet  credendo  amatjlmpoffibile  eft.n.p  vc' 
ram  fidem  in  deum  credere,<5^  non  ipfum  fuper 
omnia  amare . Amor  autem  efi:  opus  fidei  iuxta  G»lf, 
illud  apofioli. fides  efi;  quf  per  charitatem  ope^ 
iaturigitur:&c.Illaautem  fides  , qu^  iufiificat 
hoiem  vt  ^pofuiraus  i principio  eft  vera,  et  no 
falfa,viua  6C  no  mortua, formata  et  no  ifbrmis» 
igitur  bonis  ferap  afibeiatur  operibus,qu^  fimul 
ad  hominis  iufiificationc  efFec5huc  concurrunt> 
licet  deus  fit  principaliflima  caufa.  a qua  omnis 
gratia,ct  gloria  ,rcliqu9  vero  vt  fides  <3^opc^ 


Tertia  dc 
IMiiAratio 
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rationes  bon§, quinimmo  et  omnes  fecund^  cau<«’ 

, vtcaurxfnftmmentales  cenfentur  in  ordine 
ad  prima  caufamjet  fic  claret  minor.  Ex  maiore 
igitur  et  minore  veris  infero  conclufionem  ve^ 
ram.f.  hominis  iuilificationem  elTc  a fide  viua 
tam^  a caufa  principaliori  et  ab  operibus  bo* 
tiis,velut  a caufa  minus  priiicipaIi,hoc  eil  homf 
nem  iuftificari  per  Edem  et  opera  bona,  nam  ex 
ialiis  interdum  fcquitur  verum  , ex  veris  tamen 
non  niil  verum. 

Tertio  fola  fides  viua  iuilificat,vt  ante  habi" 
tum  eR : Illa  autem  dicuntur  viua  quf  habent 
animam  velut  principium  omnium  operum,fe- 
eundum  quam  quodlibet  opus  efFicere  pofTuntC' 
Fides  vero  ( tefte  apoftolo)  ^eft  q per  diletflione 
operatur,ideo  charitas  eH  forma , et  aia  fidei , ^ 
dat  eiTe  et  operari,quia  ficut  corpus  non  poteft 
aliqd  efficere  fine  anima,ita  fides  fine  charitate» 
Itaq^  charitas  ipa  fide  nobilior  efi:,  ficut  et  anima 
corporeiquod  etiam  Apoftolus  teftatur  dicens : 
Nunc  manet  hgc  tria,fides  fpes,charitas , maior 
aute  horum  efi;charitas.>  8i  ergo  fides  iuRificat» 
magis  vtiq^  charitas,cum  fit  nobilior, et  ipfa  q* 
dem  prefi:antior:Sed  qa  charitas  duo  prima  in^ 
eludit  prgeepta  Dilecfbonem.f.dei  et  proximt,ec 
illa  alia  decem  prxeepta  decalogi,in  quibus  om<* 
nia  opera  bona  comprehenduntur.  Igitur  a pri^ 
mo  ad  ultimum  claret , fidem  non  pofTe  iufitifi^ 
eare  fine  operibus  bonis.  His  nempe  rationibus 
tio  licet  cotradicere,  nec  Lutherani  ab  his  (e  ex^ 
tricare  valent , nec^  eas  fubterfugere , quoniam 
quilibet  tenetur  rationibus  acquiefeere , quid.n. 
irrationabilius^quid  llultius  < quidue  detefiabi^ 
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Ifus  < quf  d dcniq^  turpius, euidencifnmas  fdbtcr^ 
fugere  rationes  eas  non  comprobarc('no]Ieq{ , fe 
ds  rubmittcre,quibus  61^  iiLutherani  voluerint 
acquiefcere  profedlo  vna  cum  catholicfs,iuHe  et 
iancfle  dam^unt , opera  bona  vitra  fidem  non 
tantum  eilehominib.  viatoribus  necellaria  ad 
falutem,quinimmo  3C  ipfa  eofdem  in  Ede  oper 
rata  iuftiEcare,fed  his  rationib.adducftis  ad  fert' 
pturarum  teihmonia  deuenire  decet  6^c« 

Authontates  pro  eadem  fecunda  parte 
conclulionis. 

PRimo.n.Dauid  aft  in  P/al.Obferuabo  me 
ab  iniquitate  mea  et  reddet  mihi  dominus,  ^ 
fecunduiuftitiam  meam.i.  fecundum  iu^pg^ , g. 
ftitise  opera,(S^  alibi  inclina  cor  meum  ad  facien  * 
das  iuflificationes  tuas  in  (ternum  propter  re-* 
tributionem , ergo  ex  operibus  iuftificantibus 
retnbuetur  ei;<5l^c. 

Item  Oaniel  allocutus  efl:  Nabuchodonofore 
fnqufens,rex  confilium  meum  placeat  tibi,  pec^  Oaiiicl4» 
cata  tua  eleemofinis  redime,<3^  iniquitates  tuas  i 
mi(ericordi|s  pauperum  ,Cl,uid  eft  autem  o Lu- 
thtrani  redimere  peccatac^niH  a deo  veniam  afle 
qui  ddidor um  ipfumtj  iuftiEcare  ^ ergo  opera 
mi(dtcordi(  ad  confequendam  dei  gratiam  con-* 
ducunt  plurimum,  iccirco  opera  neceilana  funi 
cum  Ede,pariter<^  iuftificant  impium. 

Pr(terea  Tobias  alloquitur  Elium  fuumdi^ 
censjPremium.n.bonum  tibi  thefaurizas,in  die  Tobi».  4* 
necefiitatissquoniam  eleemofyna  ab  omni  pecca 
to  a morte  liberat,et  non  patietur  animam  ire 
in  tenebras , cui  didlo  etiam  arridet  illud  quod  Tobtoti* 
paulo  poft  dixi t ei  angelus,boa  efl:  oratio  cu  ieiu  . 
oio  eleemofyna  magis  quam  thcGiuros  auri 
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reconderc,quoniamelecraofyna  a morte  liberat» 

ipfa  eft  quf  purgat  peccata,  SC  facit  inuenici 
vitam  f terna,li  igitur  clecmofyna  a morte  libe- 
rat,purgate^  peccata , facit  itaqi  inucnirt  vitam 
jternam,ergoiuftificat,quid,n.aliud  cft  iuftifi- 
caret’qua  animam  a morte  fptrituali  liberare  pec 
catapurgandot'quareexdi(fiisnecci&cE:  conclu 
dere,opera  bona  hominem  redere  iuftum. 

Amplius, vt  nonuUa  etiam  noui  teftamcnti  tc 
ftimonia  in  medium  adducantur , Saluator  no- 
fter  Chriftus  vocans  operarios  in  vincam  fua.i, 
omnes  fideles, vt  bona  operentur  in  ecclefia  fta- 
tim  fubdit  diccns,<SC  qu^  iuftu  fuerit  dabo  vo- 
bis.Item  beati  pauperes  fpirku«Bcati  mites,Bm 
ti  qui  lugent,Bcati  qui  cfuriunt  et  fidunt  iuili- 
tiam , Beati  raiftricordes , Beati  mundo  cordc> 
Beati  pacifici,Beati  qui  pcrfccutionem  patiun- 
tur.<S(:c.Ift^  narat^  odo  beatitijidines,  o^o  fune 
virtutes  principales, fcu  06:0  opera  virtuofa,  ex 
quibus  homines  in  patria  efficiuntur  beati  , yc 
clare  liquet. Si  beati  igitutiufi:i>maius  eft.n.bea 
cificari  quam  iullificari,ideo  fi  huiufmodi  opera 
virtuofa  hominem  beatificant,tanto  magis 
fum  tuftificant,qufa  fortafis  etiam  Xps  p beati-  ^ 
tudine  imelkgit  iuftificatfonc,ytvelit  dicere  bea 
Cf.i.iufti  funt  paupes  fpu  dC  mu  do  co^c,At  qm> 
cunc^  mo  exponatur  euangeltu  facedu  eft  firmi 
ter,q3  fi  cx  opibus  illis  bonis  hoies  fut  vel  dicut 
beati  aut  cledli  ad  beatitudinem , fcu  ^titudinc 
meritoria  funt  ctia  iuflijigitur  opera  iufitficant. 

Proinde  idem  dhs  in  euangelio  Luc$  jnqufc» 
Beati  qui  audiunt  verbum  dei  et  cujftodiut  illud, 
fi  beati  igit  iufti  et  fi  audire  verbil  dci,et  cufto- 
dire  illud  beatificat, multo  magis  iuflificac , vd' 
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hoc  in  ]oco  idcni  cR  beatificare  quod  fuflificare» 

SC  paulo  pod  fubdit » date  eleemof/nam  ec  om^ 
nta  munda  funt  vobis.modo  fi  eleernof/nain 
de  fadhi  mundat  peccata  igitur  luEificac. 

Rurfus  dns  coparat  audietibus,necno  et  obftr 
uatibus  verba  fua  viro6pieti,g  fdificauitdomu™*^^ 
fua  Aipra  petra  et  defecit  pluuia^et  venerut  flu  «- 
tnfna,&  flauerunt  venti  & non  cecidit,  fundata 
enim  erat  fupra  Erma  petram  , fed  p oppofitun] 
nonobferuatores  legis  Chrifti , viro  fluJto , qui 
ediEcauit  domum  fuam  fuper  arena , merito  c6* 
parantur,vir.n.fapiens  dicitur  iufttis,  queadmo  ... 
dum,  vir  Rultus  iniuRus  appellatur  igitur , SCc»  ^ 

Ite  Apollo.  Pau. ad  Ro.No.n.auditores  l^*s  Ro.a# 
iufli  fut  apud  deu,fed  facftores  legis  iuflificabut, 
cui  cocordat  illud  q3  ad  Gal.ait , Euacuati  eftis  Galfi' 
a xpo  ^ in  lege  iuRiEcamini  a gratia  excidiflis,  . 
jios  enim  fpu  ex  fide  fpem  iufiitif  expetflamus. 

Na  in  xpo  lefu  nec^  circucifio  alicjd  valet , necp 
^puciujfed  fides  ^ p charitate  opatur,et  ad  Co^  CoJoS»u': 
JofT.  Ambuleris  digne  deo  p opera  placentes  in 
omni  opere  bono  frudlificantesi^^c. 

Deniqt  lacobus  Apoflolus*  /equitur  poft  il ' 
lud  quod  fupra  allegauimus,vis  aut  icire  o ho' 

'tuo  inanis,quonia  fides  fine  operibus  ociofa  e/l, 
Abraha  pr  noder  none  ex  opibus  iudificatused 
offeres  Ifaac  filiu  fuu  fup  altare,  vides  qm  fides 
ooopabac  opibus  illius,et  ex  opibus  fides  cofu^ 
mata  e/l,et  fuppleta  eft  feriptura  diccs,Credidic 
Abraha  deo,et  reputatu  efl  illi  ad  iu/litia,et  ami 
cus  dei  appellatus  e.  Videtis  quonit  ex  opibus  iu 
Ilificatur  homo,d^  no  ex  fide  tantu , fimiliter  ec 
Raabmeretrix,nonneex  opibus  iuftificata  e/l, 
fufeipiens  nuocios  6C  alia  via  ei^ens  t'  d^c.  Po^ 
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' ttrat  nc  clarius  loqui  Apoftolus  iftcc'  cuius  ver-' 
ba  fum  {impliciter  fecundum  literam  intelligen^ 
tSa^nec]^  ajicer  recorquenda>feu  ad  alium  fenfum 
imerpretanda^minusquelicetiprum  n^re,  vel 
. . «piilolam  illam  ab  ipfo  edita  fui ife, cum  vtruc^ 

approbet  eccleiia^in  cuius  approbatione  > fiant 
omnia  fcripturarum  didia  ^ ex  his  igitur  omni  •* 
bus  tam  rationibus>quam  vtriufque  teflamenti 
authoricacibus » liquidum  efi;  opera  bona  in  fide 
operata  hominem  reddere  iudum^quare  dCc* 
Ivutheranorum  improbationes. 

Rp|W  A T contra  ditfia  obi)ciuni  h^rcaci  dicen-' 
tes  Apofiolus  Pau.ad  Ro.clare  loquitur 
dicens, Arbitramur  hominem  iuftifica^ 
ri  per  fidem  fine  operibus  legis,quia  ex  illis  non 
f uft ificabitur  omnis  caro  coram  illo,<5^  citat  p ' 
phetam  dfcentem,quia  non  eit  iufius  quif($,  no 
«ft  intclligens,non  eft  requirens  deum , omnes 
’ Be,f%r  declinauerunt  fimul , inutiles  fatfti  funt , non  efi: 
qui  laciat  bonum, non  eft  vfcp  ad  vnum,inde 
cap.fequenti  fubdit  credidit  Abraham  deo  SC  re 
putatum  eft  illi  ad  iuftitiam . Ei  aurem  qui  ope^ 
ratur  merces  non  imputatur  fecundum  gratiam 
Icd  fecundum  debitum , ei  vero  qui  non  opera-* 
tur,credenti  autem  in  eum  qui  iuftificat  impiu. 
Teputatur  fides  eius  ad  iuftitiam  fecundum  pro* 
pofitum  gratis  dei,5^  paulo  poft  iuftificati  er^ 
go  ex  fide  pacem  habemus  ad  deum  per  domiV 
num  noftrura  lefum  Chriftum,5^  infra  reliqui^ 
fecundum  eletfHonemgratig  dei  falu{fa(fff  funt, 
Hoau  fi  autem  gratia  iam  non  ex  operibus,  alioquin 
gratia  iam  non  eft  gratia  S^c. 

Pr{terca'idem  Apoftolus  ad  Gal.ait,Scientes 

GaLv  quoniam  non  iuftifkatur  homo  cx  operibus 
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^6  ni(l  per  fidem  domini  nofiri  lefu.Chnfiir  8C  • 
paulo  po£b  fubdit,propcer  quod  ex  openbus  le^ 
gis  non  iuftificatur  omnis  caro.  Item  ad  Ephc^g^  ^ 
iios  Gracia.n.efiis  faluaci  per  fidem>d:  hoc  non 
ex  vobis^pariter  ad  Titu  inqt,iullificati  gra  ip  jid  Tifei* 
fius  heredes  fumus  fc3m  fpem  vitf  gtcrn^  3Cc, 

Proinde  legi  cur  in  Eu^gelio  loanis  Chrifium  ‘ 

turb{  qrentf  quid  facere  deberent , vt  operaren- 
tur  opera  deijlic  refpondille . Hoc  eft  opus  dei, 
vt  credatis  in  eum  quem  mific  iJIc,et  alibi  de  pa  * 

ralicico  quem  cum  prf  turba  non  polTent  ante 
Chnilum  ofFcrrc,fubraifcrunt  per  tedhim,quo^ 

, rum  fide  videns  Chriftus  dixic,Homo  remittU" 
tur  tibi  peccata  tua, Itidem  in  eodem  euangelio 
' ait,Muiier  fides  tua  te  falua  fecit  vade  in  pace. 

igitur  fune  autoritates,  quibus  Lutherani 
fetentur  hominem  ex  fide  tantum  iufiifkari  fi^* 
ne  operibus  bonis, plerat;^  etiam  inducunt  tefti<*’ 
monia  confimilia,qu{  fuperis  nobis  bene  fauen^  y% 
tibus,in  capita  ipibrum  refk(ffemus , qualiterq^ 
inttlUgi  debeant, fecundu  eoru  veram  intellige^ 
tiam  attendendo  nimiru  ad  ea , quf  pedunt  et 
iequuncur  catholice  declarabuntur  dCc» 
Refponfionescatholicorum  plures. 

has  igitur,et  ad  quafcunq^  alias  con^ 
fimtles  factarum  feripturarum  authori^ 

’ cates,multiplicfterrefpondetur. 

Primo  dico  quod  nec  i his  auchorica^us,nec  Prima  it# 
f’n  aliquo  feripturarum  loco  inuenitur , nec  inde*P®“l^®* 
deduci  pocefi,quod  fola  fides  iufiificet  fine  ope  * 
ribus  bonts,fecemur  nempe,nos  iufium  ex  fide 
viuerc , cum  fides  fit  fundamentum  fpiritualis 
(difici),  6C  fubfiantia  rerum  fperandariim , f<d 
ijuod  h|reticu5  afiumit , ex  fola  fide  homfneixt 
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luftificari:exrorquet,Iaccrat,a  vero  fenfudepra- 
uat , dC  £aliificac  Textum , quia  nullibi  repcri^ 
tur,fuftum  ex  fola  fide  viuere  quare  dCc. 

Secundo  refpondeo  et  (orte  melius,bona  op^<^ 
ra  bifariam  pofie  fieri, aut.n.  fiunt  ante  et  extra 
fide,<5^  ita  no  cocurrunt  ad  iufiificatione  et  gra 
tiam  habenda , quonia  talia  opera  mortua  funt» 
et  fc3m  hunc  fenfum  loquitur  apoftolus  in  locis 
pallegatis.Aut  fiut  poft  fide  habitaret  fic  necef-» 
faria  funt  ad  hominis  iufi;ificatione  ac  gratif  in^ 
fufione,hec  vero  iuflificatio  pot  et  dupliciter  c5 
pararijVno  modo  ad  caufara  cfFiciente,ct  fic  nec 
bonu  opus, nec  fides  iufiificat , fed  (bla  voluntas 
dei,grata  habens  opa  et  fide  licut  dns  p Efaiam 
dicit,Gratfs  venudati  eftis , et  fine  argeto  redi^ 
memini.fecundo  mo  huiufmodi  iufiificatio  poc 
coparari  ad  j^edente  difpofitione,etita  talis  df^ 
ipofitio  necelTaria  efi;,n5  fiquide  abfolute,qa  de 
us  abfq?  illa  pofiet  homini  gratia  conferre, pari-» 
ter,et  gloria,tcfte  pfalmifta , Bonoru  raeoru  no 
cges,fed  necefiaria  ell  flante  ordine  flatuti  diui' 
ni . £)eus.n.flatuit,nuci^  gfam  coferre  adultis,  ni 
fi  hac  difpofitione  pr^uia,q  in  duobus  c5fiilere 
videtur,in  fide.f,(5^  opibusfnffi  excufet  impedi-*- 
mentum) vt  in  pueris. Horu  aut  fides  potior  eft 
opibus<No  aut  fides  fine  opibus(  modo  ad  fit  fa 
cultas  credentibus)proden:  quic^,  V ult.n.  deus 
adultis  inefic  fide,qua  fequatur  bona  opera,  vel 
falce  propofitu  bene  agendi, Secus  aut  non  iufH** 
ficarec,quod  fic  etia  oflendicut , Nam  dns  ait  in 
£u^lio  Diliges  dominu  deum  tuu  ex  toto  cor^ 
de  tuo, et  proximum  tuu  ficuc  teipfum.In  his.n* 
duobus  madatis  vniuerfa  lex  pendet  et  ^phet^» 
fides  igitur  viuificacur  a charitatCatefle  Apofio^ 
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lo^hantas  autc  ttla  duo  pr^cepca  incJudic.f.  di' 

]c^bne  dei  ct  proxfmi)in;f  vero  du(  di le(fdoe8 
- Includunt  omnia  mandata  dei  > ergo  a pnmo  ad  ^“open 
vltimum  fides  redditur  vera, et  vitia  ex  obferua  bona, 
done  mandatora,qua;  prxfertim  funt  de  opera^ 

! bilib.et^ex  confequenti  dare  liquet  fidem  no  poC 
fciufliiicarefineopenbus  bonis.  Verum  quia 
:a(fHo  attribucda  e(i  femper  principaliori  agend 
vbi  plura  concurrunt  ad  vnum  effecflum  produ 
cendi,quapp  anim(  iuflificatio  merito  attribuit 
voluntati  diuin$  quar  eft  pr^cipua  et  pnncf  palis 
caufa  illius  iufliHcationis,voluntas.n.dei  no  pot 
•cogi>iccircoomnefpirituakdonum  ex  dei  gra' 

'tia  nobis  elargitur,ideo  aiebat  Paulus  gratia  dei  t^cadnAf 
flim  id  quod  fum,Mediu  autc  fuit  Chrifti  paCilo 
quam  diuina  voluntas  vfcp  adeo  gratam » et  ac^ 

•eeptam  habuit,vt  pro  ea  liatueric  homines  redi 
merejnoflrac^  bona  opera  acceptare, et  pro  ipfij 
cpenb.gratiam  fuam  accumulate  largiri . nobis 
inq  virtute  paffionis  exhfbit$,Parrib.autem  vc 
teris  legis  in  virtute  illius  exibendf.  Vnde  Pau' 

Ius  ad  Epheiios. Sic  elegit  nos  ame  mundi  confli  ®pW!oSt/ 
tutionem  vt  elTemus  fantfb'  ct  immaculati  in  co- 
fyedlu eius,incharitate,quf  pr^deflinauit  nosi 
in  adoptionem  filiorum  per  lefum  Chriftum  in 
I pfum  fecundum  propoHtum  voluntatis  fu{  in 
^udcn^glorig  gr^tf 9 fua?,in  qua  gratificauic  nos 
sn  dilecto  filio  fuo,in  quo  habemus  redemptio^ 
tiem,perfanguinem  eius  remiffionem  peccato^ 
f um,fecundum  diuitfas  grati^  eius. 

Tertio  refpondeo  ct  clarius  feSra  diui  Aug.do  T^rifa  R« 
dlrina,q^  iacobus  iEpiflola  fuacotra  cos  q no 
kbat  bene  operari,dc  Ibla  fidepfumcntes.  ipfius  ^ 

iUirah^  opera  commendauit , Apofiolus  vero 
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Paulus  contra  iud$os,cjtanturaodo  de  operib; 
glonabantur,ipfius  Abrah 5 fidem  commendat, 
et  non  funt  fibi  aduerfi  Apofi:oli,dicft  autc  opus 
omntbus  notum  Abraham  filium  fuum  immo^ 
landum  obtulit  deo.magnura  opus . fed  ex  fide^ 
laudo  fuper  edificationem  operis,  fed  video  fidei 
funda  mentum,laudo  firu<5him  boni  operis,fed  in 
fide  agnofeo  radicem. Si  entm  hoc  prjcter  fidenr 
re<fta,facerct  Abraham,nihil  illi  prodefict  qua-» 
kcuncp  opus  eflet  illud.Rurfum  fi  fic  teneret  fi*^ 
dem  Abraham, vt  cum  ei  deus  imperaret  offer> 
re  fibi  immolandum  filium  fuum  diceret  apud 
femetipfum,non  facio  et  tamen  credo , quia  rae 
V; . ; etiam  contemnentem  iufia  fua  liberat  deus,fides 
fine  operibus  mortua  efi*et,  et  tan^  radix  fine 
fterilis  atqj  arida  remaneret.  Q^uid  ergotf 
debemus  nulla  opera  preponere  fidei  .i.  vt  ante 
fide  quifq  dicatur  bene  operatus,ea.n.  ipfa  ope^ 
raqug  dicuntur  ante  fidem, quamuis  videantur 
hominib.laudabilia,inania  tamen  funt,nemo  er- 
, . go  computet  bona  fua  ante  fidem,  quare  vbi  Jfi> 

' *'  ' des  non  erat-jbonum  opus  non  erat,  bonu  opus 
intentio  facit,intcntionem  fides  dirigit, ergo  fra^  ■ 
tres  ex  fide  iuftificatus  efi:  Abraham , fed  fi  fide  ‘ 
' c^era  non  prfceireruiit,tamen  fecuta  funt.  Non 

ergo  lacobum  apoftolum  Paulo, fed  ipfum  Pau 
lu  ipfi  Paulo  opponamus,et  dicamus  ei,o  Paule 
cum  dicis, arbitramur  hominem  iuftificari  fine ' 
opcrtbusjcur  alibi  dicis , fides  efi:  quf  per  dile^  ^ 
tfHonem  operaturt'(S^  alio  in  loco  et  fi  fidem  ha^ 
beam  ita  vr  montes  transleram,charitatem  au*' 
ijgorin^jj^tem  non  habeam  nihil  mihi  prodeft , ergo  fi  ni^ 
^ hil  tibi  prodeft  fides  fine  charitate(  charitas  igi* 
tur  vbi  fuerit  necefie  cft  vt  operet , fides, iit  ipfii 
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pd:  dtIe<5Honem'opcratur ) quomcxk)  ergo 
ficatur  homo  per  fidem  fine  opcnbus  Relpon-^ 
derecfpfe  Apoftolus,Propterca  hoc  dixi  o ho-^ 
mo,ne  quafi  de  operibus  tuis  prefumere  videre 
ris  et  merito  operum  cuorumjaccepifie  fidei  grs 
tiam^noli  ergo  prefumere  de  operibus  ante  fide» 
nouens  quia  peccatorem  te  fides  inuenic  SCc„ 

Confiat  igitur  ex  diefiis , opera  ante  fidem  noa 
f ullificare,de  quibus  Apofiolus  loquebatur » fi>  , 

des  aut  viua^qu^  fine  operibus  bonis  efie  n5  po 
teftyVna  cu  ijlis  valet  ad  hois  iufiificationc  dCc^ 

■' ' Quarto  vt  iciant  hcretici  Lutherani  quod  no 
defunt  nobis  refpofiones  ad  lallas  eoru  obie^fUo' 
nes  etiam  aliter  relpondetur . Alia  in  veten  lege 
fuiire'pr^ceptamoraliailla.r.  qu^  nunq  fuerunt  ;> 
miocata^videlicet  pr^pta  decalogi,  quf  etiam 
Ghnfi;usc6nfirmauit,implcuit,et  fecundum  ve 
tam  eorum  interpretatfone,fupra  monte  dilua> 
diffime  expofuit.  Alia  vero  ludicialia,  vt  oculua 
pro  oculo, caput  pro  capite,et  iumentum  pro  iu 
mento^pafiteretlegalia.f.dc  tadu  morticini$,ec 
comefiione carnis  procin^ , et  huiufmodi , quae 
Chrifirus  reuocauit,ex  quibus  tamen  iud$i  arbi^ 
trahantur  leiufiificari , et  hoc  eft  quod  Paulus  Ro.xt 
impugnaret  reprobat  dicens , Arbitramur  ho- 
minem  i ufiificari  per  fidem  fine  operibus  legis; 
ce  alibi,icientes  autem  quod  non  iufiificatur  ho 
mo  ex  operibus  legis  videlicet  et  iudicialis,  et  ce  : 

remonialis,ac  legalis, Paulus  ergo  in  verbis 
didhs  fighificauitconuerlationem  apofiolicam^ 
debere  efie  in  lege  ac  fide  Chrifti,et  non  in  lega  ^ 
lib.legis  Mofaicf,quar  non  modo  proficua  erat^ 
cumefienteuacuata,ledd^o(a,quia  prohibita» 
son  vult  igitur  Pau, abnegare  obreruancia  nAfi, 
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datorum  quia  hoc  repugnaret  :xpo  diccti.  Si  vis 
ad  vita  ingredi,ferua  madata,  fed  potius  cxclu^ 
dere  legalia  Moyfi,  q ^hibita  erat , qh  prgdida 
verba  dixit  Petro  et  cii  difcipulis,vt  patet,  {i  an 
tecedetia  verba  diligeter  infpiciaraus,*quf  habe 
tur  in.2.Gal.c.Opa  igic  moralia  q in  fide  iint  fa 
(fla  non  negat  Apoftolus  quin  iulbbcarc  valeat» 
******  quinimo  ipfc  Ro.z.hoc  idc alTerit  dices . No.n* 

auditores  legis  iuftifutapud  deu],  fed  et  (acflores 
kgis  iuRificabuntur,vt  flipra  allegatum  e(l » ex 
quibus  cuidentcrconftat,quod  licet  Paulus  SC 
• lacobus  videantur  in  verbis  inuicemaduerfari, 

quia  laborant  in  equi uocis.Sunt  tamen  in  Tente 
tia  SC  in  veritate  conformes  quare  3Cc, 

Quinia  re  Q^uinto  et  aliter  ad  Lutheranoru  obietflioes 
iponfio.  pariteri^ad  eaTdediui  Pau.auihoritates  rndere 
valemus,^  quare  eft  notadu  q3  nunq  fides  vi' 
ua  et  formata  caret  bonis  opib.cu  illa  itnt  de  in' 
trinfecarationeeiusjdupliciathfunt  opa  bona» 
DnpHdi  intrinfeca  jVt  dolor  de  peccatis»  propofim 

cfiiL  bona,  no  pecc§di,diledlio  dei»et  4)ximi,fpcs  in  deo  ete* 
iine  his.n.nunq  e(l  fides  vera  iuflificas  homine» 
alia  vero  funt  opera  extrinfeca,  vt  deu  laudare» 
fan(ftificare  fella » teiunare , orare,  eleemofynas 
paupibus  erogare,et  fimilia,Cne  quibus  interdu 
eft  fides  viua  et  vera,quoni5  no  femp  adeft  h' 
cultas  huiufmodi  opa  agcdf,remanet  tamen  pro 
Duplex  iu  pofitu  operandi,idcoq?  duplex  inuenitur  iuftifi* 
flificatio.  catJo,qclam  q fit  ex  fide  tantu  feclufis  exteriori* 
bus  bonis  operibus, qda  vero  fit  pp  fide  et  ope* 
ra  exteriora  bona  limulexeplicaufa.  qs  exiftes 
in  peccato  mortali , ex  intrinfeca  dei  vocatione 
couertitur  ad  deum  p vera  cordis  contritionem» 
tunc  illico  deus  ei  gratia  et  fidem  elargitur>eo  qS 
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^huq  deeft  (acf  etf  fn  (c  efl:,  fides  aucem  illa^reu 

gracia  i nFufa,cu  fit  donu  dei  luflificac  iprutn  re^ 
mucedo  ti  peccacu,ec  h^c  fi^dem  efl  illa  prima 
fidest^  reddit  hoiera  iuftS  line  o^^ibus  legis » cu  " ' 
aut  fides  fila,ficviua)et  arbor  bona  n5  p5c  dia 
permanere  fine  fru<ftibus,qua  de  re  ftatira  p?ni^ 
tens  ille  incipit  dei  obleruare  ^epta,orare,  teiu^ 
nare,clecniofynas  paupibus  erogare  ,ex  opibus, 
quibus  infupdenuo  iuflificatur,iuxtatllud  loa^ 
nis  1 Apoc.^i  iuflus  eft.f.fide  iuftificet  adhuc  Apoc,»xi 
fide.fiet  opibus  fimul,in  illis  incefianter  pfeuera 
do,qcf  dare  liquet,p  illud  quod  imediace  fubdic 
dominus.  Ecce  venio  cito  et  merces  meamecum 
«ft  reddere  vnicuiqi  lirdfm  opa  fua,de  hac  quoc^ 
duplici  iuft:tfjcatione,fingulare  exemplu  habe^ 
mus, de  Magdalena  in  Euangelio,  q cu  prius  eC* 
fec  iufiificata  ex  fide,et  cordis  cocrinone , denuo 
veniens  ad  Chriftu, genibus  ^uolutis,et  lachri 
mis  plena,audiretlia  meruit  voce  omni  iocundi 
tate  plena, remiemtur  cibi  peccata  mulca,quoniS 
dilexicmultu:quf  nimirufuiceiusfecunda  iufii  ' 
ficacio.f.p  Fide  et  opera  fimul,de  illa  aut  prima 
iuftiFicatione,quf  h‘c  tantum  p Fidei  gratia,  For^ 
tcloqtur  Apoftolus  feribes  Ro.(S^  Gal.de  fecu'  GovU* 
<3a  vero  Apoft.Iacob.qcf  ex  fingulariffimo  liqt 
xxeplo.  Na  Abraha  primo  luftiFicatus  Fuit , hac 
prima  iuftificationc , prout  m Gene,  feribitur, 
credidit  Abraham  deo , 8C  reputatura  eft  i Ili  ad 
f uflica , quod  al  legans  Paulus  euidenter  often-' 
dic,  quod  illi  qui «luflificantur  hac  prima  dei 
f uflificacione , qu^  fit  ex  prima  gratia  SC  fid{  _ 
ljiFura,non  ex  operibus  iulbficantur,  quia  nodu 
inceperunt  operari,opera  videlicet  exteriora  6C 
meritoria  > Dixerat  ,Ut  prius  Apoftolus  • Si.n,. 
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Abraham  cx  opcrib.legis  iuftificatus  cft , habet 
gloriam  fe  non  apud  deum,  quoniam  opera  illa 
pr§fupponunt  fidem,  fuit  ergo  Abraham  priua 
0«n^»  f.  ex  fide  iufttficatus,credens  femen  fuum  multipli 
cari  ficut  Hellas  c§li  ex  (emine  quoc^  fuo  filium 
dei  fumere  carnem  ad  faluandum  ek(flos,cum  di 
<flum  fuit  ei  a domino,fu(pice,cf  Ium,  et  numera 
ftcllasjfi  potesjfic  erit  femen  tuum,fed  quoniam 
Gene.»!,  Abrahf  erat  viua,et  arbor  bona  > ideo  non 

poterat  diu  permanere  fine  operibus  et  frudi^ 
busbonisjtamexteriorib.g  interioribus . Pro^ 
pterea  voluit  facrificare  deo  iubente  vnigenitum 
filium  fuum,et  fic  iterum  iuftificatus  fuit  cx  fi-^ 
de  et  operibus  firaul , et  hoc  quidem  eft  dc  quo 
loquitur diuuslacobus dicens, Abraham  pater 
■ ' ■ nofter  none  cx  operibus  iuftificatus  efte’  oflerens 

Ifaac  filium  fuum  fuper  alta^vides  quoniam  fi 
des  cooperabatur  operibus  illius,  et  cx  operibus 
fides  confumata  eftc'et  fuppleta  eft  feriptura  di^ 
cens, credidit  Abraham  deo  et  reputatum  eft  ilU 
ad  iuftitiam,et  amicus  dei  appellatus  eft.  Q^ua** 
reconcludendum  eft  contra  impias  L-uihcrano^ 
rum  fcholas,aducrfufc^  omnes  feripturarum  di< 
laniatores,opera  noftra  bona  non  tantum  efle a 
Auihorhic^^®  prfcepta,vt  placeant  ei,  fed  ncccflaria  elTc, 
perpuidirc  tum  maxime  ad  hominis  iuftiftcatione,  ex  qui-» 
jjpoiitu  c6  jjyg  infuper  lucide  clarent  duo  illa  quj  cx  coclu^ 
***  fione  fequutur,et  ex  confequenti , patet  fecunda 
pars  noftrg  coclufionis  manifeftiffime  cu  rcfpo 
fionibus  quinqp  ad  obie<ftiones  quare  SCc, 

^ Autoritates  firaul  et  rationes  pro  ter^ 

Ttia  parte  conclufionis. 

Ertia  pars  conclufionis  eft  quod  quilibet 
viator(diuina  protegente  gratia  ) etia  co^ 
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digne  (5^  ex  debito  iuiliug  meretur  vitj  ftemj 
raercedem,q  quide  pars  prius  veteris  tedameti» 
deinde  nou|  legis  tedimonqs  demondrabicur. 

Primo.n.aic  dominusodcndereluddecupics 
ieparatifiimumedead  pr^miandum  bonorum 
opera  dixit  ad  Abraha,noIi  timcre,ego  ero  mer 
ces  tua  magna  nimis,Hieremi9  quot^  > qutelcac 
yox  tua  a ploratu» et  oculi  cui  a lachrimis»^ 
quia  ed  merces  operi  tuo  ait  dominus  > cui  con' 
cordae  illud  quod  ait  Efaias»  Ecce  dns  deus  in  for 
titudine  veniet,(S^  brachiu  eius  dominabitur,  ec 
ce  merces  eius  cu  eo,i5^  opus  illius  cora  illo  &c. 

' ; Praeterea  regalis  Propheta  Dauid  , cupiens 
cx  fuis  operibus  pr^miari  dixit.  Obferuabo  me 
ab  iniquitate  mea  ec  reddet  mihi  dominus  fecun 
dum  iiiditiam  meam,e  t alibi,inclinauitcor  meu 
ad  iaci^asiudificationes  tuas  in  fternu  propter 
retributionem  Scc* 

Amplius  (apientiHimus  Salomon  in  prouer^ 
bi^s  hoc  idem  adent  dicens , Impius  facit  opus  Prono,  u. 
indabf  le  feminanti  autem  iuditia,merces  fidelis 
SC  ille  idem  in  fapiendx  libro,bonorum  operum 
glonofus  ed  fru^us,et  infra, iudi  in  perpetuum  . 

viuent,ec  apud  dominum  ed  merces  eorum » 8C 
adhuc  infra  fubdit , reddet  deus  iudis  mercedem  sap.io. , 
laborum  fuorum,Ccce  qualiter  rapiecifiimus  ille 
'Salomon  Tapientiffime  docet,mercedem  comen^ 
furari  operib.bonis,igitur  homo  ex  bonis  operio 
bus  diuina  protegente  gratia  meretur  seterno^ 

Tum  bonorum  mercedem, 

Rurfus  ille  idem  in  ecclefiadico  itidem  fatetur  Bccie.».- 
dicens,qui  timetis  deum  crediteilli , ecnon  eua^ 
xuabitur  merces  vedra,cui  nimirum  fauet  illud 
quod  alibi  darius  fubdit, mifericordia  faciet  locu 
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Vtiicuic^jfeciindu  mentum  operum  fuorum>nt> 
hil.n.apertius  loqui  poterat  fapiens  ille. 

Ruth-»*  Proinde  prophetam  Ruth  no  latuit  raercede 
pro  operibus  dari  cu  dixit  > reddet  tibi  dominus 
- pro  opere  tuo, et  plena  mercedem  accipies  a dno 
a.Fara.iy.  qug  venifti,et  demu  Azarias  dixit 

ad  omnem  ludam  3C  Beniamin,  dominus  vobi 
fcu  quia  fhiftis  cu  eo,fi  qfieritis  eum,inuenietis* 
i ’ Si  autc  derelinqritis  eum,derelinqt  vos,cx  qbus 

vcrbis,Jnuit  maximam  hominis  libertatem,dC'' 

' ' inde  fubdit, confortamini  igitur,et  non  dilTolua-' 
tur  manus  veftrf,erit.n.merces  operi  veftro, 
Poft  veteris  teftiraonia  legis , fequuntur  alia 

noui  teftamentijVt  intclligatur  idem  fpiritus  eC' 
fe  hiftoriarum  vtriufq;  legis.Subdit.n.dominus 

Maith.yj  in  euangelio  Matthei  enumeratis  ocffo  beatitudi 

nibus.Gaudetc5^  exidtateecceenimmerces  ve 

PulchrarS  ftra copiofa eft  incglis,Merces  n5q^  diciturali- 
cuius  meriti  precedentis  merces. Sunt  enim  cor^ 
relatiua,et  ideo  limul  natura,quare  pofita  fe  po^ 
nunt,(S^  perempta  fe  perimunt , dicuntur  quo^ 
ad  conuertentiam , hoc  eft  mutuo  fe  inferunt  in 
bonam  confequentiam,nam  pofito  pr^mio  po** 
nitur  SC  meritum  et  contra.Hgc  eft:  enim  confc-^ 
quentia  formalis. Ifte  prjmium  eft  adeptus,igt^ 
tur  tale  meruit  prjmiumjldeo  fi  per  falfara  h^rc 
ticorum  opinionem  nullum  datur  raeritum,nul' 
Ium  infuper  dabitur  prsmium,merces  nepe  pr{ 
fupponit  meritum, ficut  pater  filiu,5i  filius  p^ 
trem.  Aliter  meritum  SC  pmium  no  elient  corlt 
latiua,q^  veritati  diftbnat,ideo  fi  deus  operanti 
bus  bona  mercedem  promittit  ^ternatti , fequi-' 
tuir  illos  ex  bonis  operibus  talem  mereri  mercc' 
dem, cui  ctiam*arridet  illud  quod  paulo  poft  fc' 
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Ruitur  dominus  dicens . Attendite  ne  fuftittam 
veftram  faciatis  cora  hominib.  vt  videamini  ab  ***“***^» 
eisjalio^n  mercedc  non  habebitis  apud  patrem 
Veftrujg  eft  in  cjlis, igitur  per  oppolitum  6Cc^ 

Et  in^,quicunq^  potum  dederit  vni  ex  mi' 
nimis  iftis  calicem  aqu|  frigidg,non  perdet  mer^^^’ 
cedem  fuam>(5^  rurfus  in  eodem  Euangelio  infra 
clamat  procuratori  fuo  dicens , voca  operarios 
et  redde  illis  mercedem, eo  quod  paulo  ante  dixe  Mattluio. 
iat,&  quod  iuftum  fuerit  dabo  vobis. 

Pratereajidem  concludens  in  Euangelio  loa^  Ioan;c,f.l 
nis  Saluator  nolter  inquit  > Procedent  qui  bona  ^ 

fifcerunt  in  refurredionem  vitg , qui  vero  mala 
in  refurredionem  iudicg,ex  quibus  Chrifti^  ver 
bis  apertifiime  concluditur  opera  nodra  bona> 
non  tantum  hominem  iuftificare , verum  etiam  . . 
elTe  |temf  glorij  meritoria . cura  per  illa  valeat 
vnufquifq^  mereri  {terna  pr^mia  poptata,quod 
tandem  in  extremo  iudicio  oftendet  idem  domi  •* 
nus  commemorans  opera  mifericordif  9 quibus 
iufti  raluabuntur.dicenstefuriui  3C  dedi^s  mihi 
manducarejfltiui  et  dediflis  mihi  bibere  <5^cJn^  KbMutf». 
de  fubdit , venite  bcnedidi  patris  mei  percipite 
regnum  quod  vobis  paratum  eft  ab  origine  mu 
di)Mali  autem  qui  huiufmodi  mifericordifope 
ra  neglexerunt  damnabuntur. 

Proinde  Apoft.Pau.in.z.epiftola  ad  Corirfe.  x.Cotin.j* 
illud  ideatteftatur  dices. Vnu£^uifc]^  mercedem 
accipiet  fecundum  fuum  labore,et  paulo  poft,  id  , ^ 

quod  in  prf  fenti  eft  momentaneum  et  kuc  tribu 
Jwionis  noftr{,fupra  modum  in  fublimitate  {ter 
nu  glori{  podusojjatur  1 nobis>cui  fauet  illud  q3 
ad  Colo.ait . Q_uodcucp  facitis,ex  aio  operarai  CobiT.i< 
ni,ficut  domino  6C  non  hominibus^fcietes  quod 
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a domino  acci  pietis  retributionem  hereditatis. 

Amplius  ad  Phi.Mihi  viucrc  Chriftus  eft,  ec 
mori  lucrum,Omne.n.Iucrum  eft  alicuius  mcri^ 
ti  praemium  igitur,ct  infra  >cu  metu  et  tremore 
vcftramfalutcm  operamini  ctc.  Rurfus  autem 
fUbte»f,  ad  Hjbreos  inquit  , Non  eft  iniuftus  deus  vt 
obliutfcatur  operis  veftri , ct  laboris  ex  charita-^ 
te  fufcepti . Item  adhuc  infra , beneficentie , ct 
communionis  nolite  obliuifti.Talibus.n.hoft^ 
promeretur  deus  etc. 

Dcnic^  loanncs  in  prima  canonica  inquit,(x^ 
liolincmovosleducat,qui.n.facit  iuftitiam  iu-» 
ftus  cftjficut  et  ille  iuftus  eft, fi  ideo  qui  fecit  iu- 
ftitiam eft  iuftus.ficut  ct  ille  iuftus  cft,ergo  pro 
f uftitia  a iufto  iudice  iufte  pmia  adiptfcetur  etc. 
In  fecunda  vero  canonica  iterum  ait,  videte  vos 
mctiplbs , ne  perdatis  qug  operati  cftis  9 fed  vt 
mcrcedcm  plenam  accipiatis . At  dominus  tan-- 
JUpoetttf  dem  in  Apoc.tcrttam  hanc  noftrf  conclufionis 
partem  lucidiffimf  concludit  dicens.  Ecce  venio 
cito , et  merces  raca  raecum  eft  reddere  vnicuicp 
. . fecundum  opera  fua. 

Si  igitur  tantum  Vnum,vcl  duo, aut  tria  ftri^ 
pturarum  teftimonia  aduerfus  hgrcticos  fufficc^ 
rent, quanto  magis^tot  et  tantg  diuinarura  litcta 
rum  authoritates,ct  apcrtifiima  tcftimonia  pro 
pofitumnoftrum  concludere  valcbunt,Habetis 
Ommn  di  igitur  hgrctict  diftiitcfras  ratioes  ct  authoritates, 
trib.conclufionis  noftrg  diftincflis  partibus, 
aliquib.n.oftenfum  eft,  opera  noftra  ncccfiaria 
efife  ad  hominis  falutcm , ^i)s  autem  illa  holem 
reddere  iuftum,quibufdam  vero  alijs  palam  de* 
monftratum  eft,quemlibet  viatorem  in  gratia 
' exiftcntemjcx  operibus  bonis,  mereri  etiam  vi*' 
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f tcrn^  mcrcedcm.Modo  autem  rupere^:  prp-' 
t^are  ipfu  tale  {terna  mercede  mereri  de  codigno  * 

(Vt  dfcftur)<SC  ex  debito  iu£titi{  qiJ  fic  oft^itur. 

Primo. n. Salomon  loquens  de  vexatis  SC  ti'  ^piat,ji 
tatis  a deo  iiiquit  Tentauit  eos  deu$3&  inuenit  il 
^os  dignos  fe.ltem  Pan.  ad  CololT.  JDignos  nos^***^**’ 
•fecit  in  partem  fortis  fancflorum  6Cc,  j 

Prjterca  in  Euangelio  L,uc.6C  ad  Timo.fcri'  tucuw 
lMtur,Dignus  eft  operanus  mercede  fua.  . ^Thinuir* 

Proinde  ApoRolusde.fe  loquens  ait,  bomnn 
certamen  certaui,curfum  cdnfumaui>tidetQ  fer^ 
^uijideo  reponiaedt  mihi  corona  tuditia*  qua  *■ 
reddet  mihi  dominus  in  illa  dieiuftus  iudex , fi 
reddet iuflus iudextergo  fecundum  debitum  iu'  ^ 
ftitf  { quod  efi:  pr^mia  condonare  condigne  ,et 
repoiita  efl  Paulo  corona  iuflitif,  igitur  decon « ck.  rt 
digno  et  ex  debito  iuftiti{  pmiabitur)  quod  erae  ^ 

ipropoiitum  probandum , quare  concludendum 
eft  quod  fi  homo  ex  opibus  bonis  in  gra lia  oper 
:ratis,mcretur  de  condigno,5^  tx  debito  iuftitf{> 
vitx  {ternar  mercedem  vjquod  etiam  opera  bon^ 
<aluant,5C  vitra  i^ur  iu^ficant,plus.n.eft  fal^  .r : .4 
uarequam  iufii^re  tefie  apofiolo . Q^uos  R0.9. 
fdefirinauit)hos  vocauit,quos  Vocauit»  hosiufi:ifi 
cauit,quos  vero  iufiificauit  > hos  Sc  magnifica>^ 
iiic,iufiificatur  quippe  homo  per  gratiam » ma' 
griificatur  autem  per  glorfam^quare  plus  efirfal 
uare  quam  iufiificare,<5^  fi  opera  iufiificant  igi^ 
tur  necefiaria  funt  ad  falutem»  Sf  fic  a primo  ad 
vltimum  3 ex  tertia  parte  conclufionis , infertur 
Ircunda,^  ex  fecunda  prima  igitur  Sfc» 

Aduerfantur  Lutherani. 

At  contra  hanc  tertiam  conclufionis  par  , 
temipflaiicmodermorcs  h|rctici  mUl^ 
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DE  PIDBOPB.  AC  MERI7; 

t»  fcrtpturarumauchoritacibus. 

Primo  aic  Pau.No  funt  codignf  pafuoneshi^ 
ius  temporis  ad  fuciiram  gloriam  > quf  reuela]]|i 
tur  in  nobis. 

Secudo  tUe  ide  fupra  dixit  gra  dei  vita  ^ern».. 
Tertia  dominus  aicrum  feceritis  oia  qu$  pr^ 
cepta  funt  vobis  dicite  ferui  inutile&fumus  quod- 
facere  debuimus  fecimus. 

.'E£ua^4<  Q^uarto  etiam  Efaias  ait , quad  panus  mei^ 
ftruatf  vniuerf^  iuftitif  noBrie. 

CLuinto  Apodolus  infuper  ad  Titu  loquens 
^it.No  ex  operibusiuftitif  qu{  fecimus  nosjftd 
fcdm  fuam  mi  fericordiam  faluos  nos  fecit.  i 

Sexto  ille  idem  Paulus  ad  Romanos  ait»,  qui» 
jprior  dedit  ei  vt  retribuetur  ei  8Cc,  . *. 

..  Pr{terear5nefic  arguunt  oepmiii  meriti  dr 
codfgno  reddit  (cdm  iudicif  delritil  ita  qd  non 
xeddeseileciniuRus  (icutRov4.rcribit  ei  q opap 
merces  no  ipucac  fc^m  gram>fed  (cdm  dbitu>de 
usae  nullius  poc  ee  debitor  dicete  Apo.Ro.ii. q» 
pnor  dedit  ei,vt  retribuet:  ei  quaildicat>  nullu». 

Ite  ois.  debitor  no  reddedo  einiuftus,  Deus  ^ 
no  reddedo  n5  pot  cc  iniuftus,igit  no  p5t  ee  dcr 
bitorjcoleqtietf a e nota>cu  maior  Xefle  Apofl.'$i 
aitiredditeoibusdebicasetfeqtynemtni  qcq  der 
beatis  Ro.ij.Minpr  pbaf^adeus  pot  pmid  n5 
redderc,cii  ad  extra  operet  cotingeter  no  tri  pd^ 
ce  iniuftus  cu  volutas  illa  fit  cfientialiter  iufia  et 
prima  regula  totius  iufhtif,vndc  quicquid  pot^ 
aut  vultriufiie  pot  et  iufie  vult>d^  ita  nullius  dc^ 
bitor  efie  potefi;  q uare  dCc* 

Refpoiifioncs  catholicorum* 

D illas  autoritates  dC  ad  qfcuq^  altas  ad 
ide  attineces  dupliciter  refpondenducfi* 
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DE  FIDE  OPErAC  MERI.  i9 

^ Pfimo  quod  pccdut  de  noRns  opchbus  c6f! 
deratfsffircrccuduincrfnfeca&nacurale  coru-  R<tp5fia 
bonitatem  qua  habet  ejc  voluntate  eliciete  c6 
formiter  red:^  rationi,non  fecndu  dignitare,qua  ‘ 

habent  ex  gratia  cooperate  8c  libera  dei  accepta 
«none  qua  ea  vt  digna  ordinat  dc  acceptat  ad  ta- 
le pr^miumyna  omnes  Chrifti  fideles  ignorare 
no  debent  omnia  opera  noftra  in  fc,  Sc  in  ordine 
^d  noRrj  voluntatem  confiderata(quomodo  pro 
rprie  dicuntur  opera  noftra.Quia  fic  confiderata 
funt  in  poteftatc  noftra  etiam  non  excludcdo  ge 
heralem  dei  influentiam)  fit  ita(^  cofiderata  prj 
ciic  funt  idigna  tanto  pr^mio  imiiio  iraperfeda 
Sc  defedibus  plena  , Secus  ft  confiderantur  vt  i., 

lunt a fpiritu.s.mouentc  Sc  inhabitate , aca gra  . - ^ « 
tia  cooperante,necno  a dei  voluntate  ipfa  vt  di- 
gna acceptantc,fic.n.digna  funt  tali  pmio  bene- 
ficio iuxta  illud  Hefterw  Hoc  honore  dignus  eft  Hdtav#; 
quencunq^  Rex  voluerit  honorareiin  pmio  na- 
eft  confiderare  beatitudinem  formalem  ( vt 
dicunt ) hcdcdei.f.  fruitionem  et  beatitudinem 
obiediua,q  eft  trinitas  benedida^fecudura  illud 
‘Gen.Noli  timere  AbrahS  ego  ^tedor  tuus , et  Gquf* 
merces  tua  magna  nimis,  verba  fut  dei  ad  Abra  ‘ 
hara9etdiuina  ordinatio  (eu  voluntas  qua  vult 
fic  operantetn>tali  pr^ mio  vel  mercede  pmiariy 
^uxta  illud  Apoc.  viti  mo,  Apoc.r; 

Merces  mea  mecu  eft, hoc  eft  in  mea  potefta  »-0- «m 
ce  et  voluntate  reddere  vnicuitj  fecudum  oper^  ^ 
fua.HisenSinuenitur  aliquid  proportionale  in 
adu  meritorio,na  ibi  eft  fpiritus  fandus  inhabi 
c3sp  gratia,tanq  primum  mouens,qui  propor- 
tionatur  vltimo  fini  trinitati  deo,  quae  eft  beati- 
«udo  obiediuaf Ibi  ctia  repericur  gratia  gratum 
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:j  de  fide  ope.  AG  MBRI, 
iaciens  fupernaturalis  a deo  infufa  tag  Icmm  glo 
■ ■ rig  quia  quemadmodum  femen  afboris  virtule 
continet  totam  arboremjtca  et  gratia  viroute/fo 
tinet  prgmia  eo  modo  etiam  quo  prgraium-:  cft 
infinitum»et  gratia  eft  infini  ta»nam  charitas  cft 
gratia  qug  fecundum  Apoftolumnun^  excidit» 
gloria  autem  eft  gratia  confumata, ; ' 

Et  licet  per  hanc  primam  rcfponfionem  effi" 
- caciffime  dcmonftretur  qualiter  intclligi  deb^t 
pallegatg  autoritates. Nihilominus  etiam  aliter 
p.  . a nobis  rcfpondendum  eft.Pro  cuius  praug  obie 

dHonisrefponfionenotandumeft , quod  meritu 
Qttidjft^  condignum  alicuius  prgm^(quod  vere  et  ^prie 
dicitur  meritura  ) eft  opus  a voluntate  elicitu  ad 
cuipmio,  pmium  alicui  fecundum  debitum  iuftitiar  retri< 
buendum  acceptatura  > Gonfiftit  autem  iufticia 
illa  in  quadam  proportione  meriti  ad  prgmiura 
; — ; ct  «equalitatejluftitia  nempe >pprie  capta  > fteut 
non  reddit  minus  bonu  pro  maiori,ita  nec  ma' 
tus  bonum  pro  minori.Rcquiritur  itac^  ad  me*^ 
ritum  condignum  proportio  gqualitatis  meriti 
ad  prgmium>Hgc  autem  gqualitas  attenditur  pe 
n ^4  ’ nes  duo , vel  ex  natura  et  conditione  intrinftea 
Sl  SSL  meriti  ad  pmiura.Ita  quod  non  fit  maius  meri' 
tum  neqj  minus,quam  pmium,et  contra, fed  om 
nino  fit  gqualitas  meriti  dC  prgmq,vel  hgc  gqua 
' ’ litas  attenditur  ex  ordinationc,vel  pacflo,  aut  co 
. ./  uentionc,feu  promiffione  pmiantis , exemplum 
■*  primi,quando  merces  commenfuratur  vtilitati. 
qua  prgmians  confequitur  ex  adu  6c  operatior 
ne  merentis,  vt  fi  aliquis  laboraret  per  tota  die 
vel  ebdomadam , aut  menfem  alicui , et  tantum 
effet  prgmium  dantis,ficut  fiiit  opus  et  meritum 
laborantiS)tunc  illa  iuftitiaapp^Uatur  gqualitas 
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DB  FIDFXyPB.  AC  M.BRr.  1^ 
meriti  ad  pr(mium>ex  natura  et  conditione  in^ 
trinfeca  operis  et  pm^.lta  quod  nondat  ei  neq^ 
plus,nec^ratnus/ed  cantura  quantum  meruit» 
Exemplum  fccundi.Si.n.  aliquis  dominus  con^ 
uenirec  cum  aliquo, vc  fideliter  tantummodo 
vnum  diem,auc  ebdomadam  laboraret  in  vinea  ^ 

ruam,et  ex  liberalicate  fua  promicccrec  ei  ducen^  ^ 

tos  aureos,(>ro  huiufmodi  labore , tunc  conuen^  ».• 
tione  fada,pac5lo  et  inflmmento,!!  homo  ille 
delfcerlaborauit,  de  condigno  ipfe  meretur  du^ 
cencos  aureos , non  propter  {qualitatem  operis 
ad  prxmium,ex  natura  et  condicione  intrinfeca» 
ipfius  meriti  et  pm^iquta  maius  c(t  pr^mium  q 
opus,merecur  autem  homo  ille  ducentos  aureos 
ex  conuencione,ec  promiriione  illius  domini  pro 
mittentis  et  liberalicer  dancisflicuc  didcur  in  eua 
gelica  parabola  Matth.  quando  pacerfamtlias 
ordinauic  difpenfatori  fuo , vt  tantum  dasec  no^ 
uiflimis  ficuc  primis,et  quia  primi  le  coritrifbt^ 
runc,eo  quod  portauerunt  pondus  diei,  et  edus> 
et  cantum  daret  eis  ficuc  nouiffimis , qui  tancu^ 
modo  vna  hora  laborauemnt . Refpondic  pacer^ 
familias  vni  eorum  dicens  Amice  non  facio  tibi 
fniuriam,nonne  ex  denario  conuenifli  mecumif 
Tolle  quod  tuum  eft  et  vade,  H{c  auce  fhitetia» 
et  {qualitas  iuflicifilon  fundatur  ex  natura  et  c5 
dicione  intrinfeca  operis  et  pm§,quia  abfc^  vlla 
animi  ambiguitate  maius  eft  pr^mium  qmeri^ 
cum>at huiufmodi  Chrifti  fententia  er  iuftitia 
ia*uata  huidatur  in  conuentione  vel  promiflione 
feu  pavfto>etTe,Sed  adhuc  fciendum  eft,quod  fi»’  Secundum 
tic  iuftitia  feu  {qualitas  iuftitifaccendatur  ex  na  “o****^» 
cura  et  condicione  intrinfeca  operis, liue  ex  ordi^* 
natione  et  conuemione,aut  promifiione  praian* 
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iis,vt  aliquod  meritum  vel  opus  dicatur  condf^ 
gnum alicui prgraiovSC contra  .Tria  neceflario 

pr^mians , i ope 

digni  fccfi^  rante  reqritur,quod  ipfe  fit  amicus»  inimicus.n. 
do  theol(x  no  eft  dignus  prg mio  fed  pf  na . Quare  peccator 
nihil  meretur  apud  deum  de  condigno,quia  non 
Sap.  4:  amicus  fed  inimicus  dei,  vt  ait  Salomon.  Fni 

Sap.14  dl;us  impiorum  inutiles, et  infra  . Odio  funt  deo 
irnpius  et  impietas  eius , quod  videmus  in  iftis 
dominis  temporalib.Si.n.eiTet aliquis  inimicus 
alicuius  principis,etia  fi  quotidie  laboraret  p eo 
nihil  mereretur , immo  nec  opus  eius  accepta^ 
retur  ab  illo,ita  eft  de  peccatore  inimico  deo,  cu 
ius  nullum  opus  acceptatur  ad  vitam  arterna.  In 
opere  aut  requiritur, quod  illud  opus  operantis 
ftt  ordinabile  ad  vtiliratem  vel  honorem  pmian 
.n£,  . tis,ideo  opus  exiftentis  in  gratia  non  ordinatuni 

finaliter  in  deum,non  eft  meritorium  condigne» 
ficut  funt  multa  opera  naturalia,et  acflus  indifft^ 
iences,qiii  non  funt  neqp  boni,neq^  mali , exem*^ 
pium  primi,vt  puia  intelleclio,vel  folelucere,et 
fimilia,excplu  fecudi  vt  fricatio.capitis,  vel  bar 
bf  .Necefie  eft.n.vt  opus  operantis  raer/toriu  li 
bere  et  volutari?  ^ducatur  a volutate,  et  diriga 
|ur  in  vltimu  fine  . In  pmiame  vero  requiritur 
acceptatio,fiue  ordinatio  opis  diredh'  ad'  tale  pr? 
miu,eft  aut  h?c  acceptatio  et  ordinatio  1 ^pofi< 
to, nihil  aliud  nifi  diuina  voluntas,quar  ab  ?ter^ 
I* Comia,  no  voluit  opus  illud  a taliet  talib.prinapi)s  dee 
riuatu  efte  meritu  codignu  pr?mio  seterno . NS 
ji  ’ «I-  fi  deus  ex  fiia  ffinica^bonitate  etliberalitate  vult 
; aliquod  bonum  noftr?  liber?  voluntatis  opus  ef 
fe  xtern?  vit?  meritorium,cur  Lutherani  audet 
huic  diuin?  voluntati  ita  nequiter  aduetfanV  £x 


DE  FIDI!  OPE.  AC  MERI.  ^ ao 
‘Quibus  (equicur,qiic>d  n5  ivquincur  ad  pracmi* 

.um  de  condigno>q^  femper  acfKis  meriti , fecun^ 

•dum  intrinfecam  fuam  bonitatem  iit  codignus» 

■feu  proportionatus  tali  pr^mio . Alioquin  nullii 
•opus  bonum  noftr^  voluntatis  eilet  (terno  codi 
.gnurn  pr(mio,quod  confirmant  Lutheranf> 
cciusoppoGcumodendit  Chriilus  in  euangelio 
Matthei  ,et  in  alqs  fupra  authoncatib.  allegatis* 

Sed  illa  condignitas  attenditur  in  propoAto , ex 
'diuina  acceptatione . Ab  (terno  .n.  voluit  deus 
•opera  illa  exi Aentfs  in  gratiajeAe condigna,(ter  ^ 

uo  pr(mio . Vnde  (equitur , quod  homo  iu/lus  ^ComIa« 
non  meretur  illuminationem  folis,  quia  (que 
deus  Iblem  fuum  oriri  fkdt  fuper  bonos , et  ma^ 
los^ec  pluit  fuper  iuftos  et  iniuAosjlftis  ergo  Ac 
dedaratisjfequitur  ventas  noA:r(  concluAonis» 
videlicet^quod  quilibet  viator  adultus  exi  Aens  - 

«n  gratia,per  opera  bona  a voluntate  Amul , SC 
a gratia  deriuata>de  condigno, et  ex  debito 
ftitf(  meretur  (tern(  beatitudinis  praraium,  di^  pofimm . 
co  ex  condigno,non  ex  (qualitate, et  natura,  (eu 
conditione  intnn(Ka  operis  et  pr(mq,fed  ex  pa-* 
dio,ordinacione,ec  conuentione , feu  promiTAo^ 
ne  pr(mfa  largientis  ChnAus.n.conuenitno' 
bis,fecit  pacAum,quando,f.dedit  legem,  et  pro^* 
iniAt  qbuicuq^  obferuatibus  ea  (e  daturu  eis  p- 
miu  vit(  (tern(,et  Ac  nos  ob(«uates  lege,  mere 
inur  de  codigno  vita  (terna  ex  ^mif Aone,  et  co 
uentione  (a(Aa,vc  elicitur  ex  illo  euangelio, Exi^  Mitdutot 
primo  mane  paterfamilias  conducere  operarios 
in  vineam  fuam,iuA:u  auteee  debitu  eA  vt  pz' 

<Aa,ac  ^milTa  feruentur,io  &c.et  ita  oes  aucori 
tates  a nobis  allegat( , quibus  AgniAcacur,quod 
mos  digna  meremur  > intclliguntur  iAo  modo 
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^ iftis  etiam  dieftis  fequitur  hsec  conclufio  cot' 
Conciofio  relatiua. Nullus  viator  etiam  exiftens  in  gratia, 
wrrciuti  ^ meretur  vitf  acternf  mercedetn 

de  condigno,et  ex  debito  iuftiti*  Dico  decon> 
digno,non  ex  conuentione,aut  promiffione  prf 

miantis , fed  ex  ^qualitate , et  natura  intrinfeca 
operis  et  prf  mi) , ita  quod  tantum  fit  meritum, 
quantum  eft  pr^raium^nam  fi  homo  per  infini-' 
tum  tempus  virtuofe,et  religiofe,  et  in  maxima 
Euidcns|)  abllinentia  viueret,et  omnia  dei  prjcepta  etwm 
cum  adiutorio  diuinf  gratig  obferuaret,  nung.  ta 
' . men  meretur  virf  gternae  pr^mium  de  codigno, 
et  ex  debito  iuftitig  ifto  modo,  ita  quod  tantum 
efi*et  prgmiura  vit§  «gterng  , ficut  eflent  meria 
fua,cum  fua  natura  fint  parui  momenti,  et  fint^ 
ta,et  per  confequens  non  meritoria  illius  infini-^ 
Ro.8.  ti  prgmi),et  hoc  efl:  dicitur.Rom.8.  Non  fiint 

condign^paffioneshuius  temporis  ad  futuram 
l^uc>i7»  g)oriam,Et  Duce.17.Cum  feceritisomnia  , quae 
pr^epta  funt  vobis  3Cc . Et  fic  confequenter  om 
nes  ali 5 feripturarum  autoritates,quibus  Luthe 
rani  comra  nos  inftant,ad  hunc  fenfum  intelligi 
videntur,meremur  quippc,per  opera  bona  vit{ 
jtern^  praemium  ex  conuentione  et  promiffione 
dei,non  meremur  vero , quantum  ad  intrinftea 
rationem  et  qualitatem  illius  maximi  pr^m^i* 
refpedlu  noftri  meriti,de  quo  pmio  Pau.  loqui* 
tur  dicenSjOculus  non  vidit , nec  auris  audiuic^ 

‘ nec  in  cor  hominis  afcendit,qug  preparat  deus 
diligentibus  fe  etc. 

Solutio  nf  Ad  rationem  etiam  faefiam  de  fedli  refponde* 
nonis.  tur,et  conceditur, quod  prf mium^  redditur  mert 

to  condigno, fecundum  debitum  iuftitiae , et  ne-» 
‘ gatur  quod  deus  nullius  poteRcffe  debitor « N2 


DB  TIDE  OPE.  AG  MERI.  »i 
lica  deus  nullius  debitor  e(Te  poffitex  natuia 
‘fei,poteft  tamen  fe  vitro  facere  debitore  noftnl> 
cx  fua  libera  voluntate , nobis  promittendo  pro 
-talibus  operibus  tantum  pronium  > ficut  homo 
gratis  promittens  alicui  ex  fua  libertate  donuuiu 
fe  debitorem  illi  conftituit . Tenetur.n.  fecundu 
iuftitiam  feruare  promilfum.  Ap^oIus.n.dicii. 
CLuis  prior  dedit  illi  <5Cc.I^uitur  de  redditu 
ex  natura  rei  debita.f.pro  aliquo  prius  ad  fui  ud 
Iftatem  recepto.Hoc  autem  locum  non  babet  in 
deo,qui  nullius  eget,Et  cum  iterum  arguitur  fy^ 
logifticejprobando  deum  non  poffe  elfe  debito' 
rem.Refpondetur  per  diftincfHonem.  Q,uia  vel 
illa  detcrminatiojnon  reddendoj  determinat  ma 
iorem  extcemitatcm.f.debitor,  vt  m^or  valne 
fRa^omnis  debitor  non  reddens  eft  iniuftus  ^ uc 
male  fubfumitur>et  male  concluditur  ^ fed  debe^ 
let  fic  fyiogizari5omnis  debitor  non  reddens  eft 
tniuftuS)deus  non  eft  iniuftus^  ergo  deus  non  eft 
debitor  non  reddens. Suo  modo  fi  arguitur  cura 
verbo  poteft.ficc6clufio  eft  vera, quia  licet  de^ 
IIS  pofitt  non  reddere  praemium, non  tamen  po^ 
teft  elfe  debitor, et  non  reddere,cu  quo  non  ftat 
non  reddere,cum  eius  voluntas  fit  immutabilis. 
Si  vero  hfc  particula  non  reddendo  determinat 
hanc  paniculam  iniuft:us,ftc  maior  eftfalfa  » ga 

valet  tfta  omnis  debitor  eft  iniuftus  non  reddesj' 

quae  eft  falfa  de  deo,et  de  multis  al^s.  Si  dicis  no 
reddendo  includitlcoditionale,  et  valet  omnis  dc 
bitor  fi  non  reddit  eft  iniuftus,refp5detur  quod 
conditionalis  non  eftfylogifmus’cathcgoncus> 
ne<5  aliqua  fpecies  fylogifmi  hippotetici , fi  vc-r 
ro  fuerit  de  conditionato  extremo  > refpondetiir 
Vt  prius^quare  5Cc.  - ' i:, j T-  i • j ■ - 
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■ Conclufio.4. 

. T Icct  nullus  viator  adib.fcu  opcrib.a  vo^ 
ff  V luntatc  libere  dcriuatis  mereatur  primS 
• ^ gmtiam  de  condigno,poteft  tamen  quili^ 

bet  ho  diuina  cooperante  gratia . De  codigno  cc 
-cx  debito  iuftiti^  mereri  eiuide  gr^  flugmentu* 
•Prima  pars  probatur,quia  operib.prfcedentib, 
gratiam,ne<^  Tequentib.  No  primum,  quia  ope 
ra  procedentia  gratiam  furit  opera  peccatoris, 
ingrati  dco,ergo  nullum  taIeopus,eft  promio  di 
gnum.vt  dicunt  eft.  Nc^  Axundum,quia  nullii 
opus  potefteffemeritorium  gratif  proexiften- 
tis.  Tum  quia  meritum  eft  via  ad  promium, 
Viaautem  non  fequitur  fuum  terminum . Tum 
ijuia  meritum  condigni  prefupponit  gratiam. 
Sicut  effedus  caufam. Gratia. n. eft  cauia  princf 
palis  meriti,vt  probabitur,  ergo  opus  no  poteft 
efle  meritum  prim?  grati*  qua  fupponit,alioqn 
caufo  f^ent  fibi  inuice  caufg  in  eode  genere  cle> 
q>  eft  impofiibile.Meritum  aute  reducitur  ad  gc 
nus  caufo  efftcietis,rerpedu  pm^jio  <S^c.  Et  fi  di 
cas  bonus  miJes  meretur  equil  fibi  a Rege  datu, 
p obfequia  iequentia,ergo  a fimili  quis  gratiam 
fibi  data  mereri  pot  per  bonu  vfum  grati^  rcce" 
pt*.  Hoc  eft  per  opera  lequentia  in  grati  a opem 
ta,Refpondetur  q>  hoc  eft  manifefte  cotra  Apo> 
ftolum  ad  Ro.d.bi  aut  gratia, ia  no  ex  operibus 
alioqn  gratia  i5  non  efiec  gratia,q>  de  prima  gm 
maximevcriieft.Protereanoe  fimile  de  equo 
militis,ec  graria  prima, qa  Rex  no  dat  equa,ni^ 
fi  intuitu  feruiri),^  fperat  fequuturu.  Non.n.da 
ret  equu,ni fi  profiimeret  milite  donu  hoc  feque 
tib.feruit^s  copefaturu.Deus  aut  dans  primam 
gratiam,non  dat  illam  intuitu  meritoru  fequcf 
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tfum,alfogn  no  daret  et, que  (cirer  no  bene  vfu' 
tum  gratia,<^  (alfum  eft,quf*a  omni  non  ponen^ 
dobfce  infiindit  gratia . Etia  G poftea  non  bene 
VCatur,Gcut  eG;  videre  in  pueris  baptfzatfs,acce 
dente  vfu  rationis  a deo  auerGs : Sed  quia  huic 
prim  $ parti  concluGonis  non  minus  Lutherani 9 
q Catholici  hiuent,ideo  alias  prf  cermitto  proba  i 

tiones.Q^uod.n.  ftre  ab  omnibus  concedi tur^ma  ' 

gna  non  indiget  probatione.  ' 

Secunda  pars  ( cui  magis  aduerfantur  h^eti* 
ci  moderni ) probatur  authoritate  beati  Augu^ 
ftini,ad  Boniiacium.Gratia  meretur  augeri , vc 
au<fbi  mereatur  Sc  perGci , (ed  G non  admittitur 
authoriras  AuguGi.  Probatur  ratione,  quia  qui" 
libet  habens  gratiam, habet  vndepoieG  proG"  ^ugmct« 
cerc in  merito  pr^m^  beadGcf,  vt  fupra  proba'  gtaiw* 
tumeG,ergo  etiam  habet  vndc  poteG  proGcerc 
in  gratiam,tenet  confequentia,quia  maior  bcad 
tudo  retribuenda  pr^exigit  maiorem  gratiam  in 
prfmiando. Oportet  ergo  gratiam  crcGere  pro" 
portione  quadam  ad  gloriam  retribuedamt  Cre 
Git  aut  gratia  per  fui  augmentum. 

Item  oes  conditiones  menti  de  codfgno , feu  SccSda  r3 
meriti  abfolunVdemeG.n.dicerementu  abfolu" 
tum,&  mentum  condignum , conueniunt  bono 
opero  cx  gra  deducflo  refpecflu  vlterions  gradus  = 
gratif ,quo  augec  ergo  &c.anced^  pater,qa  ibi  " ^ 
cG  dignitas  elicietis,eG  et  gra  cooperans. pariter 
et  deus  acceptas,necno  er  proportio  ad  gradum»  : 

quo  gratia  augetur,vnde  Sc  li  tota  gratia  conGi 
tuta  ex  gratia  pexiGente  dC  f ^per  addita  excedit  * 

gratiam  pexiGcntem,tamc  gradus  ille  peifg  qui 
fupadditur  non  excedit, er  prfcife  refpedlu  illius 
cG  memum>non  teipedu  ^exiGentts* 
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Qufnta  concluOo*' 

V tlibec  hotno  obice  remoto  , ac  homo 
bono  motu  in  deum  ex  arbitr§  liberta^ 
te  deriuatolicet  non  de  condigno , necp 
ex  debito  luftitig  pr*cife,tamen  congrue  ftu  ali 
quomodo  non  primam  gratiam  mereri  poteA: . 
Quid  fit  re  H §c  conclufio  fic  probatur , quia  quemlibet 
mouere  o'  a(fium>vel  omne  opus  facientis  q>  in  fecit  y deuj 
acceptat  ad  tribuendum  gratiam  primam  no  ex 
debito  iuftiti^  fecundum  ex  fua  liberalitate , frd 
homo  remouendo  obicem«i.obilaculum  et  diut 
grati^  impedimentum  hoc  eA:  cellando  ab 
adfu^et  conlcnfu  peccatijet  eliciendo  bonum  mo 
tumindeum,tanc|infuum  principium  etfine> 
facit  quod  in  fc  eft,ergo  huiufmodi  opus , et  bo^ 
num  motum  in  deum  acceptat  deus,  de  fua  libe 
ralitatead  infundendum  gratiam.  Vltra,ergo  re 
monendo  obicem  meretur  gratiam  congrue,  feu 
aliquo  modo, vltima  confequentia  eA  nota,quia 
quilibet  acfhis  libere  elicitus , et  acceptatus  a deo 
ad  aliquid  retribuendum  non  ex  debito  iuAitiac^ 
fed  ex  fola  dei  acceptantis  liberalitate,aliquo  mo 
do  dicitur  meritorius , quia  laltc  deus  facit  adlu 
illum  meritorium , acceptando  ipfum , quem  et 
uios  meritum  congruum  appellamus , hoc  a 

nullo  debite  negari  poteA . Prima  etiam  confe-» 
quentia  eA  nota , eo  quod  eA  fylogiAica  fn  ter- 
tio modo  primg  figurg . Mator  probatur  per 
illud  Zacharig.Conucrtimini  ad  me, et  ego  con^ 
uertaradvos. 

Item  lacobus  Appropinquate  deo,  et  ipfeap 
propinquabit  vobis , 8C  loan.  in  Apoca , Ego 
AoadoAium^l^  puUb,Aquis  audierit  vocem 
meam, et  aperuerit  mihi  ianuam , intrabo  ad  il^ 
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lum,cc  cenabo  cum  fpfe  mecum.Couerti 
autem  ad  deum^ec  appropinquari  deo,ac  aperi^ 
riilli>eftiac€rcquod  infeeft.Conucrtimr  nem< 
pe  deus  ad  hominem>ei  appropinquat  et , ac  in^  /r; 
erat  habitando  in  eo»  et  cenando  cum  illo  per  v 
gratiam,quam  infundit  ille.  ' 

...  Itera  Auguftinus  fuper  illud  Pauli cap.fe* 
eundi  ad  Thimo.2, Negare  reipfum  non  poteH;>  ** 

61^ cum  iiciuftuSsnonpoceRn^are  fuam  iu^ 
fiitiam  » ergo  cum  Bc  mifcticors  non  potell  ne 
gare  fuam  bonitatem  6^  mirericordiam,quia  «p 
nior  eft  ad  largiendum  de  fua  mifericordia  Si 
bonitate»^  ad  puniendum  de  fua  fuHitia . Si  cr^ 
go  non  poteR  fuam  iuHiitiam  negare  facientibus 
malumimulto  magis  non  potell  fuam  bonitate  1 
6C  milericordiam  negare  illis, qui  requirant  ei, 
fed  qui  facit  quod  in  fe  c(l,  requirit  bonitatemt 
Sc  mifencordiam  ergo  dat  ei, hoc  autem  efl  in<' 
fundere  gratiam  .igitur  SCc, 

. Prf terca  idem  Aug.  fuper  illud  Ro I uftifi^ 
cad  ex  Ede  pacem  habemus  ad  deum  ait , Deus 
refpicit  confugientes  ad  fe,aliter  in  eo  eilet  ini^« 
tas.Sed  impoffibile  eA,quod  in  eo  iit  iniquitas, 
ergo  impofiibile  efl,quod  non  recipiat  confugie 
tes  ad  fe,red  faciens  quod  in  fe  eil,confugit  ad  ip 
fum,ergo  neceAe  eft  quod  ipfum  recipiat , reci"  • 
pit  autem  infundendo  gratiam.  Minor  probae, 
quia  remouendo  obice m,qui  eA  cofenfus  in  pec 
cato,et  eliciendo  motum  bonum  liberi  arbitr^ 
in  deum  facit  quod  infeeft.Vltra.n.ex  feno  po 
teft  , (iippofita  femper  generali  influentia  dei,  fl 
ne  qua  omnino  nihil  poteA. 

Ex  quib.feqtur,quod  fniuAe  et  male  L^uthe-» 
tani  derident , et  negant  huiufmodi  Thcologoru  “** 


% 
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diftituflionc.f.dc  merito  condigno , et  congruo. 
'Na  detur  aliquod  mentu  alicuius  pr^m^  co* 

dignu  ex  debito  iuftitif , videlicet  ex  couetionc, 
Qsid  Gt  cc  paiflo,ac  dei  pmiantis  libera  acceptatione,  Pa 
mcriis  con  f itercp  detur  meritu  congruu,q3  eft  opus  a vo^ 
*™******  luntate  libere  elici  tu,ad  aliq^  bonu  retribucdd 
acceptatu,non  fi  quide  ex  debito  iuilitiz,  fed  ex 
fola  acceptantis  liberalitate>  clare  liquet.ex  ratio 
Ilibus  et  autoritatibus  Tupradidis.  At  in  hoc  dif«» 
ferunt,quia  mentu  condignu  pfupponit  gratiS, 
fimulqp  pa(flum,aut  conuetionemy  feu  pmiantis 
promiffione,vt  patuit  fupra.  Meritum  vero  c5> 
gruum>non pfupponit  gratiam.  Potefi.n.pr^^ 
mia  largiens  aliquid  retribuere  operanti,intuitu 
alicuius  operis,ajias  non  daturus , non  tame  taq 
digno  in  fe,nec  ratione  opens  condigni , fed  ex 
fua  liberalitate,etiam  ei  qui  inimicus  efi:,vt  eui  > 
denter  confirat  de  homine  peccatore , contrito  tn 
et  p^nitente, cuius  contritione  deus  acceptat,  ad 
gratiam  elargicndam,(acitc^,ex  fua  liberalitate 
illud  pxnitetigopus  efie  aliquomodo  diuinf  gra 
cif  meritorium,quonia  cuilibet  facieti  quod  i fe 
eft  femper  deus  efi;  paratus  fua  tribuere  gratia^ 
Vt  non  minus  rationib.^  authoncatib.  probatii 
efi:  fupra, igitur  conci  udendum  efi:  pr^ uiam  cqn 
tritionem,feu  interiorem  p^nitentiam  efie  meri^ 
tum  congruum,refpefiu  diuinf  gratiae . Q^uatt 
ComlttiS  quilibet  peccator  (aciens  quod  in  fc  efi, ex  contrf 
cionis  vir  tuce,de  congruo  primam  meretur  gra 
tiam,qua  habita  inde  ex  bonis  operibus  de  con* 
digno,et  ex  debi  to  iufiitif  .f.ex  pacflo , aut  con« 
uentione,feu  prfmiantis  promiffione meretur 
^ ' vita;  xternf  mercedem  > Vt  luce  clarius  liquet 

ex  fupra  di^is  (SS^c. 
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Pulcherrimum  qu^ficum» 

Ed  quf  rec  aliquis  3C  non  imerico,quid  firfa 
c<re  q»  in  fc  cft,ct  quo  ifidclis  hat^c,feu  pot 
facere  q»  in  fc  efl, pariter  et  fidelis.  Refpode 
idum  cft  quod  i quolibet  homine  eft  rado  rc(fhij 
per  naturam, qua  quilibet  pot  cqgnoicere  fuura 
■principium.f.deu.Per  hoc.n.quod  quilibet  ho>  • ■ 
mo  naturaliter  fcit  non  femper  fuille , Cctt  fe 
cfhim  eiTe,et  habere  principi um  > et  Icit  quod  ab 
illo  pnncipio  habet  quicquid  habet  boni,  a quo  ’ . Tf ' ! 
debet  petere  bohu,ct  fuoru  deffeduu  coplemcn^  . ii  ,/1 

tum.In  cuius  i]gnu  nulla  fuit  homtnom  nado,^ 
voluerit  elTc  fine  deo, a quo  neceilarfa  8C  fubue^ 
donem  peteret, licet  multi  errantes, et  deccpd  il^ 

Jos  coluerint  pro  deo.  Cum  ergo^^cundum  illam 
nationem,per  liberu  a rbitriu  operatur  homo,re 
currendo  ad  illu,que  fcit  efTefuuprincipiu, et  pe  ■ ' 
dt  ab  eo  lumen  cognitionis  fidei , et  boni,  hcit  . . 
quod  in  fe  efi:,et  hoc  natura  efi  in  quolibet  ho-* 
mine.lnfideliautem  peccatore,qui  habet  fidem 
I nfbrmem.nihibminus  fides  illa  ad  duo  radiat.r. 
ad  diuinam  iufiitiam  damnantem  reprobos , et  ' ^ 

ad  diuinam  milcdcordiam  faluantem  eledos.  Si  Q|{{<!  A&; 
ergo aucrtat  fuum  arbitrium  ab  acfhi 
confiderando  diuinam  iufiida  damnatem  repro 
bos,et  conuertat  ipfiitn  ad  obediendum  deo,et  di 
ligendum  deum  confideratione  mifericordia:  , 
qua  faluat  eledtos  ex  primo  enim  generatur , ri- 
mor » ex  fecundo  fpes  , et  hoc  Ciendo  f^ie 
quod  in  fe  eft  . Sed  forte  dicet  Luthcrus»hoc^^***^ 
fecere  quod  in  le  efl , praefupponit  liberum  ar<' 
bi trium . Sed  hoc  non  datur , ergo  nullus  po^ 
teft  fecere  quod  in  fe  efl  > refpondeo  > quod  in 
conclufionibus  fcquenris  tradfetus  Deo  op^ 
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tfmo  auxiltanceapcrttrfime  demonflrabicur  libe 
mm  arbitrium  dc  necefiitate  dari  etc. 

Poteft  citam  breuius  dici>  quod  infidelis  facit 
quod  in  fe  efljdum  arbitrium  fuura  conformat 
rationi,ac  toto  corde  petit , ac  qu^rit  illuminari 
ad  cognofeendum  veritatem)iufliciam>ec  bonu. 
Adii&ioi  Exemplo  ComeJi)  Centurionis  acftuum.io.  Fi^ 
delis  vero  iacit  quod  in  fc  eft,fi  fecundum  regu' 
lam  fidei  deteftacur  peccatum. proponens  in  om 
nibus  obedircdeo>et  eips  prfcepta  feruare,  pec^ 
bt  bcciiucr  cacum.n.decef^ando  remouet  obicem,volens  aut 
deo  tanq  fummo  bono  obedire  propter  ipfunx 
deum,habct  bonum  motum  in  deum>  et  fic  pa^ 
tet  minor  quod.C  remouens  obicem , ct  habens 
bonu  affedu  in  deu,facit  qd  in  fe  eft  quare  etc» 

Aliud  perpulchrum  quffitum. 

«.S;  T)0“ft;“f“P“aMquis  qu{rere,an  deus  ti«. 
I ceUario  det  gratiam  iacieti  quod  in  feeit« 

Rcfpondctur  per  duplicem  diftincftfoncm* 
quoniam  necrfiitas  dupliciter  fumitur.H  pro  ne^ 
Altate  coadionis, vel  pro  necefiitate  mutabili-^ 
tatis,vel  poteft  poni  alia  diflincflio.Eft.nmccef' 
cSdiSona/  fimpliciter  dicfla,feu  abfoluta,  cuius  oppoft 
o*  tum  includit  cohtradicftionem  > et  cft  necefiltaa 

ex  conditione  fcu  fuppofitionc.  Tunc  dicitur* 
quod  deus  dat  gratiam  facienti  quod  in  fe  eft,ne 
ccflitatc  imutabilitatis,et  ex  fiippontione  * quia 
difpofuit  deus  dare  immutabiliter  gratiam  facie 
ti  qd  in  fe  eft>vt  fupra  dicflu  efl.  Illa  ergo  ordina 
tionc  ftantc,ct  fuppofitione,non  poteft  non  da^ 
re  gratiam  facienti  quod  in  fe  eft,quia  tunc  efTet 
mutabilis.Sic  pr^deftinatus  non  poteH:  non  fal^^ 
uari  in  fenfu  compofito.fex  fuppofitionc , quia 
impoffibile  eft  ^eftinatu  non  faluari,ftante  fua 
1f  ^ellinationc. 
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prfdeftinationcilicec  i n &nfu  dfuiTo.i,  /implfcri 
uvydC  abfolutc  lic  vera,  qui  pr^deftinacus 

rft,poccft  non  faluari , quia  poteft  non  elfe  pr^  f 
donatus, cutn  pr^deftuiacio  cuiuTcunc]p  Ut  coa 
tingensyitc  omnis  ordinatio  dei  ad  extra  eA  conf 
tingens , V ndc  hgc  confequemia  eft  ncceiTaria,  ii 
Albertus  ed  pr|de(linatus, igitur,  Albertus  falr 
tiabimr , Licet  tam  antecedens  q confequens  iic 
trontingens.Q^uapropter  eodem  modo  fequttur» 
Albertus  facit  quod  in  ie  eft,ergo  deus  dat  ei  gra 
tiam,licet  vc  didlum  eft,tam  antecedens  ^ conf 
fequens  fit  contingens , fic  ergo  necelTanum  eft 
ex  fuppofitione  deum  dare  facienti  i fe  eR  gra 
fiara»quia  h$c  conditionalis  efl  neceilaria.»Si  ho  r 
mo  fecit  in  fc  eft, deus  dat  gratiam  . Non  au^  •• 
tem  necefferio  fimpliciter,nc($  coadlus,dat  gra  ** 
tiam  fecienti  quod  in  fe  eft , quia  lUa  neceffitas 
non  cadit  in  dcum,refpedi:u  cuiufcunc^  creaturf . 
Sedobxjciunt  Lutherani  dicen.impoflibile  cftOWeAolii 
hominem  fecere  quod  in  fe  cft,quia  fecere  quod  ***““®*^ 
in  ft  cft,elt  remouere  obicem  3C  impedimctutn 
gratif.Obexautemgratif  eftpeccatum  morta  fvv 

lc,fcd  nullus  homo  poteft : dc  fe  peccatum  fuum  - ‘ 

rcmouere,cum  folus  deus  remittat  peccata . igi' 
tur  nullus  homo  poteft  fecere  quod  in  fe  eft.fc^  RcfpSfio 
ipondctur,quod  obexgratig , quandocp  dicitur  «thoiica»’ 
peccatum  mortalc,quantum  ad  reatum , quan# 
doqp  dicitur  peccatum  mortale  quantum  ad  a' 
dhim  interiorem  (Sc  exteriorem  >qui  eft  confen* 
fus  & complacentia  peccati.  . ' 

PrimiJ  remouere  non  poteft  homo, quia  pec' 
catum  quoad  reatum  non  remouetur , nifi  per 
peccati  veniam,  quod  folius  dei  eft , qui  tamen 
pacatus  eft  remittere  fecieti  quod  in  fc  eft.  Obf<«> ' 

D 
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cem  vero  fecundo  modo  dtcflum  poteft  r«m6ue« 
re  peccacof  ,quia  poteft  celTare  a c5(enfu  ec  actu 
peccandi^mimo  odire  peccatum, ec  vclk  non  pea 
care,&  de  hoc  obice  intelligenda  fune  dida 
rius,in  quintf  concluilonis  probatione  3Cc* 

Hic  darius  Vel  vt  idem  darius  dicam , de  eodemq^  v6t 

g^aif  a»»' certiores  faciam . Duplex  eft  obex^  vel  obflaw 
rulum  feu  impedimentum  gratiae  gmcunr  iair 
cicntis,quod  idem  ett.f. mortale  crimen^cSS 
acliualis  confenfus  peccati,  feu  complacentia  ^ 
perfeuerantia  in  illo.  Remouerc  autem  primum 
sbicem , aut  obilaculum  r feu  impedimentutn» 
quod  in  idem  reddit, in  hominis  non  eft  potefta 
Obteem  reee^  quia  folius  dei  eft  remittere  peccata , Secun> 
moucre fld veroobicem etdiuing  grarif  impedimene 
tum  poteft  homo  remouefc,difcedcndo  a pcrfci' 
uerantia , SC  complacentia  peccandi . Parkerqi 
abadu'  et  confenfU  peccati  .Q_uid  eft. n.  obi* 
Lic  iV.  ’ cera  remonere,  nifi  peccata  detertari,  ac  per  vc^ 
ram  cordrs  contritionem  dokre  de  commiffis 
cum  iirino  non  amplius  peccandi  propofito^ 
Qtttd  fac«  fecere  autem  quod  iti  fe  eft  ,.pr^ter  hoc , addit 
® bonum  motum  in  dehm.f.  velle  in’ omnibus  dc6 
• obedire  , eiufque  obferuare  mandata^  tunc  fta* 
V r. tim  deus  , qui  nunquam  de<ft  fecicnti  quod 
^ in  fe  eft, ei  remittit  peccata  nouam  infundendt^ 
gratiam , non  ftquidem  coadiionis , vel  abfo^r 
luta  neceffitate  , fed  conditionat?  quippe  dC 
immutabilitatis  neccffitace  , prout  didmm<  eft 

fupra,quare  (S^c 

' Sexta  GoncIufiOr 

Licet  nullus  viator  pofijt  alteri  mereri 

mam  gratiam  ,beatitudftiem,fiue  glorij^a 
dircdlc , nec  sdiquem  cius  gradum « 
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I teft  tamen  homo  falcem  indirecfle , vel  aliquo^ 

I modo  alteri  mereri  pnmam  graciam  ^tSC  au- 

[ gmencuni  ciu8>necnon  <S^  cetera  dona  gran'{ 

I gratis  dat|. 

1 Prima  pars  condaHonis  prdsatur^quia  bea- 

I l ' tftudofefpondet  tantum  gradg  et  openbus  pror 
r \ prqs,ei  qiu  beatificatur  , et  non  gratifi  alterius» 
r nec  alienis  operibus  dempto  merito  ChrilHsqui 

; omnibus  meruit  graciam(et  nota  q>  de  beacicudi 

l he  elTentiali  loquitur  conclufio)dicit.n.(cnptura 

j Omnes  nos  manifeftari  oportet  ante  tribunal  i.Corin,f, 

I ChfiftijVt  referat  vnufquifqp  propria  corporis» 

I prout  gefficfiue  bonum  fiue  malum*  ; 

t Item  ad  Corinth .ait  Pau . V nurquifq^  ^pda  »*Corint,j< 

( mercedem  accipiat  fecundum  fuum  laborem. 

; Prgterea  idem  Apoftolus  ad  Ro.inqt.  Vnuf-  „ 

I quifq;  pro  fe  rationem  reddet  deo. 
i i Proinde  ad  Gala.iterum  dicitjQu^  feminaue-  Gai,5# 
i * rithomo  h^c  et  metet  » et  ibidem  vnufquiTc^ 

, onus  fuum  portabit . . ..  ■ * - 

^ l^m  ex  merito  alicuius  fandh  non  confertuif 

j gratia  peccaton  dire(fic,ct  ex  debito  iuftitig , eo 
} ' fq>  nihil  deus  debet  peccatori  nifi  p^nS  ,.nec  illud 
f debet  lando  oranti, quia  pollicitus  efi:  deus  exatr 

j dire.orationeslan<n;orU)profenonproali9S»p5c^ 

y B.multipliciterimpediri  proal^sorans.  • 

^ Secunda  pars  conclufionis  probatur, per 'illud  ..rji 

^ i Matth.  Videns  lefus  fidem  illorum  dixit  ipara^  Mai^^ 

J 1 litico.Confide  fili,  remittuntur  tibi  peccata  tuay  ~ 

I I vndegloia.Penlacefratresquamumvaletapud: 
deum  fides  propria , cum  tantum  valuit  fides 
^ aliena,  vc  hominem  .fanaret  inanima  et  cor- 

I pore.  N o autem  fanatur  tn  anima,  nifi  p gmtia> 

, Sic  beacus.Pau.  creditur  conuerfus  orationibus 
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fati<5H  Stcphani>  et  beatus  Auguftmus  oratiof 
nibus  matris  fugonecnon  ^populus  Ifrael  tnul* 
toties,  conuerfus  ad  deum » et  a flagellis.  lihera<^ 
tus  orationibus  Moli  ferui  dei,dC  fle  de  alijs^ 
de  quibus  clare  exempla  habemus  tn  Icriptu^ 
riff , 6C  eodem  modo  poteft  probari , quod  v-r 
nus  poteft  alteri  mereri  augmentum  gratif  ^ 
6C  cf tera  dona  gratif  gratis  datj , quia  li  poe 
teft  atteri  impetrare  gratiam  quod  maius  eft, 
ergo  etiam  augmentum  gratij > &c.dona,quod 
ih  i minus  eft.  Sed  hfc  altera  pars  concluflonis  cla- 
riusjd^  fortius  demonftrabitur,in  libro  de  ora^ 
tionibus  randh>rum}  contra  impia  LrUtherano^ 
ruta  dogmata  <S^c.  < 

. COMPENDIVIVl  RESOCV< 

tum  totius  materi^ . De  J 

. w L „ de  operibus . 

i 

R I A Prfcipue  funt  nobis  ne- 
celTarfa  ad  falutem,  fcilicet  gra- 
tia qua  a folo  deo  eft , inde  ope- 
ra bona  qu|  ex  libera  hominis» 
voluntate  eliciuntur  quoru  pr$ 
ftantirflmum  opus  eft  chantas» 
Deinde  fides  quf  a deo  eft,paricer  6C  ab  homi< 
Romiio:  A^^Cuni.u.dicit  Apioftolus  fides  ex  auditu  audi- 
tus autem  per  verbum  dei  denotat  fidem  elTc  ab 
homine  . Cum  autem  Petms  clamat  Domine 
adauge  nobis  fidem  innuit  augmentum  fidei  rf- 
lea  deo  non  extenfluefedintenflue  quoad  maio 
^ i*Cor;u;  rem  ipflus  firmitatemj5i  fi  dicis  Apoftolus  ali- 
bi ofteiidit  fidem  efle  donum  dei  ergo  a folo  dea 
eft,Refpondeo  quod  ibi  non  loquitur  de  fide  nc- 
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ccHaria  ad  credcndum/ed  de  Ede  ad  miracula  ^ 
ciendum  qutig  eft  donum  dei  Hcuc  eil  do^um  Ca' 

.pientif  et  jfcienti{,et  aliarum  gratianim  quar  gra 
tis  ds^tur*Quod  autem  gratia  fit  nobis  nece&^ 
na  ad  falutenidLiqutt  plurimis  Icripturarum  tc^ 
^'monijs.Ait.n.ChriftusjSineme.i.line  gratia 
mea  nihil  potellis  facere, Et  rurAis,  Nemo  venit  ^ 
ad  me  nifi  pater  meus  gratia  fua-  traxerit  eum, 

JBt  Paulus  ad  Corinth.  Gratia  dei  fumid  quod  uCor.\fi 
fum,di^  alio  in  loco,  Gratiadei  vita  f terna , De  Ronu5<  ‘ 

£de  etiam  liquet  quoniam  ApoEoIus  ait , Sine  Hxbrc.  tu 
fide  impoffibile  eft  placere  deo  dCc,  Et  ibidem, 
fides  eft  fubftantia  rerum  fperandarum , Rurfus  AtaSur, 
iuftus  ex  fideyiuit , Et  Chriftus  in  Euangelio^  I0.1. 

Q^uf  non  creditiam  iudicatus  eft , Itaqj  alibi 

concludit , Q^ui  crcdideritet  baptizacus  fuerit 

faluus  erit.  De  operibus  vero  bonis  qualiter  illa 

fint  nobis  necelTaria  ad  falutem  fatis  abunde  di< 

dum  eft  fupra,Quamobrem  PetruJ  in  Epiftola  x»P«t,i. 

canonica  ait  Satagite,  vt  per  bona  ppera  veftra  ' 

certam  veftram  vocationem  et  eledionem  facia 

tis  6Cc,  Non  ergo  fides  aut  gratia  fola  nec  tantu  ^ 

opera  bona  iuftificant  hominem  ftd  hgc  omnia 

fimul  necelTaria  funt  ad  falutem  .Et  fi  dicas  Apo  " ^ 

ftolus  ait  Gratiadei  vita  fterna,fi  igitur  ex  gra^  goimioi 

tia  iam  i^n  ex  operibus  alioquin  gratia  non  ef> 

fet  gratia,Refpondeo  q>  ille  idem  ait  Vnufquifc;^  i.Car.|, 

propriam  mcrcedem  accipiet  fecundum  fuum 

laborem,Itac5  dicendum  eft  q,  prima  caufa  faJu 

tis  noftrs  eft  gratia,fed  cum  homo  habet  illatu 

non  debet  fe  ocio  tradere, potius  in  vinea  domi' 

ni  bona  operari,Nam  fi  princeps  quifpiam  dice  p. . 

net  pauperi  mendico,acdpe  hos  mille  aureos, va  cxanfiiS*, 

denegociari  pso  st  6cmc  ille  autem  negociando 
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i quattiplurcs  alios  lucwrctuf^adco^vt  rfffccretu? 
dfues  . Quf nam  fiiic  caafa  illaruih  dtuiciarutti  0 
Clare  enim  conflat  q>  radix  (5^  fundamentum^ 
ac  prima  caafa  illius  lucri  fuit  pecunia  a prin> 
cipe  data.  Totalis  autem  cau(a  miiiifne  dicen» 
•'  da  eft,quoniam  addenda  efl:  alia  fecunda  caufa^ 
videlicet  negociantis  i ndudria  qiii  non  abfeodit 
peccatum  domini  fui , fed  ad  inftar  J>oni  ferui 
Mattfuzy;  ait.  Domine  multa  talenta  tradidifti  mihi , ecce 
quam  plura  alia  fuperlucratus  fum  dl^c.  Radix 
igitur  et  fundamentu  noftre  falutis,  quo  infuper 
lacob  omniu  eledforu  figiira  in  illa  f terniraie  p 
, dtftinatuseft  fuit  diuina  gratia,illum  aut^prfde 
Hinatiois  finc  nuqua  aflequi  potuiiTet , fine  fide 
et  operibus  bonis,ita(^  tna  hac  ncccfiaria' fuht 
ad  falute,Gratia.n.feu  fides  femotis  quibufeu^ 

' operibus  bonis  eft  vnu  extremu  Lutheranorui 
opera  vero  fine  gratia  8C  fide,ett  aliud  extremi! 
SiuSu  P®fi3^anoru,et  pharifeoru,fed  omne  extremuitt 
eft  vitiofum , fumendii  eft  igitur  mediu  in  quo 
omnis  virtus  adcft,quod  eft  gratia  fidei  vna  cif 
operibus  bonis,quibus  homo  facilius  fuu  finem 
, ' confequi  vaIet,Quod  aut  opera  n5  valeant  fine 
" gratia  excplo  patet,  Na  fi  pater  qui fpi^  haberet^ 
. • duos  filios  et  i uniori  pa  ruulo  prfciperet,  vt  ferai 
/arcina,illc  aut  non  valens,clamet  non  pofiiimy 
- At  pater  iratus  dicat;>  volo  omnino  vt  feras  farcit 

nam  fine  mora,Q^uid  agerer  paruulus  illet'  pro» 
fieefio  plorans  ftaret , quia  tale-pondus  ferro  non 
poteft  fed  firater  maior  videna  impotentiam  iu>»‘ 
nforis  fratris  porrigit  brachiu,et  adiuuat,  fert^: 
, ' ei  auxilium  ( quo  dato  ) paruulus  Iftus  fert  far^ 

. r.  ;;:  - deus  pater  peipit  nobis  vt  bona  ope* 

remur,obediamu^  ei)Diligamu8  deam  ct  proxi«> 

, i i.1 
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ftttini>efus  ^epta  cuilodiamus»  Homoaiit  iuts  / 
virt5us,talta  efficere  non  valet , deus  vero  vult, 
Icdhomo  clamat.  Emine  manum  tuam  de  al^ 
co.  At  Chriftus  qiii  cft  fi^tcr  nofter  maior , et  Roou.8 
primo  genitusin  multis  fratribus  adiuuat  nos  * 
porrigens  dextram  gratiae  fuae  . Quamobrem 
opera  bona  fine  gratia  a nobis  exequi  minime 
poffiinc.ideod^c* 


DE  LIBERO  ARbITRIO  SE- 
eunda  acutiflfima  Dilj3utatio, 

, , ‘ Conclufio,  Prima.  , 


* Iberum  arbitrium  necelTario  dari 
rii;  tam  ad  bonum  quam  ad  malum, 

1 cflec^  cuilibet  homini  connaturale 
; omnino  aficrimus,  quare  falfa  funt 
illa  Stoicorum  dida,  omnia  de  nc^ 
cerfitateeueniunt,  Certaque  itant  omnia  lege  , 
qu^LutheranieiTe  vera  impie  latentur.  • • 

' pemonitraio  eutdentilfimis  rationibuslibe> 
to  arbitrio , tota  h{c  conclufio  reddftur  verai 
idcirco  pro  eius  declaratione  , ac  conclufionis 
probatione , primo  Iciendum  eit , quod  aliter 
de  libero  arbitrio  locuti  funt  philofbphi , et  na-^  ■ 
tur^les,  et  aliter  locuti  funt  TheoIogi,et  lan-» 
dH , nam  philofophi  loquuntur  de  libero  arbi^ 
crio,prout  di itinguftur  contra  principium  natu 
tale,ga  triplidter  elt  agere  fecudu  philofophos, 
fcilicet  agere  libere, qiifeft  actio  volutatis  age- 
re iiiaturaliter,qu£c  eft  actiorignis  calelacientfs*,et 
agere  violccer,^  eft  actio  lapidis  ,piecti  furlu,V^ 
habet  philoibphtiSiZvphificoru , vbi  diftiliguit 
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principium  acfliuumih  natura  er  incclk<flunri 
per  tntdlcdum  intclJigit  voluntatem  fiue  libe> 
nim  arbitrium,  hoc  cib  animam  intcllediuam» 

<!  ' rcfpcAu  illius  ad;us,quem  habet  in  fua  potefta^ 

tc,«Sd  ibidera,cum  diuidit  agens  fecundum  pro> 
poRtum,&  non  (ecundum  propoiitum^p  agens 
fecundum  propoiitiiminteiltgi  t,agens  liberum» 
feu  voluntatem,per  agens  non  fecundum  propQ 
iitum  incelligit  naturam, feu  potentiam  irratio^ 
nalem.Vndc  potentia  libera, vt  diilinguitur  co^ 
tra  naturalem, fecundum  philofophoseft  poren*' 
tia  indifferens  ad  oppofita.t.  quf  ad  produtfHo-' 
nem  alicuis  effecf^us,oninib.pontis,et  eodem  mo 
do  fe  habentibus , nullo  variato  ex  parte  fui  vel 
alterius  habet  in  poteifate  fua , ita  non  produce^ 
re  ficut  producere , ita  q>  natura  fua  ad  neutrum 
QgMpot2-detcrminatur,&  talis  potentia,dicitur  continge 
tti natura^  ter  <5^  libere  produdiua. Potentia  vero  natura* 
^ lis  oppofito  modo  deferibitur , eit  potentia  ad 
ynum  oppofltorum  determinata , quse  non  ha^ 
bet  in  poteftate  fua  vtrunq^  oppo6torum,et  ta* 
lis  agit  neceifario.i.poiGtis  omnib.  requifitis  ad 
produ(flionem  eHe<fl:us,non  poteft  non  produce^ 
®*“*I****re.Ex  quo  lequitur,q)  nulla  caufa  refpedu  eiuf* 
dem  ef&dus  ed  libcsa.Sc  naturalis , quia  impli^ 
Cor^  2.  cat,Secundo  fequitur,q>  caufa  rcfpetflu  vnius  cfr 
feAus,poteft  efle  libera, et  eadem  refpetfhi  alte-*  . 
Conrda;  j,  naturalis,patet  de  anima  rationali , quae 

refpetflu  adus  volendi  ed  libera,(3l^  eadem  refpc 
dhi  intelledus  ed;  naturalis, ex  quo  tertio  fequi^ 
tur»quod  fola  humana  voluntas  eA;  libera» 
Theologi  vero, et  fancti  feriptores  loquuntur 
de  libertate,  quandoq?  n.  accipiunt  libertatem» 
prout  di Ainguitur  contra  coaedonon  9 
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poti tiHa  dicitur  producere  libere,  quando  non 
producit  coacte:quia  producere  Vi  vel  coaceeefl; 
producere  contra  fuiira  velle,ficut  dicimu8,quod 
mercatores  quando  proiVciunt  merces  in  mariv 
non  piioiciunt  eas  vt.hoc  eft  contra  eorum  vel 
]^,immo  proticfunt  libere  ,'prout  libertas  dfftin^ 
guttur  contra  vim,Sc  talis  libertas , non  diilin*' 
guitur  contra  pnncipium  neceilariu , quia  ftac» 
quod  aliquod  agens  agat  neceftario , et  etia  agat 
libere,ifto  modocapiendo  libertatem,  quia  deus 
Vult  reipfum  eiTe  libere:et  etiam  neceflario,  non 
necedltatecoacta^quia  a nullo  cogi  poteil; , ied 
necerfitaccimmucabilitatis,qura  (Ic  deus  immu 
tabilicerab  $ temo  ordinauit.Eodem  etiam  mo*' 
do  dicitur  qd  pater  in  diuinis  generat  filiu  libere 
et  necdlario:Neceriitas  autem  coacta  femper  re 
pugnatlibertattarbitrq,non  autem  neceffitaa 
immutabilitatis , vnde  liberum , idem  eft  quod 
Voluntarium , 3C  ifto  modo  libere  producitur» 
quicquid  producitur  a voluntate,quare  fi  volun 
tas  produceret  aliq  uem  actum  etiam  neceilario» 
voluntarie  Sc  libere  produceret, non  aucm^  con^ 
tingentur  , et  h^c  libertas  a coactione  conuenic 
deo,angelis,et  hominib.iicut  voluntas  conuenic 
illis  vnfuoce. Alio  modo  accipitur  libertas  pro»* 
utopponiturleruituti,perquamquis  alteri  fu^ 
biiclcur,dequa  Pau.ad  Cor.7.aic  Seruus  voca<*  Corinl.n 
tuses,noniictibicurf,redctilpotell:  fieri  liber 
magis  vtere,ec  fic  fecundum  mulriplicem  ferui^  ^ 
tutem,potefi  poni  multiplex  oppoHta  libertas» 
ct  quia  duplex  efi:  feruitus  fecundum  Theolo** 
gos.f«  feruitus  culpar»et  feruitus  miferif , ita  du^  ^ 

plex  eritoppofita  libertas.f.libertas  a culpa,  eta 
miferfa>fcu  a p|na;cc  h«cc  libertas  conuenic  tan^ 
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tuinttlodQ  beatisjde  qua  libertate  loqinV 

tur  Aug.prout  recitat  Magiftcr.z.fcnt.  Multo  li 
;bcrius  erit  arbitri‘um,quod  omnino  non  poteR 
fcruire  peccato. viatores  vero  tanto  funt  liberio-' 
res , quanto  magis  culpg , et  pcng  funt  immir' 
Ro.tfi  nes,vt  patet  Ro.^.Liberati  a peccato  ferui  ladH 
■edis  iuftitig.  Damnati  vero  carent  vtraq^  liber 
tate, vndc  diuiditur  libertas  in  libertatem  natu^ 
libertatem  gratig,et  glorff, libertas  namtp 
natur^  eft  libertas  a coadlione » libertas  grati^ 
eft  libertas  a culpa,libcrtasglorif  eft  libertas  a 
miieria.  Pnmaconuenit  deo  > et  cuilibet  crear 
turs  habenti  voluntatem  liberam  altera  conuer 
nit  omnibus  exiftemibus  in  gratia  tertia  conuer 
•nit  tantummodo  beatis.fed  de  iftis  tribus  modis 
libertatis,nonfumusdicfhiriin  pr^iracf  tracfta^ 
I?fnVpcIfi^“  * tantum  didla  fufiiciant . Alia  fiquidena 
to  capta,  eft  libertas , quf  opponitur  necefiitati  non  tan<f 
tum  coa(^‘oniS)fed  etia  immutabilitatis , et  hfc 
.dictcur  libertas  contradicfiiionis»  ieucontingctif» 
h fc  eft  principium  meriti,5C  demeriti , quia 
per  hanc  libertatem  poiTuraus  peccare  ^ non 
peccare,  velle  Sc  no  velle, tam  bonum»  q malu» 
et  per  confequens  mereri  et  demereri.  Mereri  ta-r 
men  mediante  diiiina  gratia, et  hxc  libertas  tx>ne 
uenit  tantummodo  viatoribus,  qui  (iint  in  ftatu 
.t.  ui; . peccandi,et  non  peccandi,merendi  et  demeredi» 
et  fecundum  hac  fignificaca  libertatis  > vjuif  af - 
innatur  libero  arbitrio  dif finitiones, varifq^  al^ 
legantur  fandiorum  authoritates.  At  quia  de  illa 
libertate,qu{  conuenit  viatoribus  fumus  tantii 
didluri  in  prafentiarum,ideo  dimifiis  alijs 
biSs  Jidd  fandiorum  ponitur,  diffinitio  Diui 

a Auguftini  quam  Magifter  redtat.2,fen,Dif.z/» 
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talis  cft  .Libetum  arbitrium*  facultas  ik 

tionfs,ct  voluncatfs,qua  bonum  eligitur  gratia 
*affiftente,Velmalum«a  defiftcntc  , qu{  fccundu 
sMagiftrum  datur  dc  libero  arbit.  viatorum  tan  - 
tum, et  dicitur  liberum  quantum  ad  voluntatem 
qug  poteft  in  oppofita , et  dicitur  arbitrium  , 
quantum  ad  rationem  dilcernemem  bonu  et  ma 
lum9exquadiriinftione  elidtur  quod  liberum  ; - ,v| 
arbitriutn  noneftaliudjquaminteliedlus  et  u0^ 
luntas  flmul,Vt  patet  etiS  ex  vi  Vocabuli . Nara  ..JJI 
dicitin:  libe.aH3i.Vtp  arbitrium  intelligatur  in^ 
tellecfhw  rationalisitan^  iudex  ditfhns  volutati 
aliquod  eiTe  faciendum  vel  non  faciendum,  et  p 
liberum  nttelligatiirvoluntasjqugcft  libera  ad 
illud  volendum  vei  non  volendum.ct  fic  lib.ar.  Auter 
poteft  etiam  alitef-  diffiniri.f.libe.arbi.  eft  intel^  finitu*, 
ledus  et  voluntas,quf  eft  eadem  anima  dicflans 
aliquod  elTe  faciendum  vel  non  faciendum,et  il- 
lud polTe  fecere  dC  pofTe  non  facere, quia  intelle- 
dius  pradficus  multoriens,et  fere  fempcr(  vt  dixi 
mus)dicflat  voluntati  multa  bona  fecienda,puta 
hodie  eflfe  ieiunandu,vel  audienda  miffam  , vel 
obferuanda  pcepta  dei, in  poteftacc^utem  volun 
tatis  eft  ve)le  hodie  ieiunare,vcl  non  ieiunare,  et 
fle  velle  audire  mifTam,vel  non  audire,  pariter- 
<5  in  poteftate  voluntatis  eft  imperare  corpori, 
dc  partibus  eius,vt  moucantur  ad  fua  perficien- 
da mandata,nifl  aliunde  impediantur,  velle  au« 
tem  et  nomine  eius^nun^  pofilmt  timpediri; 

Ec  hoc  flquidem  liberum  arbitrium,  in  cuius  po 
teftate  eft  elicere  bonum  , vel  malum  ec  v - 
crumlibec  fecundiim  elcdionem  facere  vel  di-  . 
mittere  ac  infuper  in  fua  eft  libertate  apetf- 
tiique  ^moueri  ad  ea  > qu^  bona  vel  autem  mala  •. 
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^ndicat  ratio , taliTc]^  libertas  non  conuenit  deo^ 
neq^  damnacf&jnc<$  beatis,  ied  tacummodo  viV 
toribus.His  ergo  Hc  declaratis, probatur  conclu 
fio.Cquod  neceilariodatur  liberum  arbitrium9 
tam  ad  bonum,^  ad  fnalum, 

; Primo  rationibus,deinde  lacrarum ' 


r5is  funda'  nacuraa.quoa  oes  rerum  luoixannf  quan^ 
iDcmuau  dam  naturalem  proprietatem  habent  adeo  ,vt 
naturale  ab  illo, cuius  efl  ptoprium,nu11a  vi,etiS 
diuina  feiungi  poHetjnifi  illud  idem  perimatur» 
^ - • et  licet  rei  fubftantia  intelligi  poffit  non  intellc-' 

. ’ cto^,quod  fibi  proprium  eft  . Nulla  tamen  vir-- 

tus,excogitare  poteft  rem  actu  ellc  abfcj  eo  qdf 
fibi  proprium  cft,congenitum , et  connaturale. 
Exempli  caufa,fol  luctm  habet,qu^  iibi  conge^ 
nita  eft, vel  cocreata,etc6naturalis,et  vfc^  adeo 
eft  eadem  iibi:quod  deus  non  poftet  a fole  lume 
ftiungere,  nifi  fblem  deftrueret . Pariter  plum<^ 
bum  grauitatem  habet  fibi  connaturalem  eteo^ 
geni tam,quod  licet  pofilc  intellectus  plumbi  na 
turam  intelligere,non  cogitando  de  eius  grauita 
te.  N ullus  tamen  fanus  intellectus  intelligere  po  • 
ceftsplumbum  exiftere  denudatum  a fua  conge^ 
nita  grauitate,et  quod  dictum  eft  de  fole  et  plu** 
bo,ita  dici  poteft  de  vna  quaqp  rei  ftibftantia,  et 
rius  proprio,iicut  de  igne,a  quo  connaturalis  <i^ 
uscalidiraspernullam  potentiam  feparari  pb- 
teft,nili  ignis  corrumpatur . Impoitibileeft.nw 
Ignem  efTc,et  non  habere  caliditatem  » et  aquam 
exiftere  fine  humiditate,  quemadmodum  homt<' 


feripturarum  teftimon^s. 
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nem  non  elTc  rinbikm  , non  cft  ponlbilc,  ' ’ 

co  quod  Tifibilitas  cum  ik  propm  paOioliQmi^ 
iiisjab  ipfo  feparari  nequic , et  fi  hoc  accidit  tn 
Vna  quac|(fubfiantjacorporea,vemisfd  extfti>  * 
mandum  eft  de  re  periixtion.r.  de  rationali  ani<^  ^ 
tna,quaE  tota  perieaione  proferenda  efi  cunctis 
corporeis  rebus,pariter  et  de  mentib.  angelicis: 
quo  omnia  volens  deus  creare,licet  potuerit  non 
creare.tamen  non  potuit  ea  producere , fine  Tuis 
proprgs  congenitis  et  connaturalib.  proprietas 
tib.Et  fi  non  potuit  aliquam  naturam  facere  fis 
ne  fua  naturali  proprietate.  Minus  potuit  e§  fors 
niare  fine  partib.fuis  efioitialib. ex  quibus  con  * 
ftat  talis  natura.Q^uis,n.recce  diceret,  quod  de' 
us  pofTet  facere  hominem  efic  homibemi , et  non 
habere  animam  rationalem?'aut  vnam  animam 
ratk>nalem  creare  fine  intellectu,memona,et  vo 
]untatet'et  fi  hoc  deus  nequit  facere,  non  propter  ‘ 
fuam  impotentiam,red  quia  repugnat  creatufo‘ 
fic  produci,ac  etiam  taliter  efie,  cotradictionem 
quoqb  implicat  hominem  efic, et  non  efic  animal; 
ra tionalc.  Vires  nempe  cficntialcs  animj  ratibs 
nalis  tres  funt  intellectus.r.memona,et  volutas* 
Harum  autem  triu  animo  virium,  quflibet  fua  ' 
habet  congenitam  propnctatem.  Si  ergo  no  pbs  . . - 

tuit  deus  animam  rationalem  creare,  intel 
lectu,memoria,et  volutatc,ne(5  iftas  anim^  vi' 
res  facere  potuit,vtociofe  cfient  fine  fuis  conges 
nids  proprietatibus . Multg  autem  fune  intellc> 
ctus  proprietates.frcs  fimplices  apphendere  i iu 
dicare, credere, opinari, fcire,diuidcre,componc'‘ 
re,rocinari,et  alia  id  gcnus,finc‘qbusinteljectu8 
efie  no  pot.CLuis.n.imaginari  poffet  vnu  intel 
lectu  eite  itellectu,  fine  huiufiuodi  ^pprietatibus» 
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, P«ftJ<>.igti:uLrpotcft  intdlecfius  cx  fui 'natura' 

Ais  infep»  dcprfhendcrc  fimp  licfa,hoc  cft  iimpliccs  termi 

rabiics,  nps  vnf  uCcutufc;^  diicipliiif  .9  cum  autem  intellc-^ 

<flus  terminos  dcpr{hcndit,fimul  et  eorum  fignf 
Ec^ta  inteUigit ; JDummodo  intelhgfbiha  fmt>' 
e^tam.denudatua  a fenllbus  corporeis , quod  fen< 
fus  nequit,  faqere  abfque  corporeis  condicioni^, 
bus  . Potcft  etiam  intelkdlus  ex  dictiontbus- 
Emplicibus  lam  cognitis  conEituere  oratio  < 
nem, Exempli  caufa,deus  eft  infinitus , valet 
etiam  incelledius  diuidere  , itidem  et  compara^ 
re  rem  cognitam,ad  alteram  rem  cognitam,. 
Poteft  denique  difcurrere,ab  vno  ad  rdiquum, 
et  per  huiufmodi  difcurfum,  illud  dillincte  fcire. 
poteE , quod  ante  difcurfum  ignorabat . Inter.'; 
dum  autem ) ratiocinatur  a fenfibilibus  ad  fen^’ 
Ebj|lia,nonnunq  vero  a fcnfibihbus,ad  intelligi^ 
bilia  feu  incorporea , Vnde  ex  naturali  quadam' 
fua  rati^inatione  , poteft  attingere  notitiam 
multarum  rerum, et  fuo  proprio  dificurfu  , et  dtf  , 
qm,et  quamplures  eius  proprietates  potcft  per.»  > 
ftcte  agnofcere,vt  infra  clarius  patebit,in  fccun^ 
d^  conclufionis  probatione . 

*?*  • ‘ Quod  dictum  eft  de  intellectu, et  eius  infc-^ 

parabilibus  proprictatibus,paritcr  dicedum  eft 
de  memoria  cuius  proprium  eft  reminifcentia» 
ftu  recordatio , reminifcentia  nempe  eftcogni"! 
*io>vcI  cogitatio  ipfius  remtraTcentis,  ^ aliquo, 
actu  pterico,feu  de  aliqua  re  vifa  et  cognita . Exc. 
pii  caufa:Quis.n.femel  cognouit  Carolum  impc 
ratorcm,cx  cuius  vifione,et  cognitione , caufata 
eft  quadam  naturalis  nmilitudo,et  imago  ipfius 
impetatoris,qu^  quidem  fimilitudo  derelicta  eft 
per  actum  cpgnofcedi  rem  illara,in  virtute  me^. 
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fiiorariin*  Virtus  autem  KcotxJaQua  recfbic  in 

ie^ct  conleniat  imperatoris  imaginem  etia 

illius  fpeoies  vel  firailitudo  dici  potefluCum  au^ 
tcm  fit  recordarip,mcmoriaTcfpific  illum  acm, 
yc|  lpe(;iem>leu  naturalem  fimilitudinem  ,vei 
tmaginem.Q^uf  etiam  notiti^bibactiua  appel 
latm.cauiata  a notitiaintuiciua  imperatons>et  If 
cet  imperator  fit  mortuus  velabfens,pr^fcns  effi 
tamen  ille  memori^  fecundum  fuam  fimilitudi»- 
xiem3(pecfem>feu  imaginem^t]U(  illa  lepfentat^ 

. Sed  cfi:  notandum  quodxlaplcx  cft  memoria  Memori» 
ienlitiua.r.et  intellecdua)(en(itiua  eft  in  brutis, er  fenfidm  8c 
etiam  in  hominib.dum  per  notitiam  fenfitiuam  • 
recordantur,intellectiuaautem  eft  tantum  in  ha 
minibusjintcllectus.n.recordari  poteft  omnium; 
tatellectionum>et  volitionum  fliarum , qua  non 
cadunt  ilib  fenfu.Licet  igitur  corrumpatur  mc- 
tnoria  ienfitiua,quando  anima  a corpore  ftpara 
tur,non  tamen  corrumpitur  vinus  imellcctiuai 
quia  immortalis  eft,&  fuapte  natura  poteft  re^ 
cordarijde  omnibus  qua  vel  mediantibus  ienfi^t 
bus  9 vel  fua  virtute  cognouit » qug  etiam  a cor 
porc  folura , poteft  cognofeere  actus  fuos  prj- 
teritos  > 3C  omnium  rerum  ipecies  prius cogni-^ 
tarum  > tam  (enfibtlium  > quam  inlenfibilium» 
et  quod  verum  fit  per  clarum  tcftimoniumha<* 
bemus,L>ums  ,i  6 * dc  anima  Abrahg  , q^fy  Luc;i<f- 
fmellexie  petitionem  diuitis  epulonis, et  dixit 
ei,  recordare  fili  3Cc,  dc  ibi  commemorat Ic* ' 
gem  Moyfi  , et  Prophetamm,  de  quibus  non 
pOtujfiet  mentionem  fecere,  nifi  habuiflet  me- 
moriam eoruca;SimiIitcr  epulo  memoriam  ha 
buit  omnium  operum  fuorum  >.qui  fuerunt  fub 
Ctnfibus , vnde  nouit,quod  eius  fratres  in  mun^ 
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do  extftectes  IpHiis  exempla  requereheur>  et  p»« 
riter  damnarentur. Ex  idis  igitur  omnibus^  eui^ 
denter,ec  luce  elatius  pacet , quod  remi  nircencisi 
feu  recordatio,  efi  quadam  congeni  ca  8C  natura^ 
]fs  proprietas  ipHus  memorif , qua:  ab  ipfa  per 
nullam  potentiam  iaungt  poteft. 
tuntairS^  vero  virtus  et  potentia  anim^  rattona 

lisjquar  voluntas  dicitur , ex  fua  propna  natura 
libera  cft  ad  tria.  Pnmo libera  eftad  oppoiicos 
a(flus.r.  velle  et  nolle,  pot.n.  Emul  velle  et  nolle» 
, non  Emul.i.in  eodem  inftantf,  fed  fuccerilue.i, 
i tu  Ii  modo  velle  et  modo  nolle,et  e conuerfo,ec  quan^ 
. iuii)- . jjo  habuit  hunc  adhim.f*  velle  potuilTec  illum  dt 
mittere,et  habere  alium  acflum.f.oppoiicum  vt* 
pote  nolle.  Et  cum  hfc  prima  libertas  includat 
imperfe(flionem,puta  mutabili tatem , ideo  non 
ponitur  in  voluntate  diuina  • Secundo  voluntas 
tantui^  libera  eft  mediantibus  illis  acfHbus , ad  oppoHca 
obie(fla,in  qua  tendic,poteE;.n.  velle  bonum  6a^ 
cereset  nolle  malum  agere,nec  minus  poteft  velle 
album,ec  nolle  nigru . Potuillecq^  nolle  album» 
et  velle  nigrum.ee  ile  de  omnibus  alijs  oppoiitis 
dicendum  venit:ec  hxc  libertas  nullam  includit 
imperfectionem,  i mmo  necellaria  eft  ad  perfer 
^ ctfonem  illius  virtutis  et  potentia,  quia  omnis 
virtus  perfecta  poteil:  in  illud  tedere,  quod  aprii 
' cft  elTe  obiectum  fuum,  fed  quicquid  appetibile 
ei^yipHus  voluntatis  eft  obieccum,ergo  volutas 
cui  Deus  contulit  omnem  perfectionem  Ebi  co^ 
uenientem(eo  quod  cuncta  creauit  in  fuo  genere 
pcrfecta)poteft  tendere  in  o mne  appetibile,<SCc. 
TmfaiKv  talis  libertas  eft  etiam  in  Deo. Tertio  volun^ 

ii»uitis.H/  tas  libera  eft  ad  ^^ducedu  cofimiles  effectus  3Cc* 
' His  ergo  iuppoEtis , et  declaratis , formo  fta 
u rationem 
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rationem  contra  impia  Luthcranorum  dogma ^ 
ta3^iiodciinc]^.n*rubiianctaie , dc  proprium  cft  Angu.  pm 
alicui  TubRanci^yno  potcft  ab  illa  feparari,abfa.^^'*^ 
corruptione  fuar  naturf , fcd  intdlecfius , memo^  “* 

ria,5C  voluntasjfunt  vires  eiTentiaJcsjA:  poten- 
lif  proprif  animf  rationalis , ergo  non  polTunt 
ab  illa  Icparari  > abfc^  corrup^^nc  Cj«e  natur^» 

Veritas  maioris,^  minoris  euidcntinlme  pacet 
ex  fupradicftis , forma  argumenti  cft  in  tertio- 
modo  primf  lJgurg,ideo  contra  Luthcrum  ra 
rio  concludit)&c. 

Item  a ilmili  ^ omne  quod  e/t  eflcntialc » et  lui^de  i 
proprium  intellecflui , feu  potemig  intellcdiue, 
nequit  (epafori  ab  illo  (emota  corruptione  fuac  priaa^j 
nacur^)(ed  pode  (implicia  apphenderC)  ex  qui-  ft>tn>a. 

^s  componere,vel  diuidere  poteft  orationem» 
icidem3&  res  (ibi  notas  comparare,pariterq^  ab 
yna  ad  aliam  di(currerc,d^  p dilcurfum  cogno* 
fcetc  dcum»^  ipdim  e(Ie  ifinici  vigoris»ac  mul^ 
ta  alia»yt  infra  declarabitur,cft  eflentialc,et  pro 
prium  intcIledus,ergo  ab  ipfo  non  potcft  fepa^ 
rari^abfc^  corrupcioneTu^  natur^ » conl^uentia 
patet>vericaamatoris»ec  minoris  liquet  re<ftc  in^ 
lelligenti  quf  fupra  difta  funt,idco  dCc, 

Prf cerea  etiam  a fimili  arguo , quicquid  cft  Tertia  ai^ 
clienci^c  et  proprium  mcmorif,  non  poteft  ab  8“«»«"*“® 
ipfa  feparari  tS^c.Sed  rcrainifci  feu  recordari, vel  KSi'' 
memorari  per  (enrum»vel  intellecflum , de  rebus  propdetji' 
prf teritis  fenfibilibus, vel  imeiligibilibus,  cft  ^ 
prium  et  cftentiale  ip(i  memori^ , ergo  ab  ip(a 
nullatenus  feiungi  po  tcft  Amplius  per  ean- 

dem  rationem  et  ma^  in  propoiico  pro  volu-i 
tate  lic  infto,quicquid  c(]^  proprium  et  eftentialc 
Voluntati  rationali ) nullam  potentiam  poteft  ' 

fi 
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Devolata  ab  illa  fcpararijabf^  corruptione  fuf  natur^Vt 
lecSciudif  djctumeft.  Sed  habere  libertatem  ad  oppofitos 
ypofimm ; ^ nolle.Itera  dC  ad  oppofita  obwr 

6biidC  demum  ad  producendum  op^fitos  efe^ 
dus,eft  quoddam  proprium , dC  eflentiale  ipli 

voluntatijcrgo  talis  libertas  per  nullam  potens 

tiam  poteft  fep^ri  ab  ipfa  voluntate  , fine  der 
ftructione  fuf  natur^jS^  fic  euidenter  patet  ( hu 
rationibus)de  fa(fto,immo  necefiario  dari  libem 
. arbitrium  cuius  oppofitura  tenet  fialfum  Lume^ 
CxtdariS  ^ Et  ex  his  liquet , quod  anima 

quandiu  eft,femper  habet  has  proprietates,  ^i' 
ter.  n. cor  rumperetur  ipfius  anim(  natura  > vbi^ 
cuncb  fit,et^o  anima, fiue  corpori  alliga w,fiue  a 
corporeis  vinculis  abfoluta  fuerit,quf  ^i  pccu' 
liaria,ct  propria  funt,femper  habet  fecu,  interq^ 
potiffimum  eft  libertas  ,quare  3Cc* 
Obgciunth^retici* 

SEd  forte  dicent  Lutherani,ergo  dSnati  poP' 
funt  velle  bonu,5<:  beati  poflunt  v^c  raa-. 
)ura,et  fi  omnium  recordantur,  poliunt  iri 
ftari  de  peccatis  commiffis , fed  quid  abfurdiW 
igitur  nec  beati  malum , nec  damnati  ^num 
velle  polTunt , quomodo  ergo  habent  liberum 


arbitrium*  ^ . 

Refponfio  catholica* 

PRorefponfioneiftius  obiedlfoms  fcicii^. 
eft,quod  triplex  ell  bonum» f*  mentoriu, 
morale,et  ex  genere. 

Bonum  nempe  raeritorium(loquendo  demc^ 
mov«t*ttcrn{)eftopusa  volunrate  libtre  cU' 
citum.et  a deo  ad  pt|miumb«aii6cum  accepta- 
tum hoc  bonum  pr{wquiiit  gratiam  gtaw 

&ckmem.tan$  M principakpnnctptum. 
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' *■  Opus  vero  moraitter  bonum,eR opug  a vo-^  ' 

lUmace  libere  elicitum  , fecundum  d/ctamen  re> 
rationis,ec  iftud  opus  eft  virtuofumj  fecun^ 
dum  quod  philofophus  diffinit  virtutem.z.ethi-’ 
eorum. Elicicur.n.opus  virtutfSjfecuiidum  quod 
iatio  retfic  dictat,et  fecundum  omnes  circunftan  *"  * 

lias  requifitas,ad  tale  opus , fi.n.  opus  vel  acflus 
aliquis  clicereturconformttcrdidamini  recftj  ra 
tfonis,quantum  ad  omnes  c/rcunftantias, non  ta 
me^quia  tatio  fi  diaa(T«.S«l  a caOi.vd  jjpter  ™ 
deledtationem, vel  quia  fibi  placuilfet, illud  non  raie  cx  gc 
eflet  bonum  moralc,/ed  tantum  ex  genere, et  fic  ****** 
patet  triplex  bonum. Bonum.f.meritoriu,  quod 
elicitur  mediante  grana  gratum  faciente,  et  bo- 
num mor^e,quod  fecundum  dfetamen  rectf  ra- 
tionis elicitur,bonum  quoqi  ex  genere,quod  ca- 
dit fuper  debitam  materiam,feu  quod  elicitur  fe 
eundum  aliquas  circunfl-antias  loci,Vel  tempo- 
ris,auc  foite  dicitur  abiblute,fine  omni  circunfta 
tia,Uue  fit  conforme  dictamini  rectf  rationis  fi- 
ue  non.ExempIum  primi , vt  eleemofyna  faefia 
propter  deum,ab  aliquo  exifirente  in  gratia.Exc  Bx^la  bo 
pium  ftcundi  vt  eleemofyna  fadia  paupen  indi- 
gend,non  propter  dtum,fed  quia  recta  rado  di- 
etat,quod  fubueniendum  efl:  miferis.ExcmpIum 
cercq:  vc  eleemofyna  facta  pauperi,  non  fimplicl 
ter  propter  deu,nec  pp  hoc,quod  recta  rado  di^ 
aet,fcd  propter  aliquod  bonu  vdle,vel  delecta- 
bfle,feu  pp  incomodum  aut  pedculum  euitadu. 

Primum  ergo  eRmedtorium,fiK:iindum  mora-  ' 

le,tertium  tantum  efi:  bonu  ex  genere , qa  cadit 

iuper  materiam  debitS , et  hoc  fufficit.At  qih  fe. 
ptctrionaIe$,harretici  frigidi  corpore,et  frigidio- 
rescorde,  abhorrent, ac  dcfpiciunt,dcridenty 
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n^;antc|{  huiufmodt  diftincttoncm>de  Isono 
morio,morali , ct  cx  gcncrc , idco  hinc  oftcndo 
eos  confiteri  oportere  bonum  raorale,5^  ex  con/ 
fcquenti  bonum  ex  genete,per  ea  qug  habemur 
- « in  Acfl.de  Come.ceniurione,qui  Jicet  ea  fide , et 

charitate careret, de  qua  Chriiliam  Theologi 
agunt,nthilominus  erat  vir  religiofus  ac  timens 
deum,cum  omni  domo  rua.6aciens  eleemofynas 
multas  plebi,et  d epeans  deum  femper.  Huius  er 
' * ” * . . go  bona  operatio  non  poterat  dici  bonum  meri^ 

V torium,cum  careret  fide,<5C  erat  quippe  gentilis, 
paritercj  carebat  charitate,  erga  Chriftum  que 
nondum  noueratyergo  illius  operatio  bonajdicen 
da  erat  bonum  morale , quod  bonum  ex  genere 
icludit,patct  etiam  ex  eo  quod  dixit  ei  angelus. 
Orationes  tuae  SC  eleemofy n^  tu*  afeenderunt  in 
memoriam  in  confpecftu  clei  > et  paulo  poft  Pet. 

loquens  ait,In  veritate  comperi,quia  no  eft  gf 

fonarum  acceptor  deus,fed  in  omni  gente,  qui  ti 
met  eum.et  operatur  iufiitiam  acceptus  eft  illi, . 
Igitur  Cornelius  timebat  deum, et  operabatur  iu 
ftidam>et  cx  confequenti  operabatur  bonum  no 
meritorie,quia  fide  et  gratia  carebat, ergo  mora 
liter  quare  d^.Ite  peccator  poteft  facere , quod 
in  fe  eft , et  fe  difponerc  ad  gratig  fufccptioncm 
vt  in  procedenti  tractatu  probatum  elt , et  infta 
efiheatius  probabitur  , igitur  operari  bonum 
moralicer  poteft. 

Aliaobiecflio. 

nssi  itcnim  obiiciunt  moderni  hxretici  i hoc 

%6.  ec,i7»  fequentes  Gr^orq  anminenfis  opinionem 
aJcmeii*  , dicemes>ad  quodlibet  opus  morsditer  bo-* 
num,pr{ter  dccunftantias  requiritur  circunftan 
tia  deUd  finis  vhimi , quj  eft  principahfiuna. 
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quodlfbet  opus  gencilium  > et  fiddfum  caret 
circunftamda  pricipaHr{ima.r.vlciiiii  finis,  quia 
non  fi t pxfcipue  propter  deum  neq^  dirigitur  ad 
•fpfum,tan^.vJtimum  finem , ergo  nullum  tale 
opus  moralfter  bonum. 

V Rerpondetur,q>  non  omnis  defectus  circunlla 
df, facit  actum  non  bonum  moraliter.fed'  efie^ 
ctus  circunfiantifjnccefikrio  requffitg  adbonita 
tem  moralem,nunc  autem  circunftanm  vltimi 
finis,in  actu  non  requiritur,  ad  bonitatem  mora 
lem,hoc  eft  non  requintur,q>  aaus  bonus  mora 
liter  femper  re%atur  actuali  ter  in  deum,  qui  efi; 
finiS  vlttmus,quia  aliquid  dtra  deum  efi:  diligi ' 
bile  propter  fe,  vt  virtu8,fanitas  , et  illud  pptefi: 
;bene,et  moraliter  diligi>et  propter  ipfum  ^iquis 
actus  elici, et  non  actualiter  propter  alium  fine» 
Exempli  gratia,aliquod  bonum  honefi:um  puta 
virtus  potefi:  amari  non  cogitato  vltimo  fine,  et 
ita  amari,et  apeti  propter  fe,potefi  infuper.  ho^ 
mo  fecundum  fuum  dictamen  rectf  rationis  ho'' 
norare  parentes,fubucnire  indigentib.  et  non  fi<^ 
nalfter  propter  deum,  vt  fecerunt  multi  Gr^', 
■ et  Romani, de  quib.multa  fcribuntur  a Tito  li^ 
uio,et  a Valerio  Plutar.et  al^s,quf  fiiere  de  ge^ 
nerebonorum,ficutprfdfcamus  Bruti  fidelita^^ 
tem,Marci  Reguli  conftantiam,Nuci),  et  Pita^ 
gorf  paupertatem, Vallerq  publicol^  continen-^ 
dam,Eunpidisabfidnetiam,  TuHq  caflitatem» 
Thaletis  milefii  contcmplationem,8ocra.  pade 
dam,  Plato.  fapiendaiD , Oratq  religionem  , et 
alioru  philofbphoru,  qpludmos  morales  actus 
legimusfeciire,etdocuiire,dequibus  licet  opus 
nunc  non  fit  eorum  recenfere  gefta,tamen  de  il^ 
Es  multa  legimus  in  hifior^  laudabilia  atc^  di' 
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gna  ftietnoratu,operati  funt  ergo>f]]i  niultsp  bp« 
ra  de  bonorum  genere,cfrcun(l:anciohata,  fecun 
dum  omnes  cfrcunftantias  requiiitas  ad  mors' 
lem  bonicatem,et  Jicct  fion  elfent  Hnalfter  ordi>» 
nata  in  deum,  tan^  vltim.  Hnem , erant  tamen 
opera  fecundum  dictamen  recc$  rationis  opera-' 
ra,et  per  confequens,moraliter  bona,  aliter  opc'* 
JlASio.  bona  Cornc.centur.et  illius  Eunuchi  canda" 
cis  Reginf, non  fuiflent  moraliter  bona,  ex  qui- 
bus tamen  meruerunt  illuminari,  & iic  patet 
drcunftantia  vltf.finisno  necefTario  requiritur 
ad  bonitatem  moralem  alicuiu%operis* 

Solutio  pri  fuppofitis , et  declaratis  de  facili 

cipaiisob-  refpondetur  ad  principalem  h^reticorum  obie- 
k^onis  luctionem.Angeli.n.mali  3C  animf  damnata;  pof 
nanora.  habere,et  multoties  habent  actus  volunta' 
tis  bonos  ex  genere,quonfam  illorum  volitio  po 
teft  tranEre,immo  nonnunq  tranflit  fuper  ob- 
lectum  conueniens,pariter  et  eorum  odium  fu- 
/ perconueniensobiectum.Namconueniens  ob- 

lectum  dilectionis  eft  bonura,et  conueniens  odi} 
obiectum  eft  malum,et  contrario, obiectum  non 
conueniens  dilectionis  eft  malum, odq  vero  bo- 
num. Angeli.h.mali,etanim$  damnata;  no  per-" 
diderunt  bonitatem  moralem  a deo  concreatam, 
et  ideo  ficut  ego  amando  meipfum  hicio  bonum 
ex  genere,quia  ego  fum  conueniens  obiectu  vo* 
luntatis  et  dilectionis  mea; , quod  id  e eft  dicere, 
amando  meipfum,amor  ille  cadit  fuper  materii 
debitam,et  per  confequens  eft  bonum  ex  genere 
£t  queadmodum^quod  mihi  nocet,  eft  couenies 
obiectum  nolitionis  mef ,et  od^,ideo  noledo,qdf 
mihinocet.f.dSnummeuhabeo  actum  bonum 
ex  genere, Ita  angeli  ctanim^danat^  amant  fe. 


ARBITRIO.^  j<J 
■SC  oMo  habent  p(na,et  ita  tales  coru  voluntates 
bonf  dicuntur  ex  genere.Oe  bonitate  vero  rao' 
rali  dicendum  eH:t>quod licet  danati  ex  fua  natu* 
ra  pollent  habere  aaum  volutatis  moraliter  bo 
num,illud.n.n6  efteis  repugnas. Loquedo  came 
de  ia(fb> , latendum  ell  eos  nun^  habere  actum 
voluntatis  moraliter  bonum . Sed  quod  polHnt 
iiabere,lic  oftenditur. Habent. n.damnaci  natu^ 
ralia  integra,ee  ex  confequenci  naturaliter  incli^ 
nantur  ad  bonum)Omnia  enim  in  fe  conOderata» 
cibeere  polTunt  actum  natur^  fux  conformem. 

Sed  in  malis  angelis  , cc  damnatis  eft  voluntas» 

<]uam  concomicacur  natiua  qufdam  ad  bonum 
«nclinatio,ergo  elicere  polTunt  actum  voluntatis 
bonum»huic  etiam  fauet  illud  Elai{ , quod  ver^  66» 
tnis  eorum  nun^  morietur , Habere  autem- ver^ 
lnem,non  eft  aliud  in  propolito , quam  triftari 
de  peccatis  coramiflisjigitur  damnati  triftantur  ' ~ 

de  eorum  peccatis  commiTlls.Triftari  autem 
de  peccato  commiiro,ell;  actus  aliquomodo  in  ie 
bonus: et  ibi  liilendo  nulla  efi;  circundantia  ma 
la. PolTunt  etiam  huiulmodi  actum  elicere  cum 
aliqua  circunftantia  morali » et  ita  habere  aliqp 
bonitatem  morale»H  in  bona  circubancia  mane 
rent.Cum  igitur  habeant  libertatem  liHendi  in 
aau  aliquo  bono/equitur  quod  damnati » quan 
tu  eft  ex  fe,polTunc  bene  velle,d^  no  ell:  necelle, 
quod  lemp  habeant  malS  volitione(  vt  forte  ali^ 
qui  line  ratione  putanc.)Probabile  tamen  vide 
tur(quod  et  ego  f quidem  fateor)a(flus  danacoru 
elTe  lemper  moraliter  malos » quia  fequueur  fua 
fnaliciam»6l^  in  fuis  actibus  includunt  odiu  dei  , 
quare  eorum  actus  funt  Irinper  moraliter  mali» 

Illud  autem  no  ell  propter  penuriam  libertatis, 
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Sed  qiifa  malfdam  malunt  fequi , quatn  nati  uS 
inclinationcm,quia  clicere  pomint  actus  bonos> 
€t  licet  voluntas  libera  fit,et  ad  bonu  ex  fua  na# 

. .tu  ra  inclinctur,poteft  tamen  ita  fc  ad  maliciam 
flectere, vt  femp>er  exeat  in  actum  maliti^,de  bo 
- no  vero  meritorio, claret  quod  nulli  damnatorfi 

poflunt  elicere  actus  meritorios  ex  fui  arbitrq  If 
bertate,  cum  in  per  penium  careant  dei  gratia^ 
quam  etiam  nec  deus  dare  poteft:  de  lege  fua  or* 
dinata,fecus  efl:  de  lege  abfoluta,  damnati  igitur 
non  poflunt  habere  gratiam,no  quod  gratia  ip 
fls  repugnet  ex  natura  eorum , fuapte.n.  natura  * 
capaccsfuntgratif.Sedeaderenon  poflunt  ha 
bere  eam,quia  deus(  flante  fuo  ordine  ) non  por 
teft  ftiam  gratiam  conferre  damnatis.L-icet  cara 
abfolutc  pofflt  illis  dare , at  deus  ftium  ordinem 
nofi  tranfgrcditur.Dei  autem  ordinem  de  dam  ' 
E(3ht66i  natis  exprefflt  Efaias.d.lgnis  eorum  non  extin# 
Matth.2?.  guetur,ct  vermis  eoru  nuq  morietur,  et  Matth* 
Ibunt  q in  fupplicium  |ternum,iuftf  autem  i vi 
tam  atemaiq.Ex  quibus  conflat  niinq  deum  da 
turum  cfTc  gratiam  damnatis , vel  p^nam  bear 
tis,et  io  danati  efficere  nequnt  bonu  meritorii!. 
Coirdaria  Ex  his  igitur  omnibus  fupradictis  tadem  co> 
cludimus,danatos  non  femper  cogi  ad  male  vo# 
Icndum.fed  habent  libertatem  habendi : Sc  fre# 
quenter  habent  actum  ex  genere , necno  pofldit 
etiam  bene  agere  moraliter,!!  velent  agere  fim ' 
pliciter,  infequentes  inclinationem  naturalem  » 
deponentes  malitiam,cui  fixi  funt,  et  inqciuntur 
femper,et  fi  damnati  poflunt  no  agere  malum, 
et  ff  pe  agere  bonum,falte  ex  genere,  Multo  ma# 
gis  homo  in  vita  mortali  poteft  non  agere  ma# 
lum,immo  operari  bonum, cui  deus  nuq  decfl» 
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^ Beatt  pariter  habent  libertatem  naturalem,  fi 
Igitur  in  ea  relicli  ellent  profedo  polfent  pecca«  * 

re, re  tamen  nun^  peccant,quoniam  eorum  vo^ 
luntasjvfq^  adeo  determinata  eR,vt  non  nifi  ea 
,quf  deo^placita  funt  appetat.ergo  ab  hoc  eorum 
decreto  beati  nun^  auertuntur,deus  pr^terea  co 
. ieruat  eosjita  fux  voluntati  alligatos,atc]^  tlloni 
f|licitatem  diuturnam  ac  perpetui  reddit , et  ea 
lege  peccare  no  pofTunt,itidem  dico,q>  beati  mc 
moriam  habent  Aiorum  peccatorum(  fi  aliquan 
do  peccauerunt)(5^  de  illis  trifiinam  haberent,fi 
in  (lia  naturali  libertate  relinquerentur.  Sed  idcir 
co  non  trifi:antur,qufa  deus  perpetuam  facit  eo^ 
rum  beatitudinem  , qu^ aliquam  triRitiam  non 
admittit  ^ScCic  euidenter  condat  ex  hac  noibra 
pnma  ratione  quemlibet  hominem  naturaliter 
habere  liberum  arbitrium. 

Pro  eodem  libero  arbitrio;frcunda  princi*^ 
palis  ratio  demondrati ua . 

QVicquid  poteft  intellecflus  fuapte  natu-' 
ra,circa  quodlibet  obietflum  intelligibi 
le  ^ poteli  Sc  voluntas  circa  quodlibet 
obiedlum  fuum  appetibi]e,feu  diligibile,  vel  de-- 
tefbibile.Sed  intelleiflus  humanus  poted  quodli 
bet  obiedum  intelligibile , naturaliter  intellige- 
re,ergo  voluntas  poteft  circa  quodlibet  obfetflu 
flium  velle  8C  nolle,et  vltra,ergo  quodlibct  tam 
bonum  quam  malum  poteft  velle  6C  nolle,  8C  g 
confeques,habet  libertate  ad  oppoAtos  atfhis.C 
velle  & nolle,et  pariter  ad  oppofita  obiecfta , 
demum  ad  producedum  oppofitos  efFetftus.  Ma 
for  patet  de  fe,quia  ficut  fe  habet  vna  potetia  ad 
fuum  obie(5lum,vt  puta  potentia  vifiua,ad  om^ 
nes  colores,  ita  fe  habet  alia  potentia  ad  Amm 
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' propHuttiobfcifium,  vtputa  potentia  audftiua» 
ad  omnes  fonos^dC  guftus  ad  omnes  fapores,  ita 
in  propoHto » iicut  fe  habet  incellecf^us  ad  iuum 
obiedum  inte1Ifgfbile,{ic  pari  ratione  voluntas 
fe  debet  habere  ad  fuum  obie(flum  bonum  vel 
matum^diligibfle  vel  detedabile. 

Minor  etiam  probatur  longo  fed  deledhibili 
difcurfujNam  intellecflus  humanus , ex  naturali 
quadam  ratiocinatione  poteit  cognofcere  deum 
cHcsilc  diicurrendo,aliqua  res  eft  caufata  Vel  ia* 
(fh^aut  ergo  eft  facfhi  a nullo, vel  a feipfa,  vel  ab 
I'  alio.  Non  a nullo,  quia  nihil  nullius  eft  caufa» 

• ' neque  a fe , quia  nihil  facit  feipfum , ergo  fa(fbi 
cftab  alio, de  quo  vlterius  qu$ro  , vel  illud 
aliud  eft  factum , vel  non  fa<flum,ft  non  eft  fa^ 
dhim , ergo  dare  oportet  caufam  non  caufatam> 
vel  fa(^m . Si  autem  illud  fa<flum  efl,  qu^ro  ve 
prius , aut  fatflu  8c  caufatum  efl  a nullo , vel  a 
icipCo , vel  ab  alio , non  a nullo , ne^a  feipfb  » 
ergo  ab  alio. 

Item  adhuc  quf  ro  de  illo  alio , vel  eft  caula^ 
tum  Sc  ladtum,vel  non  eft  fatflum.  Cum  autem 
in  caufis  eitentialiter  fubordmatis  non  fit  proce ' 
dendum  in  infinitum,deueniendum  ent  tandem 
ad  vnum  primum  efFiciens,quod  no  erit  caufa* 
Primos  na  tum,vcl  fadium  ab  alio, ergo  habet  elTe  a fe.  Sed 
oS!is  de  vlterius  difcurrendo  feqcur,quod  illud  pri> 
deo,  ueriu^riium  efficiens  non  caufatum,  non  etiam  habet 
je  inceUe  < caufam  finalem  extra  fe  , ad  quam  ordinetur 
(quod  fic  oftenditur. ) Nara  fi  alicuius  rei  datur 
finis : hoc  folum  fit , vt  moueatur  agens,feu  ef- 
ficiens illiusrei . Cum  ergo  non  datur  caufa  a- 
gens  primi  efficientis , neque  etiam  danda  eft 
»ufa  finalis  ipfitis  ad  quam  habeat  ordinem 
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Pr^t^r^  adhuc  difcurrendo  fequirur)  nullum 
primum  efficiens  incaufabile  > habec  materiam 
dc  (brmam , vc  pacet . S.  phiOcorum  > fed  deus 
eft  primum  efficiens  incaufabile , ei^  deus  ca^ 
ret  materia  dC  forma  , 3c  vitra  fic  per  difcur^ 
fum  proceditur , quod  efl  omnino  incaufabile  , 
non  poteft  componi  ex  atflu , dC  potentia  > fic 
quod  prius  foeric  in  potentia  » quam  efiet  ia 
atffUjfed  primum  efficiens  efi;  omnino  incau^^ 
fabile , quia  non  habet  caufam  efficientem  9 a 
qua  fiat  > cum  fic  primum  > nec  finalem  > nec 
materialem  , nec  formalem  9 ergo  9 neque  eft 
etiam  compofitum  ex  actu  9 et  potentia  96^  fic 
- atemum  non  compofitum  9 neq»  aptum  com- 
poni cum  alio  dCc , Omnes  quidem  difeurfus 
prodicti  funt  naturales,  ergo  ex  proprietate  na- 
turali intellectus  coniuncflus  corpori  mortali  co- 
gnofeere  valete  quod  datur  prima  caufa  noo 
caufabilis  a fe,  fpiritualis,  fimpliciffima  9 purif- 
fima,a  nullo  dependens  ,quam  quidem  pri- 
mam caufam  deum  vocamus , ergo  virtute  na- 
turali 9 potefi;  homo  mortalis  cognofeere  ifiram 
veritatem  , deus  eft , <SC  fi  igitur  poteft  cogno- 
fcefe,hoc  intelligibile, quod  eft  maximg  dif- 
ficultatis , canto  magis  poterit  cognoficerc  fua^ 
pte  natura , quodlibet  aliud , quod  eft  minoris  ' 
difficultatis , et  fic  ex  ifto  principali  difcurfu  * ‘ ‘ 

patet  veritas  minoris  (5(^c. 

Sed  vt  iterum  fciamus  quanta  fit  vis  in'  Alias  nuta 
tellectus  humani . Dico  fecundo  quod  lumine 
naturali  adiuti  etiam  cognofeere  poffumus  9t^cAuiii* 
tantum  efife  vnum  deum , dC  vnum  primum 
motorem.  Nara  claret  et  liquide  conftat,  octauo 
phyficorum9prirao  6C  fecundo  cgli  * immo  ratio  - 
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demonftratiuadocct,tantiinieflc  ynutn  primS 
mobile,ingcncrabflc,a  incorruptibile,  naturali 
tcr,non  augumentabilc>non  diminuibilc,  et  inal 
terabile,quod  necj  a medio, ncc;^  ad  mediumjfed 
circa  meium  mouetur , et  hoc  primum  cjlu  c3 
fit  regio  ftherea  lucida,  a variatione  omni  fua 
immutabili  effcntia  immunis  exiftens,vno  tan^ 
tum  motu  continuo  circulariter  incedit,ab  orien 
te.f.in  occidcntcm,ad  cuius  motus  vnitatem,  fe* 
quitur  vnitas  primi  motoris,5Cc. 

TStSiunus  Itera,hoc  idem  etiam  alio  naturali  dilcurfu, 
deus  ^ fic  oftenditur,quia  vel  tantum  cft  vnus  motor, 
aut  funt  plures  motoresjfi  tantum  vnus  motor 
habetur  propofitum:fi  vero  plures,  aut  quilibn 
eftcaufa  fufficiens,  et  totalis  ipfius  motus  cadi, 
aut  non,fi  non,ergo  nullus  illoru  erit  prima 
ia,ne(^  primus  motor,quodeft  contra  fuperius 
dida:fi  fic.f.quod  quilibet  fitcaula  ftif^cicns,  er 
go  alg  motores  erunt  fruftra,quia  etiam  impoG» 
fibile  eft  naturaliter  vnum  et  eundem  cffedlum 
polle  produci  a diuerfis  caufis,lufficientibus  et  to 
talib.Cum  igitur  cantura  fit  vnus  primus  mo' 
tus  circularis  c^Ii , caula  omnium  motuum 
ruminferiorum,tantumcrit  vnus  primus  mo^ 
tor  caula  omnium  elFetfhium. 

Tertio  dico,quod  intelletfhis  nofter  (uapte  na 
tuta  non  tantum  cognofeere  valet,deum  elle , et 
tis,  tantum  vnum  deum:et  vnum  primum  motore 
elTe, verum  etiam  Tuo  lumine  naturali  cognofce^ 
,, , / re  poteft,deum  elTe  infinitum  in  virtute,  feu  infi 

..•uL  . niti  vigoris, pro  quo  fit  ifte  difeurfus.  Quod  ha- 

bet elle  a Ic , accipit  omnia , quj  fibi  conuenire 
pofiunt,led  deus,cum  fit  incaufabilis , et  indepe 
dens  habet  elTc  a fe,ergo  habet  et  accipit  omnia. 
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quf  (]bi  conuenire  poITunc,  Icd  deo  conuenit  fti' 
finita  virtusjigicur  cft  infinicf  virtutis  ct  vtgO' 
ris>et  hoc  idetn  attefiatur  philofbphus.S.  phyfi, 
qui  mere  naturaliter  locutus  eft  concludendo  ex 
infinita  virtute  primum  mouens  mouere  tempo 
re  infinito.H^  autem  infinita  virtus,  rebus  cau 
fans  attribui  non  potefi,quare  confequens  e(i  il 
lam  attribuendam  efi*e  tantum  rei  incaulat^.f. 
ipfi  deo.^md  cft  igi tur  dicere  primum  efficiet 
omnino  incaufabile,  habens  infinitam  virtutem 
quo  nihil  eft  pr^andus,cui  nihil  eft  fqualc,ni^ 
fi  deum  exprimere. Similes  autem  difeurfus  /lint 
natur^es,ergocx  puris  naturalib.  abfq;  diuina 
mentium  illufiratione  potefi  humanus  intelle* 
dfus,et  feire  deum  clTc,et  tantum  vnum  deum  ef 
fe,et  deum  efic  infiniti  vigoris  •,  et  fic  nihil  efie 
maiusdeo  vel  f quale  illi , necnon  et  cognolcere 
fummam  fimplicitatem,^  ternitatem,(S^  bonita«' 
tem  dei,et  per  confequens  quodlibet  aliud  intelli 
gibile,quc^  minus  e,cognolcere  valet,  et  de  hoc 
quippe  nullus  mirari  debet , Ait.n.  Apoftolus.  Ro.i. 
Inuifibilia  dei  a creatura  mundi,per  ea  qu^  facta 
funt  intellecfta  conlpiciuntur . fempitema  quoq^ 
eius  virtus  et  diuinitas  5cc,Q_uare  ex  hac  demo 
ilratiua  et  euidentifiima  ratione  concludendum 
cft, voluntatem  circa  quodlibet  fuum  obie<fium 
poile  operan,et  efic  liberam.  Poteft  nempe  vep 
le  et  nolle  bonum,  velle  et  nolle  malum , et  pofi: 
velle,nolle,et  econuerfo,et  fic  libera  cfl:  ad  oppo 
fitos  adfus,et  ad  oppofita  obiedfa,no  minus  ^ ad 
oppofitos  effedfus.lgnorantia  nempe  rerum  na 
wraIium,necnon  et  circa  feripturarum  diuinaru 
fntelligentiam,£acit  non  tantum  Lutheranos,!^ 
et  ^plunmos  eorum  fequaces  valde  nequiter  et' 
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rare, ex  dictis  ergo  pacet  euidenciffime , quod  ii 
intellectus  potell  operari  circa  quodlibet  Tuum 
intelligibilc , ita  pari  ratione  voluntas,  circa 
quodlibet  fuum  obtectum  tam  bonum.g  malum 
libera  erit  ad  operandum  etc.  ■ . i : 

Tertia  demonftratiua  ratio. 

TErtio  principaliter  infto , per  teflimonia 
veteris  teilamenti , ex  quibus  formatur 
ratio  ad  demonftrandum,  dari  Hberum  ar 
bitrium,tam  ad  bonu,^  ad  malum , figillatim, 
et  ad  bonum, et  ad  malum  iimul. 

QtiuAi  Pnrao  ait  dominus  ad  Chaim.  Nonne  fi  bc^ 

ne  egeris  recipicsc'fi  autem  male  ftatim  in  fori^ 
bus  peccatum  tuum  aderit , fcd  fub  te  erit  ap^ 
petitus  eius  .t  peccati  et  tu  dominaberis  illius* 
£cce  qualiter  deus  a principio  dedit  homini  li^' 
bertatem  ad  bene,ct  ad  male  operandum,»  fub' 
fecit  appetitum  peccati  dominio  voluntatis, 
teduf*  Secundo  hoc  idem  confirmat  fapiens.d.Oeus 

ab  initio  confiituithomincm  ,etreliquitillam 
in  manu  confilq  fui , adiecit  mandata  et  prjce^ 
pta . Si  volueris  mandata  conferuare,  mandata 
conferuabunt  te.  i\ppofuit  tibi  aquam , et  igne, 
ad  quodcunque  volueris  porrige  manum  tuam 
ante  hominem  vita  et  mors , bonum  et  ma- 
lum , quod  placuerit  ei , dabitur  eic.  Certe  ex. 
preffius  de  libero  arbitrio  loqui  non  poterat 
iapiens  etc. 

DeaLjof  Prfterea  ait  dominus  in  Deuter.  Mandatum 
quod  ego  pr^cipio  tibi  hodie  non  efi:  fupra  te, 
fed  iuxta  te  efi;  fermo  valde  in  corde  tuo,  vt  fa- 
cias illum. Confidera , quod  hodie  propofuerim 
I n confpectu  tuo  vitam  et  bonum,ct  contra  mor 
tem,et  malum,infra,  tcfics  uiuoco  hodie  c^um 
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tcrram^quod  propofuerim  vobis  Vfcam  et  bb* 
nunijbenedictionenijCt  maledictionem»  eligeer-^ 
go  vitam»vt  tu  viuas  et  fcmc  tuu,  ex  hac  quip^ 
pe  authofitate  contra  fallam  Luthetaoorum  opi 
nioncm  tria  manifcftifllme  concluduntur. 

Primum  quod  iu  potcftate  hominis  eft  obfcr  Fortifl.  tl 

uarediuinaprfcepta,cuiusoppofitum  ipfi  dia^“ 

^lice  afferunt. Secundum  quod  proponitur  ho^ 
mini  vita  etbonum,ac  bcnediaio,qugad  gratia 
gratum  facientem  pertinet,  mors  et  malum , ac 
maledictio,qu^  peccatum  animf  et  feparatione 
a diuina  gratia  important.Tertium  quod  in  li- 
bertate  hominis  eft  eligere  illoru  vnumquoda 
oppofitorumjprout  iibi  placet, electione  per  in* 
cluditlibertatemarbitri)ideoetc.  ' 

Item  dominus  per  Efai.  ait.  Si  volueritis  etB&aM, 

audieriiisme,bomrerr{comedctis,quodfino-  ; 

]ucritfs,et  me  ad  iracundiam  prouocaucritis,gla  * 

diu8deuorabitvos,ecce  qualiter  ex  his  verbis 
daret,quod  in  libertate  hominis  eft, velle  audi-  " 
re,  et  nolle  audire  deum. 

Prjterea  hoc  idem  confirmat  Hiere.  dicens.  Him.!»  ‘ 
Hac  dicit  dominus  , Ecce  ego  dedi  ante  fa- 
ciem veftram  viam  vitf  , et  viam  moitis  , 
eft  oftendi  vobis  viam,  per  quam  pote  ^ 
ftis  ire  ad  vitam , et  aliam  viam.per  quam  po-  ‘ ^ 

teftis  currere  ad  mortem . 

Sexto  ille  idem  fupra  dixerat , et  eligent  ma-  • 

gis  mortem  quam  vitam,omncs  qui  refidui  foe 
itnt  de  hac  cc^nationc  pcfHma,dcctio  C vt  dixi)  r 
inniut  libe,  arbit.  igitur. 

Ampliusjaluabiturinnoccs,faluabit  autimu|«k,»i 

dicia  maouu  fuaru. i.  operationum  fuanim.  ' 

, Item  optio  data  eft  lude»  > an  deum  Icqui 
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i Reg.t4i  velint  lofu?  pariterc;^  dabit  eligendi  plagam,  e« 
tribus.Necno  et  optio  data  cft  viro, in  voto  uxa 
ris,vt  in  numeri  libro  habetur  modo  optio , fcu 
electio, nulla  cft  ncc^  cfte  potcft,nili  adiit  libcru 
arbitrium  igitur  dCc, 

Bcdc.|i»  Proinde  ait  fapiens.Beatus  vir  , qui  inuentus 

eft  fine  macula,et  qui  poft  aurum  non  abgt,nec  X 
fpcrauitin  pecunif  thefauris,quiseft  hicet  lau-»  • , 
dabimus  cum  fecit.n«mirabilia  in  vita  fua  etc. 
et  infra, qui  potuit  tranfgrcdf,et  no  cft  r rafgrcf' 
fus,(acere  mala  et  non  fccir , ecce  quomodo  ho-^ 
mo  habet  libertatem  bene  faciendi , nec  non  po- 
tcftatcm  tranlgredicndi  et  non  tranfgrcdicndi, 
facere  mala  et  non  facere  ergo  etc. 

Blaut.ftf»  Item  Efaias  volens  oftendere  libertatem  ho*»^ 
minisad  malum  ait.Fcciftis  mala  quoniam  po' 
Prooerii  in  proucr. Vocaui  et  renuiftis,  extendi 

P£U.f o.  * manum, et  non  fuit  qui  afpiceret . Dauid  autem  i 
volens  oppofitam  oftendere  libertatem. f.ad  bo** 
jium  dixit  .voluntarie  facrificabo  tibi,et  confite 
bor  nomini  tuo  domine  quoniam  bonil  eft,  etc. 
PlaLio7.  Etrurfus.Paratumcormeudeus  paratu  cor 
meu.Non.n.diccret propheta  paratu  cor  raeu, 
nifi  prius  habuifiet  libertate  parandi , quapp  et 
1^^^  jg  paulopoft.Subinfert . Anima  mea  in  manibus 
' meis  fenpcr.i.y  ires  operationes  animae  femper 
fum  in  potcftate  mea,PolTent  et  aliae  qplures  ad 
^ ..duci  authoritates  veteris  teftamenti , idem  pro^  ■ 
y . * bantes.fed  ift^fufficiant.Non.n.numerus  diui" 

narum  feripturarum  authoritatum  in  rebus  ere-* 
dibilibus  maiorem  caufat,  vel  exhibet  fidem , ^ 

. , . vna  fola  authoritas  veteris, vel  nou{  legis,  rcclc 
adducta,  et  faneintelledla  fit  fufficientifiima  aif 
probandum.catholicam  quamlibet  conclufionc, 

adducuntur 
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tamen  mV^opofico  multa  fcripturanim  teftfmo 
rt'a,ad  maiorem  modernorum  hfrcticorum  cd" 
fucationem) vt  noti  tantum  vno , fed  6C  qpluri^  . 
misdcidl^prophetardmdfcfH^refeUantur,  ^ 

Q^uarta  per  teftimonia  noui  tc^ 

, ftamenti  ratio  • 

Varto  principaliter  argumentor)  nouat  Matih,if< 
legis  authoritatib.  qu^  plunmum  nO'. 

.bis  patrocinatur)primo  nempe  ait  xps 
in^uangelio  Matthf  i.Si  vis  ad  vitam  ingredi,  . . ^ 
ferua  mandata  }Cum  multis  iimilibus)  ergo  ierua 
re  mandata eft  in  poteftate  nolbra.  Aliter  quih" 
bet  polTec  dicere . Domine  non  eft  in  poteftate 
mea  ftruare  mandata  tua. Quomo  ergo  dixifti, 
fi  vis  ad  vitam  ingrcdi,ferua  mandatac'igit  SCc* 

Secundo  ille  idem  fubdit . lerufalem  quoties  Maith.2)» 
volui  congregare  filios  tuoS)quemadmodu  galli 
na  congregat  pullos  fuos  fub  alas,et  noluifti)  er^ 
go  deus  vult)&  homo  non  vult)(icut  fupra  cap. 

»2 . dixerat.  M uki  funt  vocati  pauci  vero  elcc^ii,*®**“’*** 
vocati  fiquidem  ad  graciam)Ct  ad  paradifi  glo' 
riam)fed  pauci  elcdlt )no  ex  defecfiu  dei)  qui  vult 
oes  hoies  ialuos  fieri,  ergo  ex  defedtu hominis,^ 
ponit  obicem  voluntati  diuin{)hoc  eft  per  libe, 
arbit.refiftit  cius  vocationi)et  exhortationi. 

Prf  cerea  etiam  feruus  il]C)qui  acceperat  qn^ 
talenta)prouc  feribitur  Matth.zjr.Dixit  domino  . 
Tuo . Dominequin^  talenta  tradidifti  mihi,  cccc  * 

alia  quinq^  Tuperlucratusfum  • Lucrari  quippe 
non  potui  t)nifi  ex  libero  arbitrio  agendo  concuc 
reret)alfoqtiin  diceret  fe  decem  talenta  accepi  (Te 
{antum)Cui  concordat  Paulus  ad  Corinthios.di. 
Abundantius  omnibus  laboraui.non  can^' 

tttiiisftd  gratia  dei  mecutn  flmub  eigo  operatur 
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liberum  arbi  et  dei  gratia  ;«  ^ . oL'  •*"  ^ 

loSiw«t*  ■ Item  in  euangelio  Ioan.lcribitur>quod  Chrir;i : 

ftus  dedit  potcftatera  filios  det  fieri  i qui  ct^' 

dunt  in  nomine  cius  5^c.fit  autem  quifcp  dei  fi-'- 1 
lius  per  acflum  crededf,  et  per  adoptionis  gratia. 
Poteftatcm  igitur,  habemus  agendi  aliquod  bo- 
- i • num.(.credendo , per  quod  perucniamus  ad  Dei , 
gratiara,quid  cft.n.habere  poteflatem  filios  det 
fieric’ni fi  habere  libertatem  credendi  in  nomine 
eiusc’&:  hoc  idem  confirmat  dominus,  d.  Rcgtifi,'; 

Deiintra  vos  eft. i. Chriftum  vel  eius  gratiam 

habetis  in  poteflate  vefl-ra,fi  vultis  credere.  Ara 
piius  Xps  dixit  paralitico  exiftenti  ad  pifcina-  ^ 
38. annos  habens  in  infirmitate  fua^  vis  fanus  fie^ 
loannis ri,  vt  habetur  loan  Ipfc  enim  quos  fanabat  l 

corpore , fanabat  enam  mente . Sanitas  autem. 

mentis , fit  per  remiffionem  peccatorum  r 
donum  gratiar » nec  ignorabat  Chriftus  defidc" 
rium  fanitatis  5 quod  habebat  fgrotus  ille.  Sed . 
qu^rit  de  voluntate  eius  , vt  oftenderet , quod- 
Deus  fecundum  legem  ordinatam  9 potelt 
conferre  peccatori  9 adulto  gratiam>  nifi  per  ali^ 
quemadumin  mente  procedentem , qui  pro- 
ducitur a libera  voluntate  9 3C  talis  adus  eft  bo**; 
na  qufdam  hominis  difpofitio  ad  gratiam  * 
tro  infiiper  in  cruce  cui  didura  efl:9  hodie  me - 
cum  eris  ip  paradifo,fuorum  peccatorum  p^nt- 

*'  ' tudincmhabuitctdeteftationera9qfuntadusli- 

bere  voluntatis  . Acceptauit  etiam  fufpcndi- 
um  9 dc  mortem  illam  9 tanquara  fuis  peccaw^ 
conuenientem  9 quapropter  alteri  latroni  dixit 
/ Necp  tu  times  dcum9qui  in  eadem  damnatione 

esCSc  propter  tales  adus,cum  dixit  ♦ Memento 

tnei  doiuinc  dum  veneris  in  regnum  ti^ . Re^ 
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Ipondit  ei  Chriftus.  Hodie  mccuin  ensin  pa^ ' 
radtfo  <5^  cec.  . 

Proinde  ApoftoUis  Paulus  ad  Corintliiosy**Ccr.i4, 
inquit , Spiritus  prophetarum  prophetis  fubie-,  • 
duseft, et  infra  capit,  17  . ait , Q^ui  ftatuit  in  *‘Cor.i7» 
corde  fuo  firmus' , non  habens  necefiitatem  i 
Pocefratem  autem  habens  fuf  voluntatis , Ec- 
ce  Cuther  infanus  nobis  imponit  neceffita^ 
tem , Paulus  vero  n^t  , Luther  negat  vo^. 
luntatis  libertatem  > Paulus  autem  aflerit  ,cui 
ergo  credere  debemus  < vide  infuper  illud  quod 
,2.  Corinthios . p . habetur  5 vnufquifque  pro^  2,Cor.p, 
ut  dettinauit  in  corde  fuo , non  ex  mftitia  ,aut 
ex  ncceffitate  8Cc, 

Sed  quid  amplius  loquarc’profecfro  fi  libero  ca 
femus  arbitrio^  Sc  omnia  abibiuta  necefiitate 
etienium , ad  quid  orare  igitur  debemusrer  pre-  includi  ^ 
obus  implorare  Dei'  auxiliu^Quid  profuni  con^ 
lilia  ^ admonitiones  5 perfliafiones,  illuminatio'  tra  l^uthe. 
fiesuet&c- Pereunt  nempe  leges , iura , llatuta  , 
prjcepta^nam  hac  omnia  libertatem  exigunt. 

Nulla  fiquidem  debentur  pr^mia  virtutibus. 

Wull(  p^n^  vit^Sjquid  abfurdiusc'in  fumma  om 
nia  hfc  funt  flagitia » et  frelera » impietates  ^ ac 
blafphemias  inferre  in  deum. 

Sed  fi  dicat  hjreacus  . ludas  ineuitabili  ne- 
ccOitate  proditionem  commifit,  pamer  8c  Pe-  ObfeAoUr 
trus , non  per  fuam  libertatem  fed  ncceffitate 
coaeffus  negauit  Chrifrum  j propterea  quia  di- 
xerat ei  dominus  > antequam  gallus  cantet  > ter 
me  negabis  <Sfc.  . . ■ : 

Refpondendum  cft,quod  neqjdiuinafcriptu- 
^ Chrifti  verba , feu  Dei  cognitio  > et 

vifio  j ncceffitatem  aliquam  arguunt  in  rebus 
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adextra,fic<^  libertatem 'auferunt  ab  homini^ 
bus,quin  poflit  bene  vel  rnale  operari,  prout  da 
lius  videbitur  tn  tradatu  de  prfdpftiriatioe,ftat 
quippe  pr^feientia  dei  cura  contingentia  iftorii 
inferiorum, dixerit  Chriftus. 
petro,anteq  gallus  cantat  ter  rae  negabis,eo  q3 
ab  f terno  agnouerat  eius  negationem,  non  tamc 
fequitur,ergo  de  necefiitate  negabit,immo  libe^ 
te  et  contingenter , et  licet  ifta  confequcntia  fit 
bona  Chriftus  dixit  Pet.tu  me  negabis,  ergo 
Pet.n^bit  ipfura  . tamen  ifte  duf  itant  fimul 
Petrus  negabit  Chriftum,et  Pct.poteft  non  nc^ 
garc  Chriftura , quia  vnaeft  ncccfiaria , et  alia 
contingens,quf  non  repugnant  adinuicem,d^  fi 
Iterum  dicas,omne  poffibilc  poteft  poni  in  efle, 
fi  ergo  ifta  eftpofllbilisjPetrus  poteft  non  ne-^ 
gareChriftum,poftq  Chriftus  protulit  verba 
ponatur  in  efic.f.quod  non  neget  Chriftura.er-^ 
go  Chriftus  dixit  falfum,dico  ad  maiorem  quod 
omne  poffibile  poteft  poni  in  efic,dumraodo  no 
repugnet  pofito,modo  ifta.f.  Petrus  poteft  non 
negare  Chriftumdicet  fit  pofifeilis,  3C  per  con-^ 
fequens,vera,et  necefiaria,non  tamen  poteft  ^ 
ni  in  ellcjVt  videlicet  Petrus  n5  neget  Chriftu, 
quia  repugnat  verbis  Chrifti,  8C  eodemododi^ 
cendum  eft  de  proditione  ludf  3Cc.  Q^ueadmo^ 
dum. n. Chriftus  non  necefiano  fed  continget 
dixit  Pet.anteq  gallus  cantet,ter  me  n^abis,ita 
Petrus  libere  et  contingenter  negauit  illum  dCc* 
Confirmatur  infuper  refponfio,pcr  illud  Iere* 
Arguet  te  malitia  tua, et  auerfio  tua  icrepauit  te* 
Pr^tereaait  dominus  per  Oreara  prophetat^ 
Perditio  tua  Ifrael  tantummodo  in  me  auxiliii 
tuum, ergo  malida,ac  auerfio, pariter  , et  gditio 
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Ao  fx  neee(i(itaK,red  ex  libertate  venicvplutatis* 

Item  Pau.ad  Thim.ait.Omms  (cnptura  di^  x*Tbia.|» 
uinitus  inrpf  rata^vtflis  efl  ad  docendu>ad  argue 
dum^ad  corripiendum^ad  erudiendutu  in  iufii' 
tia^Vt  perfecflus  (it  homo  dei^ad  omne  opus  bo^' 
num  inftruetus  dCc.H  omnia  neceiTario  fiunt.gd 
prodeft  doccre,arguere,corripere,crudireetc.  er 
go  omnia  liberum  arbit.pr^fupponunt:  qua 
re  etc.et  ifta  pro  quarto  argumento  fu  faciant* 
Demonftratfua  quinta  pri  nci  palis  ra  tio. 

EX  fuperioribus  dictis  manifeftiffime  oftc 
fum  eftshomincm  habere  liberum  arbit* 
tam  ad  bonum»^  ad  malum.  Nunc  vero 
magis  ad  intentionem  often.dendu  eil,daH  libe^ 
nim  arbitrium  principaliter  ad  bonum,  feu  ad 
beneoperandu  p quo  iic  arguo.Quilibet  homo  opdau6 
adultus,aut  etl  in  gratia,aut  in  peccato  mortali,  !&>•»« 

quoniam  giatia  et  peccatum,ita  immediate  op^ 
ponuntur,quod  non  eft  dare  medium . Si.n.  eft 
tn  gratia,claret  quod  ipfe  poteit  peccare,  vt  pa' 
tet  de  Petro,et  multis  alijs , ergo  habet  liberum  '' 
arbitrium  ad  peccandum. Si  autem  eftin  pecca^ 
m mortali,ipfe  ex  fuo  libero  arbi.  ( ftStei^per 
generali  influentia  dei,qua  vocat  omnes  homi^  ’ H 
nes  ad  p{hitctiam,et  vult  eos  ialuos  fien)  poteR 
fsurere  quod  in  fe eR,p$nitentiam agere,  et  (edi' 
iponere  ad  gratiam  fufcipiendam  , igitur  q uili^  " 
bet  homo  tam  in  gratia,^  extra  gratiam  habet 
Ifbe.arbit.tam  ad  bonum  q ad  malum,confeque  i 
tia  eR  clara.  Pnma  pars  antecedentis  de  fe  eR  no 
ta,quia  aliter  homo  exiRens  in  gratia  fecundum 
fuam  naturam,eflet  impeccabilis,  quod  cR  ma^ 
nifeRefalfum.Sed  fecunda  pars  antecedetis  ^ba 
tur  multis  fcripturarum  tcRimon^s* 
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E»chi.iS.  primo  nempe  ait  dominus  y per  Ezechfdenr*  ’ 
Si  impius  egerit  pjnitentiani  de  pedcatfs  Alis, 
qua;  operatus  eft,feceritqi  iiiAitiam,et  tudi>- 
cium,vita  viuet  et  non  morietur  etc.  Claret 
quippe  ex  authoritate  illa  V quod  deus  loquitut ' 
de  impio  exiftente  in  peccato  mortali,  et  ex  con 
fequenti,priuatogratiagratum  iaciente  ergo  ta< 
lis  poteft  agere  p^nitentiam,  quod  vero  poflit  ftlr'. 
cerequod  in  fe  eft : patet  per  illud  quod  iinme>i 
diatefequitur.f.feceritq^iudicium  et  iuAitiam, 
nam  facere  iudicium , eft  feipfum  accufare : fc 
queiudicare  reummecnon  a peccatisceffarc.  Fa 
cere  autem  iuftitiam  eft  deum  iuftum  appella^ 
re,iufteue  iudicare,  ac  opera  iuftitif  operari  etc. 
CLuod  aotc  poffit  fe  difponere  ad  gratiam  fufei^ 
«>  piendam,liquec  nimirum  > per  verba  qufcfrca 
Enem  capituli  fubditdominus.d;  Probite  a vo< 

' bis  omnes  iniquitates  veftra$,in  quibus  pr^uai^ 
cati  eftfs,ec  facite  vobis  cor  nouum  , et  fpiritum 
nouum,Et  quare  moriemini  domus  Ifraek  quia 
nolo  mortem  morientis  dicit  dominus  deus.  Re-' 
uenimini  fgitur,et  viuete.Quid.n.  voluit  dorai-^ 
nus  per  huiufmodi  verba  dicere  ^niii  illud  idem 
Ephdu  4i  quod  ait  Paulus  ad  Ephefios,  Renouamini  fpi* 
ritu  mratfs  veftr^,  et  i nduite  nouum  hominem, 
qui  fecundum  deum  creatus  eft,in  iuftiria,  ec 
Ro.ij.  fantftitate  veritatis,et  Rora.ij.  Abi)ciamus  ergo 

opera  tenebrarpm,et  induamur  arma  lucis, ficut 
E»«chi*i8,^“ bonefte  ambulemus^  Quod  etiam  iuftus 
exiftens  in  gratia  pofiit  ex  fuo  libero  arbitno, 
/operari  malum,et  peccare,  euidehter  patet , per 
illud,quod  ibidem  habetur . f.  fi  autem  auerteric 
..fc  iuftus  a luftitia  fua,et  fecerit  iniquitatem  fecu 
dum  omnes  abominationes , quas  operari  folct 
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tnipius>tmnqui4  viuctc^quafi  dicat  na . Ergo  ex 
diiftis  luce  clarius  collat ^quod  quilibet  homo  c6  * 
fututus  in  gratia, ex  fuo  libero  arbi .poteft  mor«' 
taliter  peccare;et  operari^mal  u,necnon  et  omnis 
talis  exiftens, extra  gratiam  poteft  psnttetia  du 
ci, ftante  fola  generali  influentiadei,facere  quod . 
in  fecll,  operari  moraliter  bonum,et  fc  difponci 
re  ad  gratiam  fufcipiendam,quod  eratanteccda. 
probandum,igitur  contra  impios  h^retlcos  con  » j 
cluditur,necelIario  dari  liberum  arbitrium  tani' 
ad  bonum  quam  ad  malum  etc.  . 

Prjterea  etia  dominus  g Icre.ait.Couertimt  ‘t.icrc.j.’ 
ni  filg  reucrtetes.et  fanabo'contritiones  veftras,* 
etilleidc.Reuertaturiam  vnufquifcpa  via 
mala , et  meliora  facite  ftudia  veftra.  Et  infra,  idenuxn  ‘ 
H{c  dicit  dominus.Ecce  ego  dedi  ante  facie  ve-» 

Rram  viam  vit?,et  viam  mortis  etc. 

Amplius  ide  dns,etia  g lere.inquit.Si  penite  icce.i3^ 
tiam  egerit  ges  illa  a malo  fuo,quod  locutus  fum 
aduerfus  eam,agam  et  ego  p^nitentiS  fug  malo, 
quod  cogitaui  vt  facere  ei,adhuc  et  infra  cip.is*  Uem.a^i 
Reuertimini  vnufquifqp  a via  fua  raala,ct  a pef- 
iimis  cogitationibus  veftris,et  habitabitis  in 
terra,  quam  dedit  dominus  vobis  patribus  ve^ 
ftris  a fecuk),et  vfcp  in  feculum  etc. 

Ite  N olo  mortem  impij,fed  vt  couertatur  tm 
pius  a via  et  viuat.couertimini  igitur  a vqs  ve-» 
ftris  peflimis  Ezechielis.jj.Et  infug  dns  per  eu<  Ba«c*»**?* 
dem  propheta  alibi  ait.Et  ii  dixero  impio  nior<» 
te  morieris,et  ipfe  egerit  panitentiam  de  pecca^ 
usfuisjvita  viuetetnonmorietur.  . . ^ 

Proinde  Sapiens  ait . Ne  tardes  conuerd  ad  bccIc.^ 
dominum,et  ne  differas  de  die  in  diem ; Subito 
enim  veniet  ira  illius,  et  in  tempore  vindi(ff{  . 

F iiii  ^ 
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•tott.17*  d^petdet  tc,ct  infra  capice.17.  Conucrtcre  ad  doi 
minum>et  relinque  peccata  tua.Precare  ante  fst' 
ciem  domini>et  minue  offrndicula»  Reuertere  ad 
dominum, et  auertere  ab  iniufrt  tia  tua  etc , 
Tob2«»ii.  Rurfus  Thobias  loquens  ad 'peccatores  chr 

*mat*Couertiminiita<^  peccatores,  etfrciteiuHj 
tiam  coram  domino  , credentes  quod  facut  vo  * 
bifeum  mifcricordtam  fuam  etc., 
iou{,3i  Item  lonas  pr^dicans  pxnitentiam,  et  fubuee 
fionem  Ninius  ciuitatis  aitvna  cum  principi^ 
bus  fuis  Rex.Conuertatur  vir  a via  fua  mala,  et 
ab  iniquitate,qus  cfr  in  manibus  eorum,  CLuis 
fcit  fi  conuertatur  et  ignofeat  deus , et  reuertatia 
a frirore  irg  Gig  et  non  peribimus  etc.  > 

7i  Prjeterca  ait  dominus,  vt  in  Paralipomenon 
fcribitur.Siclauferocslumetpluuia  non  fiuxe^ 
rit,et  mandauero,et  pr^cepero  locufts  vt  deuo^ 
, rent  terram,et  mifero  peftilentiam  in  populum 
meum,cduerfu8  autem  populus  meus  , fup  quos 
tnuocatum  efi;  nome  meum,depcatus  me  fueiir, 
et  exqfierit  faciem  mea,et  egerit  pfnitentiam  a 
Vqs  Tuis  peffimis,ego  exaudiam  de  c^lo  etc» 
Zidiiiv  Infuper  idem  dominus  per  Zachariaclamatt 
Conuertiminiadme:  ctegoconuertar  ad  vos: 
conuertimini  inquit:oiudei,o  infidelestqui  nuqp 
habuifiis  gratiam:couertimini  etiam:et  vos  Lu 
therani  et  peccatores  remouedo  obicem:  hoc  efi: 
'•  ceflando  ab  adu:etconfenfu  peccati, et  eliciendo 

bonum  motu  in  me;et  ego  conuertar  ad  vps:dt<« 
do  vobis  gratiam:ex  mera  liberalitate  meat 
Item  lacobus  hoc  idem  confirmat  dicenst  Ap 
propinquate  deo ; et  ipfc  appropinquabit  vo^ 
bis : emundate  manus  peccatores  et  purificate 
corda  duplices  animo» 


V 
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Proitide  edam  Chri ftus  in  Apoc.dfWt . ilpoc,s; 
iload  oftfum  dl^pulfo.i.ad  cor  peccatoru  indu 
ratumtd^  pulfo  per  bonas  rcueladones;(5C  infpi  • 
radones:{i  quis  autem  audierit  vocem  meam:  «t 
aperuenc  mihi  iaouam  cordis  fui:intrabo  ad  illu 
per  gratiam  meam>et  cenabo  cu  illo  et  ipfc  me-» 
aim  in  yitam  a?eemam ,vt  alibi  repetitum  eft:et 
ille  idem.Pfnitetiam  agite:  Appropinquabit.n. 
r^niim  c|lorum:5Cc.Nill.n.h2iberet  peccator  It 
bertatem  agendi  pfnitendam:(S^  bene  operandis 
fuperflue  procuidubio  viderentur,et  ociofc  efsct 
omnes  id  genus  perfuafionesivana  elTent  confio  ..  /j 

Ha:  fruftrac]^  ponerentur  virtutes : qu(  ad  bonum 
inducunttd:  tandem  abfc^  vlla  vdlitate  tot  Pro 
phet£c,tot  icripturarum  teflimonia : tot  Det  dC 
Chrifti  Iefusoracula:nosinducerent  adp^niten 
tiam:et  ad  bene  agendum  dCc* 

Sed qplurimum  nobis  fauef  fllud  Pau  .2 .Epl-^ 
ftolj  ad  Thimo»dicends . In  magna  autc  domo 
funt  vafa  aurea  argentcai&  ligneatet  ffddlia; 
quaedam  inhonorem:qufdam  ad  contumeliam* 

8i  quis  ergo  mundauerit  fc  ab  iftis;erit  vas  in  ho 
siorem  (andificatum  SCc,  In  his  quippe  verbis 
comparat  Paul,  hgreticos  vafis  contumelions* 
propter  errores  a quibus  erroribusrfi  quis  emu^ 
dauerit  ft, erit  gratus  deo:ecce  qd  Apoftolus.d* 

Si  quis  mundauerit  ft , noffdicit  mundatus  erit 
ab  aliorfed  a fe. Vnde apparet : 6C  euidenter  cla*^ 
m:q>  quilibet  peccator  etiam  hftedeus habet  li^ 
bertatem  dicedendi  a malo:  vt  couertatur  ad  bo 
num.Dicedere  autem  a malo  bonum  efi: : iuxta 
, iliud:qui  potuit  tranfgredi:3C  non  eft  t^fgref' 
fus:faccre  malum  ct  non  fecit  (S^c.Similitcr  con- 
uertere  fc  ad  bonum  eft  actus  bonus ; qui  ppteft 
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dd  gratram  difponerc.Q^uando.n.  funt  duo  op^ 
po{lca:ii  vnumeft  malum  almd  em  bonumj  fed 
conucrtcrc  fe  ad  peccatum  malum  eft;  ergo  auer 
tere  fe  peccato  cll  bonum:et  quemadmodu  auer 
tere  fe  a bono  eil  malum:ita  ad  bonum  fe  conuer . 
tere  perpulchrum  eft. 

£x  omnibus  ergo  didis  dari  liberu  arbitnu» 
cuidcntifiime  conftat:pro  quo  argumento  fingu 
'Jaririimo  ponitur  h{c  fecunda  concluiiosquoda^ 
modo  ex  didis  deriuata . 

Concludo  Secunda. 

Vflibethomo  adultus  per  fuum  Uber 
rum  arbitrium  in  puris  naturalibus  exi 
ftens;finegratiagratu£iciente:  opera 
ri  poteft;ppera  moralitcr  bona ; 3C  & dtfponerc 
ad  Dei  gratiam  rufcipiendam. 

Sed  primo  declaranda  eft  concluno;ante  eius 
probationem:tum  maxime  circa  illud:  quod  di^ 
citur  in  puris  naturalibus.  Pro  quo  eft  (ciendum; 
quod  cum  hic  loquimur 'de  puris  naturalibus  ; 
non  excluditur  generalis  Dei  influentia  ; qu$  vc 
caufa  prima  concurrit  cum  agente  creato:  ad 
omnem  adum  pofltiuum . Si  quidem  nullus  a^ 
dus  p60ciuus(immo  nec  peccatum>quantum  ad 
id:quod  in  eo  pofltiuum  elt:puta  adum  volun< 
tatis,licet  diflbrmem  redg  rationis  ) per&i  po' 
teft  deottan^  caufa  pnma  non  coagete.  Plus.n» 
influit  cau(a  prima  ineiFedum : quam  fecunda: 
vt  inquit auchor  de  caufls,eo  quod  ip(a  prima 
caufa  prior  eft  ad  producendum  efledum : flne 
qua  fecunda  caufa  illum  producere  nequit : licet 
econtra:necnon,et  illa  conferuat  efledum  in  eile 
6l^c.Sedper  pur^  naturalia  intelligitur  natura» 
feuanimx  fu^ftantiajcum  qualitacibus>et  acuV 
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nibus  conicqucntibus  hominis  naturam>excKifis 
habitibus  ac  donis  fu^nacuralitcr  a folo  Deo  in  JJJ 

fiifis . V nde  fi  Deus  infunderet  donum  aliquod  wia, 
inanima  etiam  naturaliter  acquifibile , vtputa 
feitotiam  alicuius  rei , iam  illa  anima  fic  dotata 
non  efifet  in  puris  naturalibus,haberet  enim  feien 
ciam  fupernaturaluer  infufam , licet  eadem  po<^ 
tiierit  naturaliter  acquiri , i fto  notato  fic  proba  * 
tur  conclufio. 

Q^uilibet  nempe  intelledlus  hominis  adulti  PHiniwu 
ex  fuis  naturalibus  poteft  cognolcere,et  iudicare  *““*“***• 
bonum  iuftum,et  honefi-um  elTc  laciendum » ac 
malum  fugiendum  propter  finem  naturalem.H 
virtutis  amorem  et  honefi;atis>huic  autem  iudi * 

CIO  potetl  fe  voluntas  conformare, eliciendo  adni 
bonu  propter  naturalem  honeftatem,  aut  iufti-'. 
tia,et  huiufmodi  a(fi;us  fic  eliatus  cfi  bonus  mo^ 
raliter,  vt  fupra  latis  oftenrum  efi: , ergo  conclu^ 
fio  vera,confequetia  efi:  nota:  Maior  patet  quia 
principia  prad);ica,ita  naturaliter  iferta  fune  in' 
telledlui,ficut  fpeculatiua,ergo  vfrifcp  naturali- 
ter intellcdliis  afifentic,  tan^  per  fe  notis , et  eui- 
dentibus.  Sed  iuftum  et  honefium  elle  factendus  ' 

etoppofitum  fugiendum , propter  finem  natu- 
falem,runt  principia  pradica,igitur  eis  intellc- 
'dius  fuis  naturalibus  potefi  allentire  . Minor 
etiam  probatur  > quia  voluntas  ex  fua  libertate 
poteftle  conformare  dicflamini  redl^  rationis^ 

Et  elicere  adlum  conformiter  illi , igitur  opus 
moraliter  bonum  operari  poteft  , quod  erat 
•propofitum, 

Prfterea  voluntas  ex  fuis  naturalibus  poteft  Secidff  v 
fe  di fponere , faciendo  quod  in  fe  eft  j ad  gra- *“‘“*"*®* 
dam  fufcipiedam  > quare  opus  mpraliter  bonum 
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elicere  poteft,confequcntia  cft  nota , antecedent 

probacur.Exeplo  Cornclq  Cecurionis  acfhiu*io. 

O vementem  ad  fe  ac  dicente 

fibi  9 jCornelf , at  tlle  intuens  eum  timore  corre^ 
pius,dixit.Q„uis  es  domine.  Dixit  autem  ei  an^ 
gelus.Eleeraofyns^et  orationes  tuae  afcenderunt 
in  confpe^  dei.Mitte  ad  Simonem  Petrum  in 
loppcm  et  dicet  tibi, quid  te  oportet  facere,  et  ft 
cit  Corne.ficut  peeperat  ei  angelus . Vnde  Pet» 

- ^ prius  Iiabita  vifione,et  diuinitus  infpiratus  ^ ac^ 
ceffit  ad  ipfum,et  aperiens  os  fuum  dixit  Come* 
coram  omnibus  al^s.In  veritate  comperi  , quia 

non  eft  perfonarum  acceptor  deus  , ftd  itiomni 

gente,qui  timet  Deum,et  operatur  iuftj,tiam,ac 
ceptus  eft  illi . quo  patet  hominem  extra  fidem 
cxiftentem,et  ex  confequenti  in  peccato,  habere 

I libertatem  faciendi  bonum  morale , quod  fuffi^ 

ciens  eft  eii  difponere,ad  dei  grati5,^in  fide  et  fa' 
crametis  gcipicndam,et  quod  de  vnodicituTjdc 
omnibus  pari  poteft  ratione  dici  3Cc* 

Tertia  Conclufio* 

QVilibet  homo  adultus  pet  liberum  arbi 
trium  ex  fuis  naturalibus  fine  donogrs 
ti^  poteft  quodlibet  peccatum  mortak 
nouuni  cauerc,necnon  nulla  alia  noua  aduenien*^ 
te  gratia  tentationibus,reliftere , quinimmo  eas 
vincere  etiam  per  longum  tempus  ftante  fola  gc 
nerali  influentia  dei. 

primi  ro.  Probatur  c6clufio,vt  prius,nam  intelledhis, 
ex  fuis  naturalibus  poteft  re<fle,circa  agenda  dc^ 
liberarc,rectitudine  morali,et  voluntas  fua  liber 
' ‘ ' tate  poteft  fc  illi  conformare,  conformando  aiitS 
* Ce  di  damini  rectf  rationis , non  peccat  de  nouo, 

tt  fic  per  multum  tepua  vakt  perfcuerarc,perfe^ 
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uerani^  vero  i n tali  conformitatc  refiftit  tenta^ 
donibus9Ct  vincit,idco  dCc* 

Item, circa  quodl^c  agendum,  voluntas  aut  »9 

cRlibera,aut  non, Si  pnmum  liquet , quod  po« 
teft  in  vtrunq^  oppofitonim,et  ita  agcre,vel  no 
agere,et  per  confequens  illud  oppofitorum  : qdP 
peccatum  efttcauere  potcR.Si  non  eft  liberarer^ 
go  iam  peccare  non  poceft:eo  quod  no  eft  in  fua 
poteftate  fecundum  beatum  Augu.j  .de  libero  ar  . 
bitrio,dicencem:quod  peccatum  eft  ita  volunta  Hieroofi 
rium;quod  fi  non  eftet  voluntarium ; non  elTct 
peccatum.Et  beatus  Hiero.in  expolitione  fidei; 
qui  dicit  deu  pcepilTe  impofiibilia  anathema  fit; 
eodem  mo  poteft  dici  de  peccato  omifiionis. 

CLuarta  Conci  ufio. 

QVilibec  homo  adultus  per  liberum  arb* 
ex  fuis  naturalibus:femota  gratia  gra-^ 
tum  faciente : poteft  diuina  pr^cepta 
adimplere: quantum  ad  fubftantiam  pr{cepto< 
rum  ftd  non  ad  intentionem  pr^dpietis:  qu(  eft 
caufa  falutis  xternf . 

Prima  pars  patetrquia  poteft  adorare  deum: 
non  blasphemare:honorare  parentesnon  occide^' 
re:nonm5chari;&  huiufmodijdareeleanofyna;  • 
in  articulo  necerfitatis,ex  quadam  naturali  hone 
^te:feu  pietatecnon  ordinando  in  deum : tan$ 
to  vltimum  finem:<Sc  fic  faciendo:quacun^  etia 
intentione  faciar.implet  pr$ceptum:quatum  ad 
actum:  et  prfcepti  fubftantiam.  Si  quide  claret, 
quod  ipfe  obferuat  prfceptum  dei : quantum  ad 
opera  tantum  :fed  non  ea  intentione  qua  deus  il" 
lud  peepit.  Secunda  pars  eft  euidens  de  fe , quo-* 
niam  ad  finem: feu  intentionem  pr^cipientis:  nui 
Ius  agere  poteft  fine  gratia;  nemo  quippe  valet 
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/ ' obfcruarc  diuina  pcepta ; quatum  ad  incenppne 
pcf pietis  femota  gra  gratu  faciete:ca  nullus  pof 
’ ' Iit  acqrer vita  gtcrna>falte  aduhus,nij(i  p opa  mc 
ritoria,q  pfuppoiiut  gram^niniiru  ad  icccfoneac 
qredi  vita  c.erna,danc  diuina  ^epta  igit:  SCc* 
Obijciunt  Lutherani. 

SEd  cotra  primam  condufioncjq  de  lib<arb* 
pricipaliier  loquitur,ct  cx  cofequeticontra 
alias  tres, valde  iftat  moderni  h^retici  q ni' 
tutur  ^bare,ex  fcripturaru  teftimonijs,  falfe  tn 
ab  eis  addudis,nullatenus  dari  liberum  arbit. 

Primo  quide  ait  loanes.No  poteft  homo  ac-" 
ctpere  quic^,ntfi  fuerit  datu  ei  de  c%\o  SCc, 
loituu  Secudo  ille  ide  cap.t.ait.Omnia  per  ipfum  fia 

6ksL  funt,et  firie  ipfo  facftu  eft  nihil. 

IoaiL5k  Tertio  et  ide  loa.^.Nemo  venit  ad  mc  , nifi 
pater  meus  qui  mifit  me, traxerit  eum. 

- Quarto  Iterum  infra  cap.i^.ChriftusaitrSine 

"*  * rae  nihil  poteftis  facere, 
lacobibj  Quinto  lacobus.c.i.inquit.Omne  datum  op-- 

timum,et  omne  donum  perfedlu  de  furfum  eft, 
defeendens  a patre  luminum. 

Sexto  Xps  loques  ad  difcipulos  ait, in  euagC' 
Matthi  IO*  lio  Matth.Cu  ac  tradet  vos,nolite  cogitare  quo, 
aut  quid  loquamini.Dabitur.n.vobis  in  illa  ho- 
ra quid  loquamini  : 3C  Paulopoft . Nonne  duo 
paftercs  afte  veneunt,et  vnus  ex  illis  non  cadet 
fuper  terram  fine  patre  veftro. 
i*Corin.4*  Septimo  Apoft.ad  Cor. Quid  hes  q3  no  acce 

piftiVfi  at  accepifti  qd  gloriaris  q fi  no  acceperis, 
6C  in  alia  Epiftola.  Omnis  fufficietia  ex  deo  eft. 
z.Coriiii}.  Octauo  Ille  idem  Apoftolus.ad  Ro.ait.  Si  re  - 

*^°*^**  . liqui^  fecundum  electionem  grati^  Dei  faluf  fa^ 

ct^  funt , fi  autem  gratia  iam  non  ex  operibus 
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alioqufn  gratia  lam  non  eft  gratia  &c.'  ' • 

Nonoinfupcr  ecclenam  orat,  d,  Deus  oriut 
eft  totum:>quod  eft  optimum. 

Decimo  Efaias  quoq^  ait . Q^uare  errare  nos 
fectfti  domine  de  vi)s  tufs,induraih'  cor  noilrum 
ne  timeremus  te.' 

Vndecimo  lerc.ifup  inqt.No  c liois  via  eius, 
nec  viri  vt  ambulet  et  dingat  grelTus  fuos : 3Cc, 

. Duodecimo  Ille  ide  ifra  tlamas  ad  dnm  dixit,  Ietc.)w 
Couerte  me  dne,et  c6uertar,qa  tu  dnc  deus  me  ^ 

' us  poilqua  me  conuerti fti  egi  pf nitenciam. 

Alig  etiam  quaplures  poffent  adduci  authori < 
tates  in  eorum  6auorem,fed  fufficiant  ift$ , quo^  . 
niam  refponfiones^iftarum , erunt  refponfionei 
ad  qualcunque  altas  coniimiles , idem  Tonantes. 

Verba  autem  illa  Pauli  qu^  habentur  Rom.^. 
quf  maximopere  videntur  iauere  eorum  falfif 
opinioni , in  proximo  tradacu  de  Pr^deftina^ 
tione  declarabuntur,&c. 

Tertfodecimo  loannes  demum  ait , qui  facit  roan:3; 
peccatum  feruus  eR  peccati , ii  filius  vos  libe^ 
rauerit  vere  liberi  eftis : vnde  inferunt, ex  quo 
eft  feruus  peccati,  quod  agit ; fecundum  impe-» 
rium  peccati , femper  agit,  et  fiefemperraa^ 

Ium  agit  <S^cet. 

Refpondent  Cathc^ici. 

PRo  refponllone  harum  obiedionu,  primo  primum  ^ 
iciendum  efe  quod  Deusgloriofuseft  pri"  pulchrum 
maimmo  principaliffima  caufa  efficiens 
omniu  rerum, omnium  operationu,oium  aduu 
et  efFeduum,qui  fiunt  in  mundo , fub  hac  vni^ 
uerfali  mundi  machina  , quarlibet  autem  alia 
caufa  creata  dicitur  fecunda  caufa , vel  potiiis  . 
caufa  inilrumentalis  , refpedu  primse  caufee  • 
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Item  pnma  caufe  plus  influit  incfFe(flum:qiiatti 
fecunda  caufaiVt  fupra  dedaratum  cft: , et  ideo 
cfFecflus  magis  producitur  a prima  caufa»  qu^ 

.V  afecundaiEtficipfaprima  caufa  magis  dicitur 
caufa, quam  fecunda  refpedu  eiufdem  effedlus* 
Item  quicquid  producit  prima  caufa  cum  caufa 
. fecunda, poreft  producere  fc  fola , et  non  contra, 
quapropter  nulla  fecunda  caufa  poteft  caufere, 
vel  producere  aliquem  cfTe(flu,prima  cauia  non 
caufante,ita  quod  nihil  producitur  a fecunda  cau 
ia,quin  producatur  a prima  3Cc, 
i»nenMc.  Secundo  feiendum  eft,quod  licet  prima  caula 
quf  Deus  cft, fit  principaliffima  oninium  reru 
caufa,  et  quelibct  alia  caufa  fecunda  fit  inftrumc 
. talis  caufa,tamcn  quicquid  producitur  cfFetftiue 
a prima  caufa,dicitur  etiam  cffediue  produci  a 
fecunda  caufe^qumimmo  ipfa  videtur  propii^ 
quior  et  mani feftior, exempli  caufa,  Deuatan^ 
principalis  caufa,producit  mineralia  in  vifeeri-» 
bus  terrf  ,necnon  granum,oleum,  vinum , et  fi^ 
milia,tamen  fecum  concurrunt  alif  caufg  fccun> 
d$,puta  corpora  c{leftia,qug  influunt,  elementa 
quoc^  et  horoines;qui  difponunt  materi  am,aran 
do,feminando,plantando,infercndo,<S^c.  Et  ideo 
illi  efFedhis  naturales  ita  dicuntur  produci  a fecu 
dis  caufis,ficut  a prima,licet  illa  fit  pricipalior» 
q mouct  alias  fecundas  caufas  ad  agendum. 

Aliud  exemplum  habemus,dc  quolibet  homi 
I nc,fed  dicamus  de  vno.f.de  loannc  Baptifta  cu ' 

fus  duo  fuerunt  patres, primus  et  principalis  fuit 
Deus,de  quo  Moilcs.Nunquid  non  iple  eft  pa-^ 
tuu8,q  polTcditjCt  fecit, et  creauit  tet’  Et  Pau.^ 
ad  Ephe.  Vnus  eft  deus,et  pater  omnium.  Secu^ 
du6  pater  fuit  Zacharias,  Et  licet  deus  fit  primus 
V pater,diC 
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pater,(S^  principalis  caufa,non  tamen  t*mpedit9 
quinZacharias  fuerit  caula  efiicienSjet  verus 
pater  qui  generauit  loannem  Baptiflam  > ec  iic 
de  ^Iqs  dicendum  eR , ex  quibus  clare  fequitur  */ 
quod  tam  caufa  fecunda»  quam  pnmd  effedHue 
concurrens»ad  aliquem  efRiflum  dicitur  effedif^ 
ua  caufa  illius  effe<fhis. 

Dico  igitur  in  ^poiito,quod  Deus  eft  pnma 
caufa  mouens  tam  naturales  caulas : ^ voluntas 
rias  ad  operandum»et  iicur  a caulis  naturalibus» 
mouendo  eas,non  aufert»  quin  adlus  earum  llnt 
naturales, ita  mouendo  caulas  voluntarias  non  ^ 
aufert, quin  achones  earum  (int  voluntarif » fed 
potius  hoc  in  cis  iacit.Operatur.n.in  vnoquoq^ 
fecundum  eius  proprietatem  cuncta  fuauiter  di ^ 
fponens.  Nam  11  operatur  in  corporibus  cglefti^ 
bus»leu  in  elementis,operaturfecudum  proprie^ 
tates  cflorum  et  elementorum.  Ergo  fi  operatur 
in  voluntate  vel  cu  voluntate  nra,operatur  fecu 
du  ^prietate  volutatis,q  c libere  velle  SC  nolle. 

His  dictis  refpondeo  ad  multas  authoritates  Rerponfio 
contra  liberu  arbi.adductas.f.vcru  efle,  quod  di 
cft  loan.non  pocelt  homo  accipere  quicquam» 
nifi  fuerit  ei  datu  dec$lo,nemo  venit  ad  me  nifi 
pacer  meus  traxerit  eum,et  infra » fine  me  nihil 
poceftis  facere,(S^  omne  datum  optimum  6C  per 
fedhim  donum  defurfum  eH»vt  inquit  lacobus» 
et  alif  fequentcs.Tales  nempe  authotitates  nihil  , 
aliud  alTeruntjnifl  quod  Deus  c(t  caula  principa 
liffima  omnium»non  tamen  propter  hoc  lequi* 
cur»quin  etiam  elFectiue  concurrat  liberum  arb* 
ad  quodlibec  opus  voluntatis  noRrf.  Fatemur 
quippe  bonuni  non  elTe  nifi  a Deo  datore » fate^ 
imir  infuper  merita  noAra  clTc  dona  Dei,et  data 
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a DeO)puenientC)COopcrante,ec  fubrequete.  Sed^ 
non  negatur  per  hoc  liberum  arbi.  cocurrere  ad> 
merita,oa  Deus  ex  mifericordia  puenit  liberum, 
arbitrium  raouendo5^  mifericorditer  coopera- 
tur adiuuando . Nempe  Deus, ad  omnem  effe»*> 
dium  naturalem  influit  generaliter  > fed  ad  q^. 
perationes  bonas  rationaliscreaturfj  mirumim^ 
modum  concurrit  , etiam  rpeciali  influxu  > et 
fic  patet  refponfio  ad  omnes  authoritates  fu  - 
perius  ab  hgreticis  addueflas  > vfque  ad  nonam 
incluflue. 

Ad.io.dico,quod  facere  aliquc  errare,  pariter 
rccontigk  & indurarc,contingit  dupliciter,vno modocati 
dupUeuet » fatiuc.i.caufando  errorem,vel  indurationc  vel  g 
tinatiam  fcu  efFcdiue  conducendo  per  viam  cr- 
roris.AIio  modo;permiffiue,et  fic  intclligitur,il^ 
lud  didlu  E&if.f.quare  errare  nos  fecifti  domi  * 
ne.i.pcrmififti,et  code  modo  indurafticor  no^ 
ftrum,ideft  indurari  permififlijDeus  nempe 
mittit  nos  errare,et  cor  noftru  indurari  fubtrahe 
c. " ' • do  gratiam  fuam,hoc  aut  per  malu  vfum  liberi 
arbi.Cum.n.homonon£acit,quodinfeeft,po< 
tius  vero  refiftit  illuminationi  diuin{,etfuoma 
levtiturlibc.arbit.TuncDeus  fubti^it  grat£ 
fuam,quia  facienti  quod  in  fe  eft,tantura  eam  li- 
beraliter  donat,fed  cum  fubtrahitur  gratia  Dei 
ab  homine,ipfe  nimirum  errat  Sc  induratur  per 
obflinationem  , dC  perfeuerantiam  in  peccaris* 
6c  hoc  fiquidem  modo  errauit  Pharao , indu-> 
ratumque  eft  cor  eius , et  fic  patet , quod  popu- 
lus peccans , non  facit  Deum  authorem  pecca- 
ti et  erroris.  Nam  tefte  Auguftino , Deo  authtx 
' re  nemo  fit  deterioi,ec  ideo  cum  dicitur,  Deus  in 
durauit  cor  Pharaonis  ^ non  debet  intelligi  po- 
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Ikfuc  3 fcd  priuatiue , quia  priuauit  ipfum  grao 
tta  fua  y eo  quod  relidebat  eius  voluntati , non 
dimittendo  populum , et  male  vtebatur  fuo  It' 
bero  arbitno  , quemadmodum  enim  quilibet 
iadens  quod  in  fe  elt , fe  prf  parat  ad  gratiam, 
ergo  oppofirum  faciens  fe  pr^parat  ad  conti- 
nuam eius  pnuationem , et  tunc  dominatur  et 
diabolus,  et  ruit  de  peccato  in  peccatum,  talis 
autem  defecflus  non  eft  ex  parte  Dei,fedexpar 
ce  hominis  propter  eius  liberum  arbitrium,quo 
bene  et  male  valet  operari  etc. 

Ad  vndeciraam  dico, quod  hic  plura  occur  • 
runt  confideranda . De  operibus , enim  loqui 
poflumus  dupliciter, vel  quo  ad  eledionem  ope 
Tfs,vel  quo  ad  exeeutionem  illius. 

Item  duplex  eft  influxus  fuper  creaturas  • 

Vnus  eft  generalis  , quo  generaliter  inHuit  in 
omnes  creaturas  . Alter  fpeciali?  quo  peculia' 

Titer  agit  cum  aliquibus  particularibus  perfo' 

«is  circa  aliquos  peculiares  effedus  . Prate  ' 
rea  fdendum  eft  , quod  Deus  erga  creatu* 
ras  libere  agit  , et  contingenter  , nulla  qui' 

'<km  necefiitate  dudus  , quamobrem  omnia, 
quar  agit  in  creaturis  potuiflet  non  agere , et 
poftec  omnes  adiones  fuas  fufpendere , ct  im' 

• pedire  erga  illas , ft  vellet , atque  ab  vniuerfo 
opere  deflftere,  ec  ita  cefTare  poiTet  Deus  ab 

: influxu  fuo  , fuper  creaturas  , tam  generali  , 

* quam  faciali . PolTet  ct  vnius  influxum  fu' 

fpenderc , ct  non  alterius , quo  agendo , fctlir  . , 
cet  vni  et  non  alteri  creaturf  . Nam  vt  ait 
Paulus  Apoftolusad  Romanos,Q.uis,n  cogno  ’ ' " 

«it.  fenfum  domini  , aut  quis  confiliarius  cius  ^ ' 
fuit , aut  quis  prior  dedit  ei , vt  retribuetur  ei  < 
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quoniam  ex  ipfo,ec  p iprutii)Ct  in  i pfo  funt  oia» 
Poteft  etiam  coagere  alicui  in  principio  operis» 
dC  cohibere  poAmodum^ne  opus  illud  complea 
tur.  Cum  aute  nihil  fieri  pofilc  abfq^  deo  coope*' 
rance  (eundum  aliquem  infiuxum , confequens 
efi:  creaturas  pofie  a quouis  opere  impediri  ne 
operentur' . Hoc  autem  dictum  eft  de  re  por» 
fibiliiidefifecundumpotentiam  dei  abfolucam* 
I? inSS  Rcucra  aut, et  fecundum  ordinem  diuinf  vo- 
i?ei  aui  no  luntatis,generalis  infiuxus  dei  qui  vc  prima  cau 
fulpcndiJ  concurrit  cum  agente  fecundo  ad  omnem  actu 

vnquam.  dictum  eft  fupra  ) nunq  fufpendr^ 

tur  feu  impeditur  a Deo  vniuerfaliter,  quia  tunc 
..  nihil  fieret  in  vniuerfo.Necj  fufpenditur  rerpe-" 
ccu  perfon^  parcicularis,quantum  ad  operis  ele^ 
ccfonem,fic  quod  homo  non  pofiit  bonum  elige 
re,nec^  etiam  quantum  ad  exeeutionem  boni» 
nili  forte  propter  aliquod  ingens  peccatum. Cu<^ 
ius  ratione  perfona  illa  pertinax  demereretur  a 
Deo  vt  in  p$nam,in  ipfa  fufpenderetur , ille  in< 
fluxus,vc  liquet  de  Pharaone,Iuda  et  alqs.Ordi 
narie  tame  femper  Deus  infiuit , et  quoadiuuat» 
vt  creatura  rationalis  poffit  bonum  eligere,ec  du 
rante  influxu  poteft  fuccedere  operis  boni  execu 
tiojboni.f.ex  genere,et  moraliter,vt  dictum  eft- 
Sed  ad  opus  meritorium  non  poteft  quifpiam  g 
uenirefolo  generali  influxu  adflftente»  quin  po^' 
tius  necefiarius  eft  influxus  fpecialis,ftu  fpeciale 
Dei  donum . videlicet  gratia  Dei,  qug  vocatur 
Ad  opus  necelTaria  partialis,et  principsdis  vt  perfi ' 

mcHwriu  ciatur  opus  meritorium,Hic  autem  diuina  gra^ 
Mcefraiia  tiainfluxus,nunq  denegatur  debite  petenti,Ideo 
quilibet  eligere  poteft  bonum  meritorium  . Sed 
, f^d  equidem  non  poteft  ailequi  fine  Dei  gra^ 
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tiajCt  illa  infuperekcfHQ  non  cft  etiam  menW 
\ riasniH  facta  iit  in  gratia. 

; At  his  vel  alrjs  verbis,hoc  idem  aiimint  Au^  Sctrria  ft 
guftin.Hierony.&  alij  ecclciifdoctores,  quibus 
concordant  Ioan.ecchius,et  Ludoufcus  orianus> 
validifiimi  Lucheranorum  hoftes  9 fed  modo  ad 
propoiicum  redeamus. 

Cum.n.inquitlcre.Non  eft  hominis  via  eius 
vt  ambulet » et  dirigat  grelTus  fuos,  tangit  duo. 
a Nam  ambulare  importat  executionem  operis» 

^ greifus  vero  dirigi,dicit  directionem  ad  meritu. 

^ Vnde  ambulare  idem  eft  quod  operari  greifus 

autem  et  opera  idem  funt.Et  ita  refpodco,  quod 
in  poteftate  hominis  non  eft  executio  operis,  iic  , 

< quod  non  pofiit  impediri,  immointerdu  impe- 
ditur, f^pe.n.expenmur  quod  homo  deliberat 
aliquid  agere  quod  efficere  non  poteft. 

' Nec^  in  libertate  hominis  eft,quod  opus  eius 
fit  meritoriu,qa  non  eft  fu?  libertans  imperare 
grati$,Vt  veniat  fi  non  adeft,et  fic  tandem  con- 
cludit qcf  electiones  operu  funt  in  poteftate  no- 
fitu,nonautfempcrexecutioneseorude>qano- 
nfiqpofsutimpedirijliberuigitarbitriuin  ele- 
cnone  confiftit,non  in  executione,  et  merito  ope 
ris,et  hoc  idem  confirmat  Augu.dicens.  Liberu 
arbitriu  eft  facultas  ratidis,et  volutatis, qua  bo 
nu.r.meritoriu  eligitur  gratia  affiftente,et  malu 
ea  defiftente,vt  in  ruperioribus  habitil  eft,  ergo 
liberum  abitriu  eft  circa  electionem  operum,  et 
non  in  executione  il]orum,ad  quem  fcnfum  ten-  t. 

dunt  verba  leremig  prophetg  ^c.Igitur  non  ad 
uerlantur  nobi s. 

Ad  duodecimam  duplidter  refpondetur,  que-  Prima  re^ 
admodum  duplex  eft  conuerfio , actiua.fet  for- 
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malis, Adifua  adhuc  dupJex  fciliccc  priiicipalfs,/ 
quf  Deus  eft: , minus  principalis,  fcu  inftru'. 
mentalis,quf  cft  voluntas  rationalis,  quf  etiam 
libere  et  aAiuc  ad  hois  conuerfione  concurnt.  : 

Et  de  illa  conuerfione  acfHua  3C  pri ncipali  k)<r . 
quitur  Iere.  Dicens.Conuerte  mc  domine , et  co 
uertar, claret  qppe,quod  Deus  tanq  prima  cau*» 
fa,fua  generali  influentia  mouet  hominem  ad  bc 
ne  operandum, vt  conuertatur,nam  vt  ante  dixi 
mus, nulla  fecunda  caufa  potcfi:  caufare  vel  quic< 
quam  producere, prima  caufa  non  caufante,  vel 
producente, igitur  voluntas  libera  non  poteft 
atfbiue  concurrere  ad  hominis  conuerfionem  nifi 
prius  diuina  voluntas , tanq  prima  caufa  acfHuc 
concurrat,et  fic  nihil  aliud  voluit  dicere  prophe 
ta, nifi  quod  Deuseflprincipaliffima  caufa  no*^ 
ftrf  conuerfionis . Ideo  fubdit , quia  tu  domina 
Deus  meus  poft^  me  conuertiiri,  tuis  bonis  in-* 
fpirationib.mouendo  voluntatem  meam  tunc  g 
libera  arbi.egi  pfnttentia  peccata  dimittendo:, 
SC  conformando  mc  voluntati  tug  6«:c. 

Secundo  dC  forte  melius  de  couerfione  forma> 
li  potcft  refponderi , qu§  eft  fides  Chrifti,prouc 
eft  formalis  terminus  conuerfionis  noftra»,  quia 
quemadmodum  forma  fubfiantialis , eft  termi-- 
nus  generationis , qugacquilita  completur  gCf 
neratio , fic  quippe  acquifita  fides  Chrifti  for* 
mata , infidelis  quinimmo  quilibet  peccatpr  di< 
citur  vere  conuerfus . Duplex  autem  cft  fides.ft 
acquifita,  qu$  acquiritur  ex  veritate  alicuius, 
qui  poteft  fallere , 6C  falli , qui  tamen  non  fallit 
fed  in  omnibus  verax  eft , et  ideo  creditur  illi , 
vtpotc  propheia,H§c  igitur  acquifita  fides.,  cu 
folum  refpiciac , qui  fallere  poteft  3C  ^li  non  > 
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ttfyicit  Deum  9 fides  autem  infu(a  eft  qubddam 
lumen  Tupernacurale  a Deo  datum  inclinans » dC 
promptum  faciens  intelle<fhim , Vt  firmiter  af'  i 

fentiac  omnibus  veritatibus : quf  de  Deo  cx'  > 

primuntur  in  articulis  fidei  a&h^c  fides  circa  Z*  ' 
Deum  verfatur , eumque  refpicitvt  obiecfhim 
primum  9 fine  quo  lumine  incelle^flus  humanus 
non  aflentiret  plerifqj  fentent^s  de  Deo  in  facra 
feriptura  contentis , videlicet  quod  tantum  fit 
vnus  Deus  9 ct  quod  ipfe  fit  tnnus  9 et  vnus  9 SC 
quod  filius  fit  a patre  genitus  9 fpiritus  fancflus 
vero^  patre  9 et  a filio  procedens  et  huiufmodi9 
quas  lumine  naturali  folo  cognofeere  non  valc^ 
mus9fed  vttalfbusallentiat  intellecfius  necefia- 
ria  ell  fides  infufa , et  hanc  fidem  vice  populi 
orando  petit  leremias, dicens . Conuerte  medo' 
mine  et  conuertar,  quafi  dicat  da  mihilumen 
fidei  infiiff  quo  pofiim  firmiter  afientire  articu< 
lis  fidei  Chrifii  venturi  9 et  ego  conuertar.  f.fir*' 
miter  credendo  in  filium  tuum  Mefiiam  ventui 
nim  9 quoniam  omnes  propheta  9 et  fiincfH  ve^ 
teris  teftamenti  falui  fa(fi:i  funt  in  Chrifti  fide 
venturi  9 fic  etiam  orauit  Dauid  in  Pfalmis  > n 
dicens  * Conuerte  nos  Deus  falutaris  nofier  • 

Hac  autem  fidf  s augeri  potefi:  9 vcl  quo  ad  ex'  Duptfeiter 
tenfionem  9 quando  fcilicet  plura  credenda  co-  augeri  po. 
gnofeuntur  9 ita  explicite  et  difiinefie  9 vt  fide- 
les  docflores  et  in  lacris  literis  infiituti  depre- 
hendunt , Ea  enim  rudes  et  fimplices , vel  in- 
do(fti  Chrifiiiani  9 implicite  tenentur  credere  9 
qufcquid  fit  quod  Ecclefia  catholica  tenet  9 
vel  fides  porefl:  augeri  quo  ad  intenfionem  9 
quando  credenda  darius  cognofeuntur  9 ac 
etiam  firmius  feruentiufque  tenentur.  9 ^ 
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iufmodiaugmcntum  requiritur  in  ecclefia  pa< 
ftoribusjct  prolatis. Quamobrem  Apoftoli,  qui 
primi  Antiftitesinccclefia  Dei  poft  Chriftum 
fuerum»petierunt  vtrunc^  fidei  augmentum>di> 
cetes. Domine  adauge  nobi$  fidem , q^uis  itacp 
orat  pro  aliqua  re  habenda,fe  illam  dcfiderio 
fequi  oftendit.  Defiderium  autem  fequitur  cie- 
ctionem,ergo  qui  orat  prius  elcgit,et  dcfiderauit 
rcm^pro  qua  facit  orationem,fed  fic  eft,quod  lif 
berum  arbitrium  oftenditur  in  elcctione,vt  Pau 
lo  ante  diximussigitur  leremias  orando  pro  inr 
fufioncfideijVtpoffet  conuerti  ad  fide  Cbrifti» 
prius  ex  fuo  libero  arbitrio,  elegtt  illud  bonuX 
orationem  habere, pro  tali  fide  petenda, et  per  co 
fequens  non  excludit,tmmo  potius  probat  libe- 
rum arbitriu  dari.fed  quoniam  fides  infula  nul- 
li negatur jimmo  promptus  efi:  femper  deus  cui- 
libet pr^bere  debite  petenti , hinc  infideles  non 
excufantur,et  cum  poftea  fubdit,pofiqmccon- 
uertifii  egi  pf niteniiara . loquitur  ibidepgni- 
tentia  fruduofa,  qug  fit  per  gratiam  dC  liberum 
arbitrium  Quare  SCc, 

Ad.i^.  <5^  vitimam  dicitur,  quod  duplex  eft 
feruitus.f.feruitusculpf , &feruitus  pfng , infu- 
per  duplex  eft  homo.f.animalis  qui  dicitur  ho- 
mo vetusset  rationalis  qui  nouus  homo  appella- 
tur.Homo. n.habet  infe  rationem  (S^concupi- 
fccntiam  carnis,qua:  fepius  aduerfantur  rationi, 
vt  inquit  Paulus, video  alteram  legem  in  mem- 
bris meis  repugnantem  legi  mentis  mef  .Mouc- 
ri  autem  a ratione  eft  agere  fecundum  rationem, 
Sc  fecundum  proprium  hominis  motum  ♦ Ho- 
mo,quippc  fola  ratione  differt  a brutis  , moueri 
autem  a camis  concupifeentia,  eft  fecudum  cam 
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agere,quod  certe  non  homines  decet » fed  bruta 
potius . £t  quemadmodum  tJle  fe  liberum  cite 
oRendit,qui  proprio  motu  agit,  ita  per  oppoii^ 
tum  ille  habet  fe  ad  modum  ferui , qui  operatur 
ad  nutum , 6c  imperium  alterius , homo  igitur 
quando  agit,(«:undum  carnalem  concupifeentiS 
agit  nutu  aItenus,negle<flo  naturali  rationis  vfu 
ad  motum,et  fta  videtur  feruire  concupi(ccnri(> 
qug  ff  pe  in  facra  feriptura  vocatur  peccatum^ 
quoniam  inclinat  ad  peccandum, et  ita  dum  ho^  Qu6  fi6  if 
mo  agit  ad  nutum  concupilcenti^  quado  ilc  agit  Hciwt  fer- 
vocatur  peccati  feruusyfed  non  fequitur,ifte  nuc 
agitfecundum  concupilcentiam,quia  complacet 
d,ergo  femper  aget  fecundum  illam , quia  licet 
nunc  fequaturconcupifcentiam, non  tamen  liga 
tur,vt  femper  eam  fequatur,  vel  fequi  teneatur. 
£xempli  caufa , quemadmodum  aliquis  inimi ^ Ptdefanna 
cus  interdum  complacet  alteri  inimico , fed  non 
femper, quia  nonnunquam  infequitur  eum . Sic 
etiam  amicus  agit  interdum, quod  e(l  placitum 
amico.Sed  non  propterea  obligatur , vt  femper 
ilbi  complaceat.immo  aliquando  increpat  eura^ 
ira  in  propofitojquotielcunc^  homo  negletflo  na 
turalt  rationis  vfu  ac  motu,fequitur  motum  fen 
fualitatis,et  agit  fecundum  concupifeentiam  car 
m's,tunc  vere  dici  poteft  feruus  peccati,ideft  co* 
t:upifcenti^,et  ad  hunc  fenfum  forte  loqtur  Chri 
Rus. Dicens.  Qui  facit  peccatum  feruus  eR  pecca 
ti,pro  tunc  fcilicet  quando  agit  fecundum  concu 
pifcentiam,<5^  fequitur  motum  fenfualitatis.Sed 
non  propter  hoc  ligatur,vt  femper  agat , fecun*^ 
dum  carnis  concupifeentiam,  et  infequatur 
fualitatismotum,quiapoterit  alias  repugnare» 

, operari  fecundum  racionem^ct  cum  ful^iciir» 
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fi  filius  vos  libcrauerit , vere  liberi  eftis , dico 
quod  non  loquitur  de  (eruituteculp^)  quia  pec^ 
cator  poteft  fcipfum  ab  hac  feruitute  libem  tu 
fecere,  ceflando  ab  adibus  imperatis  a con^ 
cupifeentia.  Q^uia  non  habet  voluntatem  de^ 
terminatam  in  malitia , quod  etiam  fic  ratio 
ne  probatur* 

Pulchra  r5  Nulla  creatura  poteft  fimul,  et  femel  in  eode 
qua  homo  inftanti  habere  pluresadusdiftinctos(quiahoc 
folum  poteft, virtus  infinita, ) fcdbene  fucceffi-' 
cati  fc  faS  uc  * 5it  ergo  exempli  caufa , aliquis  homo , qui 
it  libetu*  eunda  letalia  peccata  coramiferit  frequenter  9 
Claret  quippe  quod  ipfe  non  poterit  pluribus 
adibus  confimilibus  in  eodem  inftanti  infifte^ 
re  * Sed  dum  vnura  alTequitur,alterum  amittit, 
Vt  fi  gulam  profequatur , auantiam  dimittit, 
, ' et  loquor  in  vno , et  eodem  inftanti . Ergo  dum 

* ‘ intentus  eft  gul? , poteft  fe  continere  ab  auari>* 
tia , vel  ab  alio  crimine  , et  contra , Et  fic  modo 
ab  vno  adu , modo  ab  alio  fe  continet , et  ficut 
ille  homo  habet  libertatem  fe  continendi , nunc 
ab  adu  gul$  vel  per  vnum  diem , ita  per  mul^ 
tos  dies  et  tempora  eandem  habebit  libertatem, 
quia  non  eft  maior  ratio , de  vno  quam  de  ^io, 
r.  et  idem  dicendum  eft, de  algs  inclinationibus 
' ad  peccata.  Et  quemadmodum  peccator  habet 
libertatem  continendi  fe  a fingulis  inclinationi-' 
bus  ad  peccandum  feparatira , ita  erit  in  liber^ 
tate  fua  continendi  fe  ab  illis  coniundim.  V olun 
tas  enim  poteft  fufpendere  omnes  animse  vires 
inferiores , ab  adibus  fuis , ergo  poterit  fefe  fu' 
fpendere  a malo  etc. 

Ecce  qualis  et  quanta  eft  libertas  voluntas 
' tis , quam  imp^  Lutherani  impie  negant,  cum 
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^uf  Chnftus  dicir  9 qui  focit  pecracum  feruus  * **‘ 
eR  peccact,et  d Alius  vos  liber  aueric  vereli' 
beri  eritis 9 claret . quod  ibi  ChriRus  non  Io* 
quicur  de  /eruitute  culpf  9 quam  oflendit  fe 
babere  peccator9  dum  agit  ad  nucum  concu* 
pifcencif , fed  loquitur  de  feruicute  p^nf  9 ideft  . ^-1» 
de  obligatione  ad  p^nam  9 cranfacTto  9 enim 
a(flu  peccati  nihil  manet  ex  peccato  in  anima> 
neq^  aliquid  in  peccatore , a quo  formalicer  di^  i 

catur  peccator  . Q_.u*cquid  enim  eft  in  pecca^ 
tore  tranieuntc  adlu  peccati  9 poteft:  manere  ip 
fo  iuftiAcato  9 remanet  tamen  qufdam  indi  -* 
natio  et  facilior  promptitudo  ad  Ac  iterum  pec* 
candum  , fed  talis  inclinatio  deleri  poteA:  per 
atAus  oppoAtos . Manet  infuper  ( quod  peius  < 
eil  ) etiam  poA:  peccatum  in  anima , obliga** 
tio  ad  ^ternam  p$nam  9 a qua  nosmecipfos 
non  po  Alimus  liberare.  Sed  ChriAus  Alius  dei» 
habuit  a patre  f terno  poteAatem  nos  liberan** 
di  per  gratiam  9 dum  autem  homo  obligatus 
eA  ad  ^tetnas  pxnas  , non  poteA  habere  adtum 
meritorium  9 ad  quem  Amul  cura  libertate  vo< 
luntatis  neceAaria  eA  gratia  9 qux  quidem  gra^ 
tia  9 non  Aac  cum  obligatione  ad  pfnas  $cer* 
nas  9 fed  bene  homo  poteA  efficere  opus  bo  <* 
num  moraliter . CLuod  autem  Chri Aus  loqua** 
tur  de  liberatione  a feruicute  parnx  pacet  per 
verba  9 qu{  Pauloante  dixerat  9 fcilicet  feruus 
autem  9 videlicet  peccati  non  manet  in  domo 
in  xternum  9 quia  Jicec  nunc  peccatores  cum 
bonis  maneant  in  domojideA  in  eccleAa  . Noa 
tamen  hoc  feruabicur  in  (ternum  9 vt  patebit 
in  die  iudicij  9 vbi  Alius  Dei  feparabit  bonos 
a malis  > Acut  paAor  feparat  oues  ab  he 
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MattiL  xfi  dis . Et  quos  liberabit  Xps  liberi  erunt , et  quos 
condcmnabit,condcmnati  erunt , quia  poteftatc 
habent  dCc.SC  (ic  patet  folutio  ad  vltima  autho- 
litate  addu<flajquare  Iblutsefunt  omnes 
Iterum  ob^iunt  Lutherani* 

PRimo.n.ait  Salomon  in  ^uerbfjs.  Vniuer 
fa  pp  femctipfum,operatus  eft  dns  , ergo 
de  fe  nihil  boni  operatur  homo. 

Secudo  Paulus  ad  Ephefios . Deus  operatur 
omnia  fecudum  ^pofitu  volutatis  fug  tgit  SCc* 
Tertio  ille  idem  ad  Roma . Liberati  a pccca^ 
to:  facfli  eftis  ferui  iuftitigjet  infira. Scimus  quo^ 
niam  lex  fpiritualis  eft,ego  autem  carnalis  fum, 
venundatus  fub  peccato. 

CLuarto  etiam  ille  idem  Apoftolus  ibide  ait. 
Non. n. quod  volo bonum:hoc  ago , fed  qtf  odi 
tnalumjillud  facio  (S^c. 

Refponfioncs  Catholieg. 

D primam  dicendum  eft,  quod  fapiens 
non  tollit  liberum  arbitrium  ad  bonum: 
quoniam  vt  fupra  did:um  eft  , deus  eft 
caufa  prima  non  caufata  ab  alio,et  cuius  non  eft 
caufa  efficiens, illius  non  eft  etiam  caufa  finalis. 
Deus  ergo  ficut  non  habet  caufam  efficientem,a 
quo  fadlus  fit,ita  non  habet  fuperiorem  fine  ad 
quem  ordinetur,ideo  eft  omnium  rerum  princi'' 
pium  Sc  finis:quare  reefie  dicit  Sapiens:yniuer^ 
fa  propter  femetipfum  operatus  eft  dominus  , et 
non  propter  hoc  tollit  liberum  arbitrium  ad  bo-' 
num,imo  ipfum  dari  aflerit  per  illud,  quod  Pau 
loante  dixcrat,hominis  eft  animum  prgparare, 
& domini  gubernare  linguam,  C^uoraodo  auic 
animum  prgparabit  homo  ad  aliquid  peragens 
dum,nifi  illius  prgcedat  clectio^in  clcdlionc  vero 
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oftcndicur  voluntatis  libertas.  Cum  ergo  Salo^^^g*^ 

‘ raon  dicit,hominis  eH:  pparare  animumj  fuppo^  ponit 
nit  cogitationem  et  elecfltonem  boni  operis  qu$ 
no  poiTunt  elle  abfcp  libero  arbitrio  y deinde  hoc 
de  fe  clarum  eft^quid  eft.n.animum  prf parare» 
iliii  ceilare  a peccato  et  fe  difponere  ad  gratiam  i 
quod  vero  fequitur>et  domini  eft  gubernare  lin 
guam.ibiloquiturde  executione  operis  quoniS 
licet(  vt  fupra  diximus)Electio  boni  opens  iit  in 
libertate  noftra  non  femper  tame  execuno  illius  ' ^ 

boni  operis, in  noflra  ponitur  poreftate  8Cc, 

Ad  Secundam  dicitur,quod  ibi  Apofto.Pau^^ 

Ius  loquitur  de  prfdeRinatione,&  vocatione,ad 
apoftolatum,qug  prf  deftinatio  8C  vocatio  eft  a 
Deo  prjlciente  dC  volente, vel  fi  etiam  loquitur 
de  generali  pr^defi^inatione  omnium  bonorum» 
dicendum  efi:  quod  prf defiinauit  nos  Deus » in 
adoptionem  filiorum  per  lefum  Chrifium  inip 
fum  fecundum  propoficum  voluntatis  fuf , ideft 
fecundu,quod  difpofuit  in  voluntate  fua,  de  qua 
prf diftinatione  in  fequenti  traeffatu  dicetur. V n 
de  efi;  fciendum,q>  qufdam  cafu  eueniunt  illa.f.q  uo  difterat 
fine  pr^uia  confideracione  fuccedut,  vt  fiquis  no 
procedente  aliqua  confideratione  thefaurum  in^ 
uenerit.Q_uodara  vero  eueniunt  a confilio  ^.f.p 
•ccdenteconfiliodl^  confideratione  fuccedunt. Pro  A»w  n<y 
terea  aliud  efi  agere  ex  neceffitate , q.n.fic  agit» 
non  potefi  non  agere.  Aliud  efi  libere  et  volun^  ret. 
tarie  agere, qui  ailt  fic  agit»potefi  etiam  non  age 
re,Deus  vero  nihil  a cafu  agit,fed  omnia  confio* 
lio  praecedente^ operatur,nec  quicqua  agit  i crea' 
turis  neceffitate  du(ffus,fed  omnis  Dei.  operatio» 
circa  creaturas  libera  efi  3C  contingens,  Sc  ita  p 
defiiqatio»et  vocatio,volfitatfa  efi  dC  fecundum 
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confilium , fcu  propofitum  vol  untatfs  Dei , 3d  • 
Ec  nihtl  aliud  voluit  dicere  Paulus,Dcus  omnia 
operatur  ftcunduni  confilium  voluntatis 
nihil  operatur  Deus  a cafu^neq^  coadlc,  fed  om-» 
nia^prout  difpofuit  in  voluntate  fua,necp  autem 
ex  hoc  fequitur , quod  non  habeamus  liberum 
arbitrium  vt  eligamus  bonum. 

Ad  tertiam  dicendum  eft,  q>  ibi  Apoftolus  lo 
quitur  de  liberatione  a peccato  .i.  ab  {terna  p{' 
na.  Quid  eft  .n.  liberari  a peccato  < nifi  librari 
ab  obligatione  ad  p{nam  {ternam , dC  qui  a u- 
li  p{na  liberatur  tenetur  poftea  ( ne  vidwtur  in- 
gratus ) agere  fecundum  voluntatem  liberantis 
Dei,qu{  voluntas  iufta  eft. 

Kio»6t  Et  qui  fponte  ft  exhibet  ad  obediendum  altc- 
ri,dum  obedit, poteft  dici  feruus  illius , vt  d^et 
ipfe  Paulus  ibidem  dicens  .An  neftitis, quoniam 
cui  exhibuiftis  vos  feruos  ad  obediendum  ferut 
eftis  eius, cui  obedtftis , fiue  peccati  ad  mortem, 

' fiue  obeditionis  ad  iuftitiam  c'  Si  ergo  qui  ipon^ 

- ' te  fc  exhibet  ad  obediendualteri,dumobedit,di^ 

i*  citur  feruus  illius , multo  magis  illc  qui  ex  de^ 
bito  obedit, poteft  dici  feruus  illius  cui  tenetur 
obedire,d^  quando  ex  beneficio  accepto  contra^ 
hitur  obligatio  ad  obediendum , tunc  diettur  ex 
•'  i ' ? obligatione  fatflus  feruus.Cu  ergo  peccatum.i* 

‘V;  obligatioadp{nam  {ternam  remittitur  alicui, 
tunc  ille  vitra  debitu  natur{ , quo  tenetur  bene 
• operari,fpeciali  debito  obligatur  ad  luftc  operan 
dum, ne  ingratus  videatur  Deo . qui  peccatu  rc^ 
mifit,Sed  ad  iufte  operandu  fufficit  libertas  ar^ 
‘ bitrq(affiftentc  ftmper  tame  generali  influentia 
Dei)quod  etia  ibide  patet.-ait.n.  ide  Apoftolus, 
Sicut  exhibuiftis  mebra  veftra  feruire  iramun- 
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dtrif.i.peccatfs  carnalibus  et  iniquitati.! . pecc^o* 
tisfpintualibus(ad  iniqtatchoc  cftad  vefham 
danatione  ita  et  exhibete  mebra  veilra  feruire  iu 
Riti^^Quafl  dicat  ita  leue  edySC  ita  eR  in  veRra 
poteRate,et  non  plus  laboris  reqritur  in  ieruitu^*’ 
t^Dei  q ducit  ad  gloria, qua  in  feruitute  diaboli> 
q ducit  ad  codcnatione,quibus  verbis  claririime 
patet.!  .qd  iicut  per  liberum  arbi.  poRiimus  pec 
care,Ita  p liberu  arbit.ceilare  poRUmus  a pecca 
io,et  bene  ac  iuRe  operari  dCc» 

Ad  alia  immediate  fequetedicitur,q3i]]a  non 
probat  hoiera  libero  carere  arbi.  ad  bene  op§dii 
fed  tantu  ,pbat  qS  fuaiio  et  inducfHo  ad  peccadil 
non  ^uenit  a lege,fcd  a carne,in  qua  ^ptcr  pec-- 
catu  Ad^  cdtracfla  eR  rebellio  et  pugna  aduerfus 
fpirftu,in  homine  qppeeR  ratio  dC  fenfualitas. 
Ro  autem  in  fcripturis  iancflris  interdii  vocat  ho 
interior ,ah'qn  fpi ritus.Senfualitas  vero  alibi  ca- 
ro,alibi  homo  exterior  dici  folet,ct  ille  fiqdc  ho  - 
mo  q coformis  eRrationi,q  fpiritus  eR,fpiritua 
lisdicitur.eo  quia  fecundum  rationem  viuit,  illc 
autem  qui  fenfualitatii  conformatur  , carnalis 
vel  animalis  homo  appellatur , cum  ergo  dicit 
Paulus,  lexipiritualis  eR,  vult  dicere,  quod  lex 
eR  ranoni  conformis,  qua;  dicitur  fpiritus,^  ita 
non  modo  prohibet  mala  opera  exteriora , ve- 
riim  etiam  malas  concupifeentias  ydcCic  inten- 
dit probare, quod  lex  antiqua  non  erat  caufain- 
duc^ua  ad  concupifeentias  dC  peccata,  fed  po- 
tius abhorrebat  malas  concupifeentias,  quafi  vc 
Iit  argumentari  Paulus,illa  lex  bona  eR,qu$  ^- 
hibet  concupifeentias  malas, quia  in  hoc  conf^ 
na  eR  legi  naturali  3C  rationi , lex  autem  Moifi 
prohibet  concupifeentias  malas, quare  dixit^ 
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non  conciipifces.ctgo  cft  bona>ei:  hoc  argumcn"  t | 

tum  his  paucis.dauditur  verbis,  itac^  lex  quide 
fandajcSc  mandam  fandum , et  iuftu , et  bonu, . 

* 8cC\c  patet  quod  lex  nec$  Moyfi,  neqp  Chrifti, 
poteA;  dici  caufa  inducens  ad  peccanda, cum  au^  • 

tem  fubdit,ego  autem  carnalis  fura , manifeftA 
caufam  q inducit  ad  peccatu,et  loquitur  vice  cu< 
iufcunqj  hominis.tam  eorum  qui  in  hac  vita  £ut  ‘ 
in  gratia,qua  illoru,qui  funt  in  peccato , et  vult 
dicere,quod  caufa  indudiua  ad  peccanda  no  eft 
lex  Moy{i,nec^  Chrifti  lex,ne^  ratio,fed  cocu- 
Ad  OaLf»  pifcentia  carnis, q repugnat  rationi  vt  ad  Gala* 
ait. Caro concupifeitaduerfus  fpiritu.i.  ratione, 
et  fpiritus  aduerfus  carnem , et  licet  glibet  a fua 
concupifeentia  tenetur  ac  confuetudine  dC  alTuie 
fadione  ef  ficiatur  ad  vitia  procliuior  adeo  vt  cu  ' 
dif  ficultate  refiftar.non  tamen  cogitur  ad  pccc5^ 
dum,fed  per  fuu  libera  arbi.poteft  fuf  concur»i^ 

^ fcemif  rcfiftere.Nifi.n.polTetpeccator  conc  >i 

fcentiae  refiftere,cu  femper  caro  concupifeat  i. 
tierfus  fpiritu  femper  fecundum  carnis  deilderia 
operaretur  ,cuius  tamen  oppofitu  experimur. 

Hic  oftm-  Plerucj.n.caro  fomnu  concupifcit,vbi  homo 
ditur  mani  v/giliam  eligit,carneinfuper  deliderance  dulcia, 
fepefumimus  amara.  Nonnu^  etiam  caro  appe 
titcibu,nostamenabftinentiameligiraus.Ettai  , 
lia  id  genus  experiatur  hominesmifi  gppe  pofr 

fet  peccator  concupifcentig  rcfiftere,  quodamo-r 
do  Magdalena,q  erat  in  ciuitate  peccatrix:carni 
frena  impofuilTet,^  tamen  fpu,  et  ratione  duda, 
nouit  peccati  turpitudinem,decreuitc^  nullo  mo 
Efficax  ra  do  deinceps  carnis  concupifeentiam  fequi . Item 
l?*  nifi  liberum  arbi.haberemus,quo  refiftcndi  con 
**  cupifcctig  nobis  adellet  facultas. Ad  quid  Chri' 
-i.i*i4in  k.  Aus  dixi  iTet  I 
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ftus  dlxiflet  adulcerf . Noli  amplius  peccare.  No 
ergo  cogitur  ratio  a carnis  concupifcenda . Sed 
quoniam  repugnantia  carnis  aduerfusfpintum: 
ortum  habuit  a peccato  acfluali » feu  originali 
Ad$ « Ideo  Paulus  fubdit,venundatus  fub  pecca 
to.i.  caufa  quare  caro  pr^liatur  aduerfus  fpimii 
hiit  peccatum  primi  hominis.  Adam.n.libero  ar 
bitrio  dotatus,potuiiTet  fenCualem  concupiTcen*' 
tiam  rationi  vftj  adeo  fub^ere , vt  eam  femper 
vincere  pofret^dt^  ita  potui iTet  nun^  peccare,dSC 
fenfualitate  ^cumlibec  contra  nitente  lemper  ra^ 
tio  fuilTet  vi(flrix,fuit  etiam  Adam  dotatus  quo 
dara  incredibili  ,et  fupernaturali  dono » quod  iuc 
ftitiaoriginalis  vocabatur,cuius  beneHcio  fen<^ 
fualitas  radicitus  a murmure  ilio  fufurrationeue 
de{ifteret,6i^  omnes  inieriores  potenti^  rationi 
obedirent,et  neo^  inuifum  fenfualitati  foret , ra^ 
tioni  fubijci  8C  parere.  Adam  vero  quando  illud 
accepit  donum,fefe  obligauit><5^  fucceiTores  fuos 
omnes  in  omnibus  obedire  Deo,&  ita  omnes  ta 
]e  donum  aficcuti  fuinent.f.iuftitiam  originalem 
fl  ipfe  non  peccailer,  fed  modo  Adam  in  primo 
bello  turpi fiime  vicffus  e(l,comedens  contra  Ra 
tutum  domini  de  pomo  vetito,  et  ita  falutareib 
lud  donum  in  fuam  fuorumc^  fucceilorum  perni 
ciem  deperdidit , quo  deperdito  Cenfualitas  ipfa 
longe  valentior  aduerfus  rationem  infurrexitsdl^ 
propter  naturalem  connexionem  cum  corpore 
difficillimum  eft , animam  non  condeledart  car 
iiMn  concupiicentps  carnalibus,<3^  licet  iit  diffi> 
cultas  ex  vna  parte,eft  etiS  facilitas  ex  alia  paX' 
te,vt  infra  videbimus  SC  H tandem  patet  quod 
ratio  non  potefl:  cogi  a fenfualitate, imo  f^pe  ipla 
p liberum  arb.dominatur  ei,quarc  6Cc* 
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Ad  quartam  et  vltrmam  dicendum  eft,  quoif  . 
ibi  apoftolus  Paulus  oftendit  ,inconftantiam  et .. 
mutabilitatem  voluntatis  noftrg,vnde  ratio  no  ;> 
poteft  vfque  adeo  irapugnari,vel  impelli  a fen^ 
fualitate,  vt  deperdat  illud  quoddam  (rbi  conna 
turale . Connaturale  autem  et  congenitum  » ac 
proprium  eft  rationi  perfuadere , et  inducere  ad  ^ 
bonum, et  deteftari  malum  fenfualitas  autem  fle 
- dh‘t  ad  oppofitum.inde  A|>oftolus.  video  aliam  i 
* legem  in  membris  meis  repugnantem  legi  men^ 
tis  me5,fcilicet  rationis,voluntas  autem  quf  li^; 
bera  eft,poteft  refpicere  rationem  et  poteft  eda, 
refpicere  fenfualitatcm:quando  autem  refpicit  ra 
tionem  deteftatur  malum , et  vult  bonum,  fi  vc 
ro  refpicit  fenfualitatera  tunc  aut  eftconftans 
cum  rattone,aut  mutat  propofitum.Si.  eft  con^ 
ftansjtunc  quod  voluit  bonum  operabitur , fed 
fi  non  eft  conftans  cum  ratione,  tunc  voluntas 
fequitur  impulfum  fenfualitatis,et  mutat  prima 
propofitura  et  ita  quod  prius  fequedo  rationem 
voluit  bonum, non  operatur  fequendo  fenfua^ 
litatem,et  malum  quod  prius  fequendo  ratione 
noluir,poftca  fequendo  fenfualitatera  operabitur 
iIlud,ergo  non  proueniet  ex  neceffitate,  fed  ex  in 
conftantia,et  mutabilitate  liber^  voluntatis,quf 
lifudicrot;  quidem  mutabilitas  arguit  ipfius  ypluntatis  li-' 
bertatem,tam  ad  bonum  ^ ad  malu  cc  fic  intel- 
liguntur  verba  Apoftoli(quod  volo  bonum  ) S. 
fecundu  rationem  non  operor,  quia  fequor  fen^. 
fualitatem(Et  quod  nolo  malu)per  voluntat^r 
et  recftara  ratione,illud  faefiiop  fenfualitatis  iim^ 
pulfura  et  fic  patet  folutio  ad  omnes  authorita- 
tes*Sed  quid  modo  dicent  Lutherani , ac  eorum 
tutores, nuquid  de  libero  arbitrio  vlterius  cpn  * 
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tendere  volent . Nunquid  et  contra  iprurn  tam 
nequiter  feribere  audebunt. certe  et  his  racionib. 
ac  feripturarum  teftimon^s  fe  vicflos  effe , et  fi 
non  verbisjfaltem  corde  et  animis  fateri  cogen- 
tur,fed  vt  verum  fetear,  ego  equidem  arbitror, 
quod  Deus  hunc  mod^noru  h^reticorum  erro- 
rem  alias  in  concilijs  fanetis  damnatum , contra  greOlo. 
quem  etiam  luculenter,et  dodifiime  fcripfit  di' 
uus  Augu.non  fine  rationabili  caufa,nuper  in  ec 
clefia  tandiu  durare  permiferir,Et  hoc  malum  ft 
men  in  campo  regni  fui  fore  feminatum  . T um 
ob  fidelium  probationem  . Tum  ob  fidei  firmi' 
tatem,tum  deniq^  ob  maiorem  feripturarum  elu 
cidationem.Sit  nempe  Deus  interdum,  ex  malo 
etiam  elicere  bonum. Nonne  quippe  Lutherano 
rum  caufa/criptur^  apert?  funt  < quf  prius  vna 
cum  clarifiimis  earu  expofitoribus,utpote  Aug. 
Hiero.Greg.  Ambro.Grifoft.et  ali)s,claun^  erat, 
necnon  in  bibliothecis  coopertg  pulueribus  mo' 
rabantur. Siquidem  animi,  ora,  et  dotflorum  la' 
bores , ac  ipfbrum  ingenia , circa  Arifiotelem, 
Auerrois , Bachonem  , Thomam  , Scotum  r 
Ocham,  6C  eorundem  queftiones  tantum  inten' 
ta  erant , Nonne  infuper  nuperrime  conciones 
erga  animarum  falutem , validiores,ac  fruefluo' 
flores  fiunt  c'  Agamus  igitur  gratias  Deo , pro 
tali  munere , quem  etiam  rogare  tenemur , pro 
l^utheranorum  falute,vtct  ipfi  veritatem  a' 
gnolcant , 8C  conucftantur . Nos  quippe  cau' 
fa  extirpandi  eorum  errores , Bibliara  ample- 
xi fumus , iacras  literas  prgdicamus  , quibus 
etiam  omnes  Chrifiicolg  operam  nauare  ni^ 
tuntur , (5^  de  illis  libemiffime  difputant , 8C  lo' 
quuntur,Epifi:o]as  Pauli  Apofio.  fecum  ferunt, 
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fugiter  Bibltam  legunt^necnon  diuinamm  fcri^ 
pturarum  condonatores  aflidui  audiunt . Ecce 
igitur  qualiter  dtuina  voUiitur  fcriptura^Eccc 
quot  Icripturarum  authoritates  > qu(  obfcur^ 
crant,eluddantur^  Ecce  tandem  quomodo  Ccn< 
fus  diuinarum  literarum  aperiucurc'Quibus  nihil 
dulcius>nihilue  iucundus  haberi  poteR  6Cc, 

CONCLVSIO  CLVINTA, 

ICET  HOMO  fuis  na- 
turalibus per  liberum  arbitnii 
pofHt  opera  moraliter  bona  cf- 
ficere,pcccatum  mortale  nouu 
cauere,  tentationibns  refiftere, 
3C  fecere  quod  in  fe  ej(l,rec^  di- 
fponcre  ad  Dei  vocantis  gratia 
capeirendam,ex  fola  tam8  libertate  arbitr^,ftair 
te  etiam  generali  inBuentia  Dei, fine  gratia  gra- 
tum faciente  nequit  homo  a peccato  refurgere,. 
bonum  meritoriumoperari,diuinaqj  feruare  ma 
data,fecundum  magni  legislatoris  Dei  intentio 
nem,minQsue  f ternam  mereri  mercedem  8Cc. 

Prima  pars  conclufionis,q|  Manicheis  fimul 
Sc  Lutn eranis  opponitur,  patet  ex  di<fh‘s  in  pri- 
mo tradatu, Secundam  partera(qu|  pellagianfe 
aduerfentur)omnes  tara  Catholici  quam  recetio 
res  h{retici  cdcedut,Ideo  no  opus  eft  a pbare* 
Catholicorum  obieefrio. 

SI  homo  fuo  libero  arbitrio,ftante  Ibla  gene 
rali  influetia  Dei  poflet  momliter  bene  age 
re,peccata  fugere,tenwtionibus  reliftere,et 
pr^epta  perfkere  facere  in  fe  eft,5f  tande  ad 
gratia  (edilponete^fruRract  inanes  ciTcnt 
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C€8  Ecc]e(i(,quibus  oratur  pro  vicflona  in  trnta^ 
cionibus,pro  ^giendis  vic^>pro  continentia, 
temperamia,pro  cftcris  virtutibus , pro  prjcc^ 
ptorumobedientia,pro  periculis  vitandis , ec 
milibusjfruftra  etia  docuiiTet  nos  Chndiis  ora^  Maidu^^ 
re>cu  dixicyflc  orabitis, Pater  noder  qui  es  SCc, 

Inanes  infuper  fuiiTent  orationes  Prophetarum  P&LtiS; 
Sc  Apodolorum,Dauid  nempe  orabat.d.  Auer^ 
ce  oculos  meos  ne  videat  vanitatem.  Item  dleduc 
me  in  femita  mandatorum  tuorum,6l^  alibi,  In^ 
clina  cor  meum  in  tcdimonia  tua,et  non  in  aua  * 
ritiam,vt  alia  quam  plura  milia  faciam,  Pr^te^  ‘ 
rraChriduspro  fuis  diTcipulisorabac.d.Pater 
landle  ferua  eos  in  nomine  tuo  quos  dedidi  mi^ 
hi,vt  dnt  vnum  dcut  et  nos  vnum  fumus,Si  er^ 
dilcipuli  per  eorum  liberum  arbitrium  ferua^ 
re  fe  poterant^dante  fbla  generali  influetia  Dei, 
qu^  ed  prima  gratia  gratis  data  , fpeciali  modo 
homini  aflidens , cur  Chridus  pro  illis  orabat  i 
cur  8C  ipH  orabantf^cur  et  nos  oramus{’cur  etiam 
pro  nobis  quotidie  dunt  orationes  ab  Ecclefia  < 

: Nam  Augudinus  de  natura  et  gratia  ait  ,Quid 
ftultfus  quam  orare  vt  facias  quod  in  potcftate*“^^ 
tua  habesc^d^  in  Epidola  centedma  fepeima  co^  ct  mtu 
tra  Vitalem  h$reticura,Prorrus  inquit  non  ora* 
mus  Deum  fed  orare  dngimus  fii  nos  ipfos  no  il- 
Jum  facere  quod  oramus  credimus , Et  ille  idem  • 
alibi  ait, Nulla  Ht  oratio  vbi  nodra  volutas  fuf^ 
ilcit  agere  igitur  5^c, 

* Refponfio  prima. 

Ad h fc omnia  powd plane  f cfponderi , 
quod  pro  his  omnibus  quf  dieda  Aint 
orat  Ecclefia, orant  et  prophetf  fideles, 
aon  vt  illa  dentur  fimpliciter , Sed  vt  eo  modo 
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dentur, quo  nobfs  proficiant  ad  vitam  f ternam» 
Sic.n.ea  habere  non  pofilimus  viribus  nofiris, 
fine  gratia  gratum  faciente, fine  qua  mereri  vitS 
f ternam  minime  pofifumus , Nec  pro  alqs  orare 
licet,vtfcihcetobediant  Deo,  feruent  prfcepta» 
nifi  vt  tllfs  feruatis  mereantur  vitam  ^ ternam» 
Sic  ergo  oramus  Deum  pro  vicfloria  in  tempta 
tionibus,pro  uitandis  vitijs,pro  continemia,pro 
temperantia, et  cfceris  virtutibus,non  fimplfci-^ 
ter,fed  pro  vltimo  fine  acquiredo  qui  Deus  cfi:» 
et  hoc  quidem  modo  nihil  habere  pofTumiis  nifi 
a folo  Deo  , diutna  fua  anteueniente  gratia 
gratificante  dC  cftera. 

Alia  rerponfio. 

Ofifumus  edam  alio  modo  refpondere , fed 


P 


prius  aduertendum  efi:  quod  multa  opera» 
tus  Deus  fupernatutaliter,  qu^  limites  na»> 
turf  non  cxcedunt,nam  Apoftolis  feientia  mul^ 
tarum  rerum  naturalium  quam  naturaliter  ac<^ 
Mauh.8.  quirere  potuiflent  infudit , Non  nullos  ab  infir-' 
mitatibus  liberauit  a quibus  etiam  natura  libe» 
rari  potuififent,vt  focrum  Simonis  a febre,ita  & 
ttauitquinc^milliahominum  paucis  panibus» 
qui  naturaliter  cibo  fumpto  laciari  potuiffent  > 
& fic  de  ali)s  fimilibus. 

Secundo  confiderandum  efi: , quod  licet  vo' 
luntas  noftra  fit  libera,et  cogi  non  poffit , vt  in 
procedenti  libro  fatis  abunde  o/fenfum  efi:,  pot 
tn  varijs  modis  ad  varia  volenda  vel  nolenda 
incitari,trahi,et  perfuaderi,Q_uibus  et  fi  non  co 
gatur,aut  neceflitudincm  patiatur,no  nunquam 
tamen  nifi  cum  magna  difficultate  non  refiftit. 
Licet  enim  fuapte  natura  inclinetur  ad  bonum 
tamen  interdum  feducitur » alias  errore  imellc* 
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6taSi  operate  malorum  facore  diabo1o,aHasflle^ 
ccbras  fcnfus  cui  coniuncfla  naturaliter  eR , aliaa 
terrore  aut  blandimentis  huiufce  fecult  circunRa 
tibus,qux  omnia  ad  malum  trahut.  Q^uis  enim 
fraudes  et  iallacias  fpiritualium  nequitiarum  dia 
bolijc/uscj  tcntationes  occultiflimas  deprjhen^ 
derc  val«c'Quis  fe  de  pugna  fenfus  continua  fu- 
frinere,&  ad  carnis,inclinationcm  fcmper  auer- 
tere  t'  C^is  tot  mundi  laqueos  euaderc  poceft  ^ 

6^  hoc  accidit  quoniam  peccato  originali  vul- 
nerata cft  voluntas  in  fua  naturali  potentia,  SC  Gen.1 
licet  fimpliciter  iit  libera  tamen  prona  eil  ad 
malum  ab  adolefcentia , propter  fenfus  rebellio- 
nem,5(S  rationis  errorem,  Senfus  nempe  aduer- 
latur  rationi , Apoftolo  tefte  qui  ait  Video  a - 
liam  legem  in  membris  meis,  repugnantem  le- 
gi mentis  me$  SC  captiuante  me  in  lege  peccati. 

Et  idem  ad  Galath  . Caro  concupifcit  aducrfus 
fpintum  fpiritus  aduerfus  carnem,Hatc  enim  fi- 
bi  inuicem  aducrfantur,vt  non  qufcunque  vul- 
tis illa  faciatis.  Propter  haec  voluntas  mutabi- 
lis efr  SC  infrabilis , et  ex  peccati  formite  iniir  - 
raa , ac  vulnerata , prona  ad  malum , Diffici- 
lis ad  bonum . Q_uamobrem  Beatus  Bcrnar-  Bomar, 
dus  Sermone  feptimo  de  aduentu  domini , Tri- 
plici inquit  incommodo  miferabiliter  labora  - 
mus , nam  faciles  fumus  ad  feducendum , de- 
biles ad  operandum  , SC  fragiles  ad  refiften  - 
dum , ii  df  fcernere  volumus  inter  bonum  et  ma- 
lum , decipimur , fi  tentamus  facere  bonum  de- 
ficimus , fi  conamur  refiftere  malo  tunc  deijci- 
mur  et  fuperamur  , h^c  ille.  Ideo  in  adiuto- 
rium  voluntatis,vt  delcdlabiliter , et  expedien- 
ter^  ac  facile  velit,  cooperantur  habitus  infufi  > 
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SC  acquifitt,Vndc  ob  id  ordinauit  Deus  angelo  > 
rum  cuftodiani  contra  tot  laqueos,et  fiaudes,ac 
**c?‘^*  infidias  diaboli,Nec  prf terea  fua  deponit  Deus 
**  fuper  nos  curam, qu$  ipfi  eft  de  nobis,vt  Petrus 

ait.inEpiftolacanonica,  Paulusquo(^  ad  Qv 
rimhfos  inquit  fidelis  autem  Deus  eft  qui  non 
patietur  nos  tentari  fupra  id  poteilis , fed  fa^ 
ciet  etiam  cum  tentatione  prouentum,  vt  pofitis 
fuftinere,Orandus  igitur  eft  Deus , iri  omnibus 
operibus  noftris,vt  rationem  illuminet  ne  erret, 
AathotcS  voluntatem  refrenet,ne  a ratione  dilTentiat.  Vi' 
eludit  pr<y  res  anim$  roboret,  vt  imperata  opere  perficiat 
pofituBu  Inimicorum  fraudes  fubmoueat,  ne  nos  capiant 
feritatem  cohibeat,ne  prjcualeat,Mala  cuntf^  re 
moueat,Gun(ftaq^  tribuat  bona  , Nemo  quippe 
fua  induftna  tot  corporis  pericula  euaderet,  mul 
to  minus  animgjldeoqp  orationi  vacandum  eft 
ac  gratiarum  aSionibus  pro  continuis  benefio 
cqs  Dei,quibusmifericorditernos  refpicit,fouet 
et  cuftoi't,Quare  ad  rationes  dicitur  quod  pr{- 
' ces  caflig  non  funt,Quoniam  et  fi  multa  poteft  li 
berum  arbitrium  fine  gratia  gratum  faciente, 
raro  tamen  vel  nunquam  operatur  fecun« 
dum  omnes  fuas  vires , propter  diffi-' 
cultates  et  impedimenta  prfdt'* 

<fta , Quamobrem  indiget 
ipeciali  auxilio  diuin| 
gratif  gratifican 

V-  • tisideoete,  ' 
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tum  todus  materi^.De  libero  arbitri o*. 

Ripkx  eft  nobis  a deo  collata 
bertas.r.natur{  grati  et  glon^y 
Libertas  natur^  cft  libertas  a ne 
ceffitate  3c  coa<fHonejqua  volu- 
tas eft  femper  libera  > ne($  eam 
amittere  potef^,quia  a nullo  un- 
quam cogitur,Libcrtas  grati^  eft  libertas  a pec-  u 

cato  qux  nobis  data  eft  per  Chriftum  in  fuo  pri  b«rtat< 
mo  aduentu , ibi  Ecce  agnus  Dei  ecce  qui  tollit 
peccata  mundi  Libertas  glori^  eft  libertas  ab 
omni, tam  corporis  quam  anim^  miferia  quam 
fnlttundo  Chridi  aduetuconfequuturi  funt  illi, 
qui  vocem  illam  merebuntur  audire,  Venite  be 
nediwti  patris  met  poflidete  a vobis  paratum  re^ 
gnum  &c.De  quibus  loanncs  in  Apoc.  ait  Ab-  Apoezn 
llierget  Deus  omnem  lachrimam  ab  oculis  fan- 
diorum etc.  NeceiTe  eft  igitur  dari  liberum  arbi' 
trium  quo  ad  naturam, quo  ad  gratiam,  quo  ad 
gloriam,  Q.UO  ad  naturam  iam  fufficientiflime 
oftenfum  eft  fupra  quoniam  liberum  atbitniim 
eft  liberum  velle  vel  liberum  iudicium.  Tale  au 
temeft  hominicdnarura)e,Preterea  vbi  homo„ 
ibi  cognitio  vbi  cognitio  ibi  memona,  vbi  me- 
moriaibi  voluntas, vbi  volutas  ibt  electio  ubi 
electio  ibi  coniilium,quoniam  eledtio  eftpcon 
ftliata  voluntas , vbi  coniilium  ibi  prudentia  » 

At  vbi  prudenti  a q uf  eft  recta  ratio  rerum  agi- 
bilium  Vt  operans  fuum  confequatur  finem  per 
fntelligere  velle  et  operan,ibicoacflio  adelle  no 
poteft,fed  naturalis  libertas.  Igimr  libertas  quo 
ad  gratiam  claruit  in  primo  homine,  Adam.n » 
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amc  peccatum  in  ftatu  innocenti^ , qufUi^  ha* 
AdJ"ubtt^  buit- JibertatesjErat.n.libcr , a morte , Peccato, 
tateii  diabolojinferno,  et  ab  omnibus  corporis  mife^ 
ri}s,et  calamitatibus,(ed  poft  commilTum  pecca 
' tum,priraa  inocentia  deperdita, vna  cum  ceteris 
defeendentibus  eius , has  libertates  amifit  adeo 
vt  per  fnobedientiam  feruus  efficeretur , primo 
mortis  cui  dixerat  dominus  Terra  eft  et  in  terrS 
Gtn.fi  reuerterisjSecundo  peccati  iuxta  illud.  Qui  facit 
4 lean.9*  peccatum  leruus  eft  peccati,T ertio  diaboli,  iurc 

proprio  cui  fe  fponte  in  feruftutem  dedit , obe^ 
diendo  ei  magis  quam  Deo , Q_^uarto  inferni  in 
*'*'  quo  omnes  patres  veteris  teftamenti  veluti  fer«* 
ui  paterna  hereditate  priuati , in  fpe  moraban* 
tur,Quinto  fub^ci  meruit  omnibus  infirmitati  * 
bus  corporis.  At  Chriftus  in  fuo  primo  aduentu 
refurgens  a mortuis,has  deperditas  libertates  re 
cuperauit  liberans  nos  primo  a perpetua  morte, 
Ofexjfi  occidens  eam,iuxta  illud  Ofe^ , Ero  mors  tua  o 
i.Cor.if*  mOrs,ct  Apoftolus  Vbi  eft  mors  vidoria  tua, 
vbi  eft:  mors  ftimulus  tuus , Ideo  Chriftus  cum 
Matth.9.  morte  temporali  loqueretur  dicebat.  Non  eft 
Ioan.li.  mortua  puella  fed  dormit , Item  Lazarus  ami" 
Thefla.  4.  noftcr  dormir,  Iddrco  Apoftolus  mortuos  , 
dormientes  appellat,Dicens  Nolo  vos  ignorare 
de  dormientibus  SCc  . propter  eorum  futuram 
refurredionem. Secundo  liberauit  nos  a potefta- 
te  diaboli , ibi  nunc  iudicium  eft  mundi , nunc 
Joan.w.  princeps  huius  mundi  excitur  foras  , Rurfus 
Lucii*  fortis  armatus  cuftodit  atnum  fuum  dCc» 
Tertio  ab  inferno , ibi , Ero  morfus  tuus  o in* 
Hpocxi.  ferneetideoin  Apocalip.  Vidi  inquit  angelum 
defeendentem  de  c jlo  habentem  clauem  abyffi  et 
cathenam  magnam  in  manu  fua  et  appr|hendit 
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idtdcotiem  f«  pcntem  anciquum,qui  cft  Diabo^ 

Ius  et  iathanas , ec  Ifgauft  eum  per  annos  mille  9 
Q^uarto  Itberauic  nos  a peccato  ibi » qui  facit 
peccatum  femus  eft  peccati, Sed  fi  filius  vos  libe  loan.» 
rauerit  vere  liberi  eritis,luxta  illud  lo.in  Apoc.  jipoc^^ 
Chrifius  dilexic  nos , et  lauit  nos  a peccatis  no^ 
ftrts  in  fanguine  fuo , cui  fciuet  illud  q>  Apofto- 
]us  ait.  Per  peccatum  damnautt  pcccacum,idefi; 
per  p^nam  peccati  quam  tulit  in  corpore-  fuo 
damnauit  culpam  peccati , quf  in  nobis  erat» 
Praeterea  Adam  ante  peccatum  erat  amicus  Dei 
filius  et  heres , fed  per  inobedientif  cnmeii , ef»* 
fedlius  efi;  inimicus  femus , exui , f terna  heredi^^ 
cate  priuatus , Chrifius  autem  per  bapti fma" 
tis  facramentum  et  fidem , facit  vt  fimus  fil^ 

Dei , denuo  renati , amici,ebhf  redes,  ideo  hanc 
amidtiam  , et  hereditatem , ac  filiationis  de^ 
perditam  libertatem  recuperauft  , hijs  igitur  ^ 
omnibus  libertatibus , per  Chrifii  gratiam  ho^ 
mo  gaudere  meretur  fine  quibus  nullum  oput 
meritorium  efficere  potefi: , Quare  libertas  quo 
ad  gratiam  necelTaria  efi: , Non  fumus  ergo  filq 
ancille^vt  inquit  Apofiolus  fed  libere>  qua  liber  (3ah»44 
tate  liberauit  nos  Chrifius,In  fecundo  vero  ad^ 
uentu  Chrifius  liberabit  nos  ab  omni  miferias 
calamitaie,ac  corporis  p^na,  vt  loan.  fupra  tc- 
fiatusefi.d.Nonefurientnec|t  fitient  amplius» 

Neq^ cadit  fuper  illos  fol, neque  vllus  ^fius» 
quoniam  priora  tranfiemnt , et  h^c  efi:  libertas 
ad  gIoriam,ex  his  igitur  clare  confiat,  dari  libe, 
arbit.  quo  ad  naturam,ante  Chrifii  aduentu,  et 
vfq^  in  fine,quo  ad  gratiam  in  primo  ipfius  ad*' 
uentu, In  fecundo  vero  quo  ad  gloriam,  feu  glo^ 
ti^  plenitudinem  et  c^t. 


DE  LIBERO 
Sed  his  no  obftatibus  hSc  tnpllcatS  libertate 
***  et  multis  cxeplis  demoftrare  conabimur  j Infir^ 
mus.n.cupit  fanari  fed  non  poteft  a fe  ip(b,indi^ 
get  ergo  medico,pariter  et  mcdicinfs,Sic  qui  ipi 
ntualiter  egrotat.d.Ego  vellem  bona  operari  di 
‘ ligere  inimicos  Dei  pr$cepta  feruarejled  no  pof* 
fum  9 pum  enim  dicit  vellem  exire  a peccato,bc 
ne  agerejfuam  naturalem  libertatem  ingenue  fa« 
tetur,Cum  vero  dicit  non  poITum  fu(  indigena 
tifsaclibcnatisinfirmfyfidem  iacit  fupemenien 
te  autem  diuina  gratia, iiatim  liberatur , non  fo  * 
Ium  a peccato  vcrumetiam  a voluptate,  compla 
centia,{lmul(^  ab  inclinatione  peccandi , vt  pa^ 
tet  deapoilolo  Paulo, qui  ante  conuernonem 
blafphemus  erat  dC  fidei  periecutor.  At  in  eo  di^ 
tXJotAfi  clarefccnte  gratia, clamat , Gratia  Dei  fiim 

Roin.7*  q>  iuni.Et  fi  dicas  Adhuc  Paulus , pofi:  fu(ce<^ 
ptam  gratiam  dolet  dicens , Video  aliam  legem 
in  membris  meis  repugnantem  legi  metis  me{, 
dC  alibi,CLuod  volo  bonum  non  ago.  Sed  q>  no 
a^Ex^ioi  lo  malum  hoc  iacio,Dico  quod  fi  quilpiam  e/fet 
capite  infirmus, Simulq^  vulnera  in  p^ibus  ha « 
berct, nonne  medicus  vellet  prius  capirimederi 
' quam  pedibus, ita  Chnfius  videns  totum  horni 

nem  infirmum  quo  ad  corpus  , et  anima , decuit 
primo  fanate  animam  quam  corpus,  a peccato, 
6^  voluptate  peccandi,ac  mala  voluptatis  inte 
tione,in  hoc  primo  fuo  aduentu  per  gratiam.  In 
fecundo  vero  ad  uetu  fanabit  corpus  ab  omni  mi 
ieria  vt  fupra  habitum  efi;,per  quatuor  ipeciales 
dotes , ibi , Seminatur  corpus  animale  refurget 
fpiritua1e,Seminatur  in  ignobilitate  refurget  in 
gloria,Seminatur  in  infirmitate  furget  in  virtu*^ 
te.  Seminatur  in  corruptione  furget  in  incprru«’ 
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ptionCjVt  fit  totus  homo  fanus  6C  gloriofus  in 
aeterna  f{h'citatc,libertas  igitur  nacur^grati^  SC 
glori^  efi:  nobis  valde  necefiana.  nx  nob.De 

Prfterea  fi  quis  tirannum  in  domum  fua  ha" 
beret  q toti  domui  dominarecurjec  rogaret  prin 
cipem  vt  liberaret  eum  a tiranno  > Dicat  autem  3* 
ei  princeps,nollo  ut  dranus  amplius  dominetur 
tibi)Volo.tamen  vtremaneatin  domum  tuam> 

Sic  ad  dei  nutum  remanfit  tirSnus  camis  noftr^  f 

ad  exercidum^vt  homo  abundadus  mereretur, 
fed  dominari  non  potefi:,nifi  confendente  volun 
tate,quemadmodum  remanferunt  lebuTei  et  phf  ^ 
lifi;^ i in  confinibus  regni  iudaorum,ad  eoru  excr 
citium  ne  ruperbirent,non  tamen  dominabatur 
eisjVoluntas.n.fcmper  cft  libera,  quia  non  cogi 
tur  nec  neciffitudinem  quapiam  patitur,licet  no 
femper  vtatur  fua  libertate,quoniam  no  (emper 
propdo  motu.Cintellecfius  mouetur.  Sed  crebro 
ad  nutum  alterius  videlicet  fenfus  operatur,  nu<"  ' 

quam  tamen  voluntas  fuam  deperdit  libertatem 
quam  habet  ad  bonum  licet  ad  id  interdum  indi 
nationem  amittat , exemplo  de  febricitantequi^*'^ 
ob  nimium  febnum  sefium  inclinatur  ad  biben 
dum  aquam,vel  nimium  quod  ei  contradatur, 
non  tamen  neceffitudinem  padtur  nec  cogitur  , 
Sanitate  autem  recuperata,  non  amplius  regnat 
in  eo  huiuCmodi  inclinatio , Sic  homo  peccator, 
dum  efi  peccatorum  fordibus  inuolutus  inclina^ 
tur  ad  malum,confuetudinemq^  ad  bonum  amit 
tit,fa(fius  autem  per  Dei  gratiam  fpidtualiter  fa 
nus,voluntas  efficitur  1 ibera,vt  falubres  opera^ 
ciones  libedus  efficere  valeat, vt  alio  exeplo  cla" 
rius  cffienditur,Si.n  quifpiam  per  aliquam  cor*  ^‘S**!^** 
pods  infirmitatem  vfum  viTus , vcl  gufius  > fiu 
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'auditus  perdidcrit,non  tamen  ob  id  propriu  ftn  ’ 
Ifum  vel  organu  amittit  ,Ita  homo  peccato  mor 
- tali  obnoxius  per  huiufmodi  peccatum,eiufdeqp 
confuetudinem  ad  bene  operandum  inclinatione 
amittic,non  tamen  libertatem  ad  illud>  et  qu^d 
modum  medicina  )fanat  a mala  corporis  difpoli 
tionc,ita  diuina  gtatia,a  praua  voluntatis  indi' 

’ nationc,Gratia  igitur  plurimum  fauet  libero  ar 
bitrio^Et  il  dicas  inclinatio  ad  bonum  cum  fit  fi 
nita  poterit  per  habitum  malum  tota  auferri,  co 
cedojierminatiuc  non  aut  radicaliter  feu  funda' 
mentaliter,Sunt  igitur  duo  nobis  neccflaria.fi 
|doceri  et  adiuuari,Lex  vetus  docebat  malum  ef' 
Ronb)«  fe  fugiendum,  quonia  per  legem  tefte  Apoflolo 
cognitio  peccati  diccndo.Non  mcchaberis,Non 
fiirtum  facies,  Vide  maculam  quam  habes  in  fa' 
cie  ideft  peccatum  in  confeientia  exiftetem,  fed 
noUlauabat, Proinde  per  legem  augebatur  ma'. 
RouLf,  ]um,vt  ille  idem  Paulo  poilfubditjLex  fubintra 
uit  vt  abundaret  delicflum  quoniam  lex  prohibe 
do  mala  offendebat  peccata,ofl:endedo  peccata, 

" irritabatconcupircentiam,necc6ferebat  gratia, 
et  ideo  ex  lege  fecuta  ell  peccatorii  multiplica' 
tio,Cum.  n .medicus  vetat  vinum  augetur  defi ' 
derium  bibendi  in  infirmo, fic  fpiritualiter,  cura 
prohibetur  malum  concupifcentia  ad  id  maior 
efficitur  iuxta  illud, Nitimur  in  vetitum  femper 
cupimufep  negata* 

Prxterca  propter  primum  inobedientig  cri< 
ttien  bomo  erat  fub  diaboli  tirannide  et  merito 
quia  reliquerat  Verum  dominum , L^ex  autem 
Moyfl  non  poterat  cum  liberare  remanferat  ta' 
' ^ men  femper  libertas  natur$  , Sed  quemadrao' 

dum  non  fufficit  medicum  dicere  infirmo , Noli 
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bibere  vinum  quia  contrariatur  tibi , fcd  opor-  . 
tetvtprabeat  medicinam  ad  malam  corporis 
difpofitionem  expellendam , Sic  non  fufficiebat 
vt  lex  Moyfi  clamaret  cauc  a peccato  At  neccifa 
rio  fuit  vt  veniret  lex  Chrifti,qui  in  fuo  primo 
aduentu  fanaret  hominem  quo  ad  animam , in 
fecundo  vero  aduentu  quo  ad  animam  pariter  et 
corpus  quoniam  lex  per  Moyfem  data  eft,  gra- 
tia aure  et  ventas  per  lefum  Chrifhim, 

DE  PR^DESTINATIONE^  * 
tertia  literaria  pugna  , Con-  > 

■ cludo  Prirtia , , 


E V M ESSE  Omnirao- 
I dam  caufam  vniuerfalis  pdeRf 
1 nationis  noRrf , feraota  qua- 
I cunq^  alia  creata  caufa , tu  ra- 
tionibus,tum  feripturaru  telH 

I monijs  negare  compellimur  , 

licet  diuina  volutas  (it  principalior  caufa  ta  nrf 
pdeft inationis,^  vt  qlibet  adultus  vita  colequa 
tur  ^erna  cu  qua  etia  libera  hois  volutas  veluc 
caufa  indrumentalis  effe<fliue  concuirit. 

Pro declaratione,acmaiori  huius  concludo' 
nis  probatione,notandum  eft  primo,quod  pro'  noSbSiJ 
ut  feripturarum  veritas  atteftatur,Deus  cogno' 
fcit  omnia,prf fentialiter  fimul  perfe<5le  , et  im-* 
mutabiliter  .hfc  enimquint^  particulf  funta 
nobis  dgillatim  declarand$« 

Primo  nempe,Deus  cognofeit  omnia , quod  Ecck,39» 
liquet  tcft imoni^s , tara  veteris  quam  nou{  le^ 
gissSalompn.n.ait.  Opera  omnis  carnis  funt  co 
ram  illo , et  non  eft  quicquam  abftonditum  ab 
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oculis cius.Etibidcra  nunquid  vir  habttauiiift 
abfcondito  5^  ego  non  videbo  cum  ,3Cc* 

P£iL4).  precerea  nonne  Deus  requirit  ifta^inquit  pro 

pheta  ipff  enim  nouit  abfcondita  cordis , et  fUe 
idem,intclligiteinfipicntes  in  populo, et  ftulti 
aliquando  fapitc  , d.ui  plantauit  aurem  non  : 
audiet^aut  qui  finxit  oculum  non  confiderat  < et 
alibi  fi  afccndero  in  c|lura  tu  illic  es,fi  dcfcendc' 
roin  infernum  adcs,3C  fi  fumpfero  penas  meas 
^ • diluculo  et  habitaucro  in  extremis  raaris,etenini 

illuc  manus  tua  deducet  me,  et  tenebit  me  dex 

teratua5cc.  . 

Rurfus  Efaias  ait,V  f q prudentes  cftis  in  ocu 

veftrisjVt  a domino  abfcondaiis  confilium. 

Proinde  dominus  per  lercmiara  hoc  idem  te 
ftatur  <3icens  C^lum  dC  terram  ego  impleo , 
hcct  per  efifentiam  prjfcnriara  et  potentiam  , 3C 
infra  Cflum  mihi  fedeseft  SC  terra  fcabellum 
pedum  meorum. 

Denuo  dominus  in  euangelio  Matth»  volens 
* oftendere  Deum  omnia  videre  (5^  cognofeerein 
L.UC18  quit, Pater  tuus  qui  elt  in  abfcondito  , videt  te, 

'**  et  reddet  tibi,et  alibi  nihil  abfeonditum  quod  no? 
reueletur ; et  cgte, 

i.Con4t  Infuper  Apoilolus  ad  Corinth.  ne  ante  tem^^ 
pus  fudicetis, donec  venerit  dominus , qui  illu^ 
Araturus  eft  occulta  tenebrarum, et  patefaciet  co" 
filia  cordium,et  ille  idem  ad  Ro .vocat  ea  ^ non 
funt,tanq  ea  qug  funt,et  rurfus  ad  h^bre.ait  om-^ 
nia  nuda  et  aperta  funt  oculis  eius. 

Salomon  quo^  hoc  idc  concludit  dicens.  Scit 
omhia,et  intelligit  ea  igitur  Deus  cognofeit  oia, 
quod  etii  ratione  ^batur  . Na  ex  generali  oium 
confenfu  c6ccditur,Deu  eife  vbi^  per  efientia, 
V quoniam 
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quoniam  elTe  fuu  dat  eiTc  omnibus  rebus  oiaq^ 
foftentar  per  potenciam,quia  vbicp  eft  dC  opera 
tur,per  pfentta  quia  oia  videc,ergo  Deus  qcuq^ 
fiierunt  apud  nos,funt}<S^  eruntjcognoicit.  > 

Secundo  dico>Deum  omnia  cognofrerc  pr^-^^Sapk^ 
fentialitersquoniam  apud  Deum  nullum  eil  te* 
pus  pr$teritctra,nullumq^  futiirum,  omne  c€ 
pus  eft  fibi  pr$fens,vt  pacet  per  illud  Apoiloli 
ioperius  alJ^acumXomnia  nuda  et  aperta  funtQsS  deuc 
oculis  eiusXcetnloannes  quod  ^dlurn  eft  in  ip' 
fo  vita  erac<>ergo  omnia  ante^  fierent  per  fimi- 
Ifcudinem  idealem  erant  in  mente  diuina,ica  qcf 
Deus  ab  ^terno  clare  videbat  ac  prfremialicer 
cognolcebat  qufcunc;^  nunc  videt  et  cognofeit» 
nec  plura  nec  pauciora^et  fic  omnia  qux/funt  no 
bfs  pr£cterica,pr$fentia  ec  futura(etiam  ance  mu 
dtconfiicucionera)erantclarain  vifioue  Dei  q 
omnia  pr^fcntialiter  videbat  > 3C  cognofoebac^  ' 
ficuc  3C  nuncjcc  ex  cdfequenti  clare  liquet  quod 
apud  Dt^m  nullum  eil  prf  cericum  nullumue  fu 
turuin.  Sed  omnia  fibi  pr^fentia  fune , quod  etia 
per  clariffimum  exemplum  poteft  oftendi . Po^ 
namus  igitur  gratia  intelligendi  hanc  difficulca<' 
tem,quod  omnia  qu^  dicuntur  nobis  fucura>finc 
inter  Bononiam  Sc  Ferranam,illa  autem  omnia  puV 
quf  peffcntialicerfunt^claudantur  inter  limiteschrSexem 
et  muros  ciuitacis  Ferrari^  cancum,illa  vero  omP^ 
nia  quf  pr^ccrita  funt  fint  inter  Ferrariam  SC  ci  .1 

uitatem  Veneciarum.Hoc  ibmte  paccx  quod  oes 
habitatores  ciuitatis  Ferrarif  tantum  vident  ea  ' ' ' ‘ 

qu$  pfentia  funt^quoniam  extra  limites  dC  mu ' 1 

ros  illius  ciuitatis  nequeunt  videre  . At  fi  efTet 
vnus  oculuseleuatus  in  aerC)qui  poilet  claie  vi* 
dere  tociitQXpatium  avduicate  Bpnoni^'  ad « 
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ciuitatcm  V cnetiarum  inclufiuc,tunc  abfcj  vlla  > 
animi  ambiguitate clariflimcconftat,  quod  ocu 
]usilleclare,ac  prffencialiter  intueretur  omnta> 
qua?  funt  nobis  pr^terita  8c  futura,fic  in  propo" 
fito  nos  videmus  cantum  ea  qu|  fune  in  his  infc 
rioribusjd^  qug  clauducur  fub  noftro.  hcmifphf 
rio  velut  res  pr^fentialiter  fe  habetes  coram  ocu^ 
Jis  noftris.llla  autem  qu{  funt  futura,  qua:  non^ 
}-r}  r-y  dum  perucncrunt  ad  noffrum orizonta , feu 
•’ 'i  tnifpherium.Paritcr  et  ea  qu?  pr^tcrita  funt , ^ 

iam  tranfierunt  viam  vniuerfg  carnis  copleucr  i 
runtq^  curfum  fuum  videre  ncquimus,quoniara . 
illapterita,i(la  nobis  futura  funt. 

Deus  vero  qui  habitat  fuper  omnes  c|los  > 8C 
vbiqp  cft,omnia  iJla  qu{  funt  nobis  futura,pr2B- 
fcntia,ct  pr^teriea , clare  et  pr^fentiaiiter  intue-' 
tur,et  fic  euidemer  liquet, apud  Deum  nullu  eile  • 
tempus  prfteritum,neq^  futurum,  cum  ipf9  oia/ 
pra?lentialiter  videat, et  cognofeat. 

Tertio' idico  Deum  non  tantum  cognoicerc 
omnia- pr.^ientialicer  fed  etiam  fimul , hoc  cft  in  i 
eodem  ihftanti,(5<:  tn  hoc  differt  i ntellecflus  dim> 
nus  ab  intcllccflu  angelico  et  humano , quonam 
intellecflus  angelicus  non  potefe  omnia  intelligi^. 
bilia  fimul  capere  dC  intelJigere  cu  fit  finitg  vir ' 
Hic  often^  tutis, licet  bene  fucceffiue, Minus  autem  intellc" 
ditur  Deo^yg humanu8,qui  non  tantum  efl:  finit^  capaci 
re  tatis  quinmmmo  non  potefe  nifi  difcurrcndo,<S^ 
fentiiiitec  mediantibus  fantafmatibus  aliquid  intelligere, 
9c  flmuu  jq  eodem  inftanti  intelligere 

valet,licet  Cucceffiue  vnam  rem  poft  aliam . In  f 
telletff  us  aut  diuinus  no  intelligic  difcurrcdo,nec 
' fircceffiue.  Sed  cu  fit  infinitus,  fimulec  in  eodem 
inflanti  o^nia  qux  fum  npbis  futura, pc^fentia» 
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^ protenta  fimul  apprghcndit  Sc  cognofcft  . 
Sunt  nempe  omma  opera  noftraqu^  fiunt  tam 
bona  q^am  mala , ei:  qiur  prartersta  funt , nec^ 
non  « qu{  futura  erunt.  Pariter  et  qu{  poffibi Iia  • 
funt  fieri,fimul  ante  dei  cognitione  9 qug  omnia 
pr^fentialiter^iimul  videt  etagnofcit. 

Quarto  dicitur  pcrfecfte, quoniam  Dei  cogni'».: 
CIO  eft  ipfcmet  Deus,qui  cum  fit  perfecfliffimura 
«ns  necefiTc  eft  eius  cognitionem  pcrfccftiffimam, 
«gitur  Deus  omnia  pr£efcntialiter,fimul  9 et  per-» 
fctfte  cognofeit.  : i 


Q^uinto  dicitur  immutabiliter,  quonia  Deus 
f mmucabilis  eft  ip/aatteftantc  qui  ait.  Ego  fum 
i3eus,etnon  mucor . Cum  autem  cognitio  Dei 
{■vt  diximus)fit  fpfemec  Deus:  fequitureius  co" 
^nitionem  immutabilem  eile,quare  dCc* 

S Secundum  notabile. 

Ecundo  notandum  eft  quod  ex  dicfHs  le^ 
quitur  ha?c  fecunda  concjufio  liberum  ar^ 
bitriumieu  Itbera  hominis  voluntas  pariV 
w Sc  contingentia  operum  noftrorum  ftat  cutn 
immutabili,  ac  ineuf  cabi  Ii  necnon  et  infallibili 
cogtu*ctone,quare(vt  alibi  repeiitum  eft)im 
picaverunt Luth erani  certa  ftare  omnia  lege,'« 
omniaq^  de  necefficate  euenire. 

Hac  coiKlufio  fic  oftendicur  , quia  quod 
de  yno  f^ulari  dicitur  , de  quolibet  dici  SC 
Veri.ficati poteft , flac.n*  Deum  infallibiliter  ac 
imutabiliter  cognofeere  Petru  efic  peccaturS,et 
tam^'  Petru  cotingeter*et  libere  peccare, quead 
modu  enim  Chriftusrcueraeognouit  et  dixit 
Petro  antequam  gallus  cantet,  ter  mc  negabis, , 
quibus  didfis  potuit  etiam  Petrus  non  negare-. 
Chtiftumjcognitip  qu^pc  Dei  no  ponit  necef"^  , 
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(itatem  in  rebus  nec  propter  hoc  q>  Chriftus  cb 
gnouit  dixit  Petrum  ic  negaturum  eUc-,  Petrus 
neceilarfo  n^uit  Chriftumjimrao  libere  etc5 
tingenter,quoniam  contingentia  in  operibus  no 
ftris  prouenit  ex  noftro  libe.arbit « Nam  ftantc 
etiam  infallibili  ac  immutabili  Dei  cognitione 
homo  poteft  bene  SC  male  operari.aliter  immu 
' tabilfs  Oei  cognitio  tolleret  liberum  arbitriumi' 
quod  eft  manifefte  falfum  i vt  pcedenti  tra<flatu  ’ 
liquido  oftenfum  eft,5c  fi  dicas  in  illa  vltima  c j 
na  Chrifius  infallibiliter  dC  immutabiliter  co  • 
gnouit, et  dixit  Petrum  fe  efle  negaturum , ergo 
tunc  temporis  verum  erat  dicere,Petrus  a<flu  ne 
W obiick  gabit  Chriftum,concedo.d^  fi  infers  ergo  neceO^- 
fario  negabit,nego  fequellam  immo  femper  libe 
re  8C  contingenter  negabit,quia  cu  Petrus  fera- 
per  habuit  liberum  arbit.potuit  negare, et  no  ne 
gare  Chriftum,et  fi  iterum  dicas,  Petrus  potuit 
no  negare  Chrifium,igitur  potuit  facere  iprum 
. dixiile  falfum,6^  ex  confequenti  Chriftum  fuifi’ 
«V®  ® mcndacem.Refpondeo  negando  confequetia, 
quia  quemadmodum  Chriftus  libere  et  contin^ 
genter  cognouit  Petrum  peccaturum  dixitque 
illa  verba:ita  pari  ratione  Petrus  libere  SC  con-'  - 
dngenter  negauit  Chriftum. 

Curiofiriima  difficultas. 

VNde  pro  clariori  huius  difficultatis  de<^ 
claratione  merito  quf  ri  poteft  cur  Chri 
ftus  dixit  Petro  in  c$na,  antequam  gal  • ^ 
Ius  cantet, ter  me  negabis  et  hoc  fiquidemdico 
^ ' • quoniam  paffim  de  hoc  ^ipue  in  conuiuijs  in' 
ter  doftos  fit  difputatiojdicendum  eft  quod  non 
propter  aliud  dixit  huiufmodi  verba  Chriftusi- 
qui  erat  verus  Deus  et  homo  > nifi  quoniam  ab 


f 

1 

I 

fc 

li 

i 

i 

P 

k 

II 
fc 
5 

' C 

4 

a 

? 

II 

Q 

ll 

fe 

q 

d 

0 


C 

fe 

ly 

d 


r 


DB  PRADESTINATIO.  <^7- 
fterno,nouerac  Pctru  elTefpfum  negaturumatS^ 
quod  pro  tunc  debebat  f ta  male  vri  fuo  libero  ar 
bicrio.Si  enim  Deus  vel  Chriftus  aliter  cogno^ 
uifllet.  f. quod  Petrus  non  elTet  ipfum  negaturus 
fed  quod  femper  debuiilet  bene  vti  fuo  libero  ar 
bitrio  profe(fto  non  dixiirethuiufmodi  verba  in  . 
fua  vltima  c^nijex  quibus  euidenter  patet  inh' 
libilem  et  immutabilem  Dei  cognitionem  non 
fuilife  caufam  negationis  Petri » immo  negatio 
Petri  ab  f terno  puifa,et  talis  tunc  tempons  ma 
Ius  vfus  fui  liberi  arbitnj  caufa  fiiit,  quod  Chri<^ 
ftus  id  ab  xtemo  c6gnouit,quapropter  inflante 
fu{  negationis  cempore,dixit  Petro , antequam 
gallus  cantet,ter  me  negabis  « SC  quemadmodii 
Chriflus  poterat  non  dicere  illa  verba:  et  poil$ 
dixit  potuiHet  non  dixilTe,! ta  Petrus  antequam 
negaUet  Chriftum  poterat  non  negare  ipfum, 
et  poftquam  negauit  potuilTet  non  negafTe,  Pro 
quo  efl  feiendum  quod  licet  Deus  fit  caufa  in  fCop!mut;jui 
vniuerfalis  et  neceflan‘a,quicquid  tamen  opera 
tur  extra  libere  et  contingenter  operatur , et  per 
confequens  potefl  non  operari, fic ut  operari,veI 
aliter  operari,  et  poflquam  operatus  efl  potui  f» 
ict  non  operafTe,Excpli  caufa.  Nam  Deuscrea^ 
uitmundum.ante  cuius  creationem  poterat  non 
creare , immo  poflquam  creauft  pocuiflet  non 
creare  mundum,igitur  Deus  quicquid  agit  ex> 
tra  contingenter  et  libere  agit,et  ita  pari  ratione 
dicendum  efl  de  fua  cognitione . Quia  quicquid 
Deus  cognolcit  extra  libere  et  contingerer  agno  ^ 
fcit,quod  fic  probatur.  Nam  Deus  efl  caufa  li^quod  deos 
bera  refpecflu  omniu  ifloru  inferiorum,  et  no  ne^» 

' ccflano  agit,quoniam  fi  necefTario  operaretur. 
pofTet  cogi  ad  aliquid  producendum  vel  intelli' ntur. 
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' DEPR-ffiDESTlNATIO;' 
g£ndum  hoc  autem  cft  fialfum , Edeicj?  contradi^ 
cit,tgitur  Deus  e caufa  libera  refpc^flucuiurcut^ 
cfFecflus,  et  cx  conrequenti  quicquid  Deus  pro^ 
ducit  extra , vel  intelligit , libere  et  contingens 
ter  intelligit  et  producit. 

i.ntio  ad  . Prgtereafi  Deus  necef&rio  ageret  et  non 
idem,  berc,fcqueretur  ipfum  non  operari  per  volunta- 
tem qa^cunq?  operatur  extra , confequens  autc 
eft  falfum, igitur  et  antecedens  confequentia  eft 
nota  quia  qlibet  caufa  qu§  necelTario  operatur, 
non  poteft  no  operari.  Sed  qu:e  volutarie  Jagiti 
poteft  agere  et  non  agere  ideo  6^c.  falfitas  con' 
fequeniis  eft  clara , quoniam  quacunque  volmt 
Deus  fecit  in  cflo  er  in  terra , ergo  voluntarie, 
omnia  facit, intelligit, et  vult, quare  8Cc,  ^ 

Alia  difficultas.  ^ 

SEd  hic  etiam  non  immerito  alia  oritur 
ftio,Nam  fi  Deus  omnia  libere  et  contin- 
genter  operatur,intelligit,et  vult,  quomo  - 
do  dicitur  immutabilis , et  quonam  modo  pot 
infallibiliter  ac  immutabiliter,  necnon  ineuitabi 
liter  omnia  intelligere,et  velle , Nempe  fi  libere 
et  contingenter  omnia  intelligit  et  vult , igitur 
Deus  poteft  ea  intelligere  et  non  intelligere , et 
lartcnSS  »*a«one  velle  et  nolle , et  ex  coi^equenti  po- 

W ' terit  mutari,  quomodo  igitur  erit  immutabilis* 

Refponfio, 

REfpondetur  quod  Deus  dicitur  immuta- 
bilis dupliciter  vno  modo  re  et  refpedlu 
fui,quoniam  Deus  ipfe  nequit  loco  mu- 
tari , cu  vbicj  fit,nec  poteft  generari  aut  corru- 
^ pi,nec  augeri  feu  diminui,nec  aliquomodo  alte- 
IWaiach,.?  rari,ideo  de  fe  eft  fimpliciier  immutabilis,  qua- 
lium.» re  p Prophetam  redle  loquitur  dicens,  Ego  fura 
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DE  PRAEDESTINATIO.  6S 
Deus  et  non  mutor,quod  etiam  aperte  demon^ 
ftrat  lacobus  Apoftolus  dicens.  Apud  quem  no 
eft  tranfmutatio  ne<^  viciTiitudinis  obumbra^ 
tio.  Secundo  modo  dicitur  immutabilis  in  ordi-»  No»  P'*' 
jie  ad  fuam  cognitionem  pariter  et  voluntatem» 
quia  quicquid  intelligit,et  vult  Deus  fieri  imU' 
tabiliter,ac  in&llibiliter»  necno  et  ineuitabiliter 
a<flu  fietdicet  coniingenter  ac  libere  et  nonne^ 
necerfario  itelligat  et  velit » et  hoc  iiquidc  modo 
foluuntur  quodammodo  infinita  argumenta  » q 
fiunt  de  prarfeientia  Dei  refpedu  futuroru  cotin 
gentium,prfcipuca  Grcgo.ariminen.dif.j9.  pri 
mi.q.x.et  alijs.Qiiid  efl.n.dicere  Deus  infalli  bf^ 

]fter,et  ineuitabiliter  ,necnon  et  immutabiliter 
cognofeie  Petrum  faluari  et  ludam  danari  niii 
quod  re  Petrus  faluabitur^et  ludas  damnabitur, 
fcit  nempe  Deus  ab  «eterno  ipfum  ita  debere  vri 
fuo  libero  arbitrio . £t  fi  inferas  igitur  ille  necef' 
fario  /aluabitur , ficut  ifie  de  neceffitate  damna^^ 
himr  negatur  fequella , quoniam  Dei  cognitio 
non  ponit  neceffitatem  in  rebus  . At  fiquis  di^  Aiiaobie. 
cat . Ego  fio , Deus  autem  intelligit  mc  flrarc  , 
deinde  fedeo , tunc  Deus  non  amplius  intelligit 
me  fiare  fed  federe,  ergo  Deus  mutatur , quan<' 
tum  ad  eius  cognitionem . 

Rcfpondeo  ad  hanc  obie<flioncm,et  ad  omnes  Rcfponft® 
alias  confimiles  qua  fieri  pofiunt,qupd  talis  mu 
tatio  cfi:  tantum  refpecflu  tui , et  non  refpecflu 
Dei , quoniam  ipfe  femper  ^qualiter  intelli  ^ 
git  et  cognofcft , nec  eiusfeientia  potefi:  augeri 
vel  diminui,nec  potefi;  plura  fcire  in  vno  tempo 
re  tp  in  alio, fcit  namq^  te  flare, necnon  te  no  dc' 
bere  flare  fed  federe.  fcit  etiam  iftu  faluari , ac  il-' 

Ium  damnari,quoniam  nouir  eos  aliter  et  aliter 
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DE  PRAEDESTINATIO; 
debere  vti  Aio  libero  arb.et  fic  de  alijs  igitur  8Cci 
Sicnt  Jft»  Infuper  fdendura  eft,  quod  Deus  creauit  ho»' 

re  & comi  niincm  arbitrio  liberum  prout  in  pcedcnti  tra** 
gerer  datu  luce  clarius  oftenfum  eft,ideo  libere  et  coa 
tingenter  vult  qujcunqp  vult , et  eft  in  hominis 
poteftatejbene  vel  male  vti  fuo  libero  arbi.nec' 
non  ponere  obicem  gratf^  Dei.i.eirefiftere  vel 
politum  remouerc.Potcft  proinde  ceflare  a vor 
luntate  peccandi,et  poteft  velle  non  peccafle,  de 
qufbusfequitur » quod  fi  Deus  infallibiliter  ac 
immutabiliter  cognofeit  aliquid  extra , vt  puta 
Petrum  ialuari,quod  Petrus  re  faluabitur , non 
propter  huiufmodi  Dei  cognitionem . Sed  pro*» 
p ter  bonum  vfum  liben  arbitri)  ab  f terno  cogni 
tum(Deiafiftentegratia)qu$nunqdecft  facien 
ti  quod  in  fe  eft,&  non  fequitur,ergo  Petrus  ne 
cellario  laluabitur,immo  libere , etconringeter,  • 
et  fi  dicas  hfc  eft  necellariajDeus  cognofeit  Pe*- 
trumfaluarijigitur  Petrus  faluabitur  , concedo 
quod  eft  necefiaria  ex  fuppofitionc,fed  non  fim 
^ , pliciter, vel  aliter  dico,quod  eft  necefiaria  necef*' 

fitateconfequenti{,fed  non  necelfitate  confeque 
Hic  ihm  tfs(quod  idem  eft)fempcr  tamen  confequens  eft 
acos  con-  c6tingens,et  fic  euideterliquet,q(f  cu  infallibili 
ac  imutabili  Dei  cognitione  fiat  cotingdia  ope 
rum  noftrarujet  in  omnibus  his  inferioribus. 

Alia  perpul  ch  ra  ratio  pro  eadem 
Sccuda  conclufione. 

PO  natur  Deum  pfentialiter,fimul  perfede 
immutabilitcr,ac  ineuitabiltter  cognofee- 
re  loannem  faluari,tunc  qro  aut  loan-ne-- 
cefiario  faluabitur  aut  libere,  et  contingenter  , 11 
fccundu  habetur  propofitum,fi  primum  contra 
fic  infto;Nam  fi  loan.nccelfiurio  laluabfcur , 


DB  PR^DESTINATIO. 
quitur  Deutn  necellario  cogno/cere  loan.falua^ 
rf-yConTequenscn:  falfum, Igitur antecedens»  J 
faljQtas  ccnfequentis  eft  nota  ex  Aipradi(flfs,q  uo  ' ' ' 

niam  Deus  qufcqirid  cogno(cit  dc  producit  ad 
extra  liberet  voluntarie  ,ac  contingenterintel^^ 
ligit  dC  operatur:At  confequentiam  probo  quia 
detur  oppodtum.r.quod  loan.neceilario  falua^  fusLudic« 
bitur,ec  quod  Deus  libere  6c  contingenter  agno 
fcac  ipfum  (aluari,tunc  iic  arguo  Joannes  necef<» 
fano  faluabicur  >ergo  non  potem  non  faluari ,<SS  . ; i 

per  te  Deus  libere  et  contingenter  cognoicit  ip^  . * 

fum  faluarijCrgo  eriam  oppoiitum  eius  Deus  po 
cefi:  cognofcere.r.loanaem  non  faluan » cum  aut 
Deus  non  poflit  cognofcere  nifi  veru,  ergo  loa» 
poterit  no  laluan,red  per  te  necellario  faluatur» 

Igitur  non  poterit  non  faluari,et  poterit  non  lal^  J 
uari,quod  implicat  contraditflionem  . Nam  ne^ 
cellarium  et  poflibile  non  contradicunt,feu  infe-^ 
runtcontradicfloria, quare  necelTeell;  dicere  qcf 
{i  deus  libere  et  cotingeter  agnofcit  alique  horni 
ne  (aluari, vel  danari,qcf  ille  libere  et  contingen 
ter  SC  non  necellario  faluabi tur  vel  danabitur» 

Item  eodem  modo  poceU  dici  de  Petro, et  ca^ 
pio  ipfum  Petrum  in  c^na  domini  poH^  dixit 
ei  Chrilhis.Anteq  gallus  cantet:ter  me  negabis» 

Sc  tunc  fic  Ibrmo  rationem  vt  prius,  vel  Petrus 
necellario  negabit  ChriHum,  vel  libere  et  con>' 
tingenter,!!  dicas  fecundum  habeo  intentum  , B 
pnmum  contra  lic  at^uo,  Petrus  per  te  neceftk^' 
rio  negabit  ChriH:um,ergo  Chrillus  necellario  ^ 
agnouit  Petrum  fe  negaturum , confequens  eft 
ialfum,igitur  et  antecedens,lalOtas  confequentts 
eft  iam  nota,d^  confequentia  ^batur,  vt  prius» 
quia  detur  oppoiitum.f«quod  Chriftus  Ubercr 


' Dfi  PR ^DESTINATIO, 

SC  comtngcnter  agnofcac  Petrum  fc  cfle  negata 
tio  pM  formo  argumentum , Chritlus 

n P«ri  ne  contingcnter  cognofeit  Petrum  fe  efTe  negaturu, 
g»ttonei  ergo  etiam  oppofitum  eius  poteft  cognofcere,vt 
puta  Petrum  non  ft  negaturu  efle,  igitur  Petrus 
. ■ poterit  non  negare  Chnihim^red  per  te  oeceHa' 
rio  negabit , igitur  8C  poterit  non  negare  «Sc  ne* 
' celTano  negabit>quaE  cft  implicatio  contradidio 
ois.ideo  6Cc. 

Cone.  I hi  ^‘tuT  rationibus  euidenter  patet»  Ifoe 

thmnos.  rum  arbitrium»  feu  libera  hominis  voluntatem» 
partterc^  ctmtingentia  omnium  operum  noftro> 
nimftarecu  infallibili  ac  immutabili  dei  cognf 
cfone»tum  ex  parte  dei » qui  libere  dif  uoluntarie 
omnia  operatur  in  omnibu8»tum  ex  parte  noftri 
Conr»2i  liberi  arbitr^  quod  a nullo  poteft  cogi»fed  fempi 
libere  et  contingenter  intelligit  vult  et  operatur» 
ex  his  etiam  (equitur » quod  cum  quilibet  homo 
fit  libere  dC  contingenter  a deo  pr{(dtu8»vel  prsc 
deftinatus  ab  aterno,etiam  libere  dC  contingeter 
Cctri:  quilibet  poteft  (aluari  vel  damnari.  Sequitur  in** 

fup  im  pios  Lutheranos  male  ftribere,  pefiimec]^ 
afterere  docere  qcf  certa  ftant  omnia  Iege,om 

nia  qua?  de  necelTitate  euehiunt:quare  5^c, 

, Hac  duo  breuia  notabilia,  funt  tantum  de  co* 
gnitione  Dei  confiderata  in  fe , prout  eft  una  (b* 
la,qua  omnia  perfeAa  cognolcit,  qu*  vifio  Dei 
Nota  digni  Dimiffis  omnibus  illis,quat  de  pralcien* 

latem  ira*-  tia  Dei  a dotfioribus  pertraiffontur  tum  maxime 
aGrcgo.arimi.dif.jS.primi.q.z.  quamagis  vi* 
dentur  hominis  mentem  o(Furcare,quam  intelle** 
''  tflum  illuminare,ideo  in  his  notabilibus,  8C  in  to 
ta  hac  materia  de  pradeftinatione  tatum  ea  funt 
dicenda » qua  in  diuinis  feripturis  habentur  » SC 
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DE  PRAEDESTINATIO,  fo 
qux  (cri  pcurarum  teftimon^s, poterunt  demon^ 
ftrarf  animarum  faluti  tantum  neceltaria. 

Tertium  Notabile, 

TErtio  notandum  eft  quod  licet  cognitio 
Dei  iit  tantum  vna  8C  eademjquar  omnia 
(vt diximus  ) perfetfle  cognofeit . Tamen 
refpetfhi  noflri  > dC  iv undum  diuerfa  tempora 
coo(iderata,il]a  eadem  cognitio  diueriis  nomini  • 
bus  nuncupatur.  Prout  enim  Deus  cognofeit  il^  tio  ^ 
la,  qujE  funt  nobis  pratenta , talis  cognitiodicf^  flu^ofiri 
tur  fcienti a Dei,  oc  f nquantum  cognofci t praien  de  nomina 
aa:dicitur  vifio  Dei,inquantum  vero  cognofeit,  tw. 
quae  nobis  futura  runt,huiurmodicognino,  pne^  Pialn*» 
fcientia  nuncupatur . Sed  quoniam  duplicia  funt 
pr^teriia,quae  agnofeuntur  a Deo  qufdam  enim  r ? 

funt  quf  Deus  pr^miare  intendit,quorum  cogot 
tio  dicitur  memoria  Dei.Dauid  clamat.  Memor 
«fto  verbi  tui  feruo  tuo  in  quo  mihi  fpem  dedi- 
fti . Alia  vero  quar  punire  excogitat  illorum  co<- 
gnitio , Dei  reminifeentia  dicitur , de  qua  Pfal,  piaf.}|| 
Ne  reminircaris  domine  delicfla  noflra  dl^c.Item 
Beati  quorum  remiifce  funt  iniquitates  8Cc , Sed 
illa,  qu;e  funt  nobis  prai;remia  fe  habent  in  dupli- 
ci dif^rentia,qu£edam  nempe  funt  bona,d^  Deo  ^ 

accepta,  quorum  cognitio  dicitur  approbatio  \ 
Dei,reliqua  vero  qux  funt  mala, 6^  Deo  odiofa» 
eorum  cognitio  dicitur  reprobatio  Dei , appro  - 
bat  quippe  Deus  bona,qu2e  prxfentialiter  Eunt , 

Sc  reprobat  mala.  Aliorum  autem,qu*  nobis  fti - 
• tura  funt,pra:uifa  tamen  a Deo,quxdam  funt  bo 
na  , qua?  acceptantur  a Deo  ad  vitam  a?ternam> 

- et  Equidem  ipforum  cognitio  pr^deftinatio  Dei 
appellatur  , mala  vero  futura , SC  talitera  Deo 
praruifa  ipforum  cognitio  dicitur  maledicf^io  dei\ 
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DE  PRAEDESTINATIO, 
praedeftinatur  nempe  omnes  futuri  boni  a Deo* 
Sc  refelluntur  futuri  mali  j fic  a Deo  pr^ufli  ab 
{terno.Ecce  quot  nominibus^Dei  cognitio  relpc 
<flu  noftri^et  in  ordine  ad  diuerfa  tepora  nomina, 
ri  valetdicet  fit  vna  et  eade  Ibla  refpedhi  fui. 

Vndeeftfciedura,quodpr5deftinatio  no  eft 
aliquod  immaginabile,vlIo  padfo  in  Deo  diftin 
dhim^nec  aliquo  modo  a Deo  aut  perlbnisjfiru  a 
deitate  feparatum^nec^  eft  aliquis  adlus  fecudus 
additus  deitati  fed  ille  terminus  prjdeftinatio  de 
notat  Dcu,qui  daturus  eft  alicui  vitam  f ternS, 
importat  ergo  Deum  vitam  ^ternam  alicui 
dandam^fic  reprobatio  importat  Deum  et  pet^ 
f ternam  alicui  infligendam>  eft  igitur  prfdefti-* 
natio,  pr {ordinatio  alicuius  creaturf  rationalis^ 
ad  gratiam  in  prf  fenti , et  gloriam  in  futuro  > « 
non  valet  prade^natio  eft  ncceflaria  , quia  eft 
ipfe  Deus  ergo  Deus  necefiario  prardeftinat,  feu 
homo  necelTario  pr{deftinatur,immo  libere  et 
cotingenter^vr  fupra  habitum  eft,quare 
CLuartuA  notabile. 

a Vano  notandum  eft,  quod  prout  dela 
ciliter  credi  poteft,Regina  Sabba,qu* 
venit  a finibus  terrj  ad  audiendam  fa^ 
jJlcg.10.  pientiam  Salomonis,Vt  habetur  in  libris  Rcgti, 
qu^quodSmodocumipfo  difputauit  de  orant' 
bus  rebus  mundi,qu{fiuitc5  in  multis  difficulta*^ 
tib.ac  in  multis  qftionibus  difficillimis  inftrui* 
Inter  quas  petijt , quid  nam  faceret  Deus  ante 
mundi  creationem.  Audiuerat  nempe  ab  ipfo  > ^ 
multas  rationes  Deum  creafie mundum  cui  re' 
fpondit  Salomon , prout  etiam  ex  fuis  feriptis 
perfuaderi  poteft,  quod  Deus  ante  mundi  crea^ 
rionem  tria  fiiciebat. 


Perpulchra 
Sutho.  ima 
ginatio. 
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DE  PRJEDESTINAXIO.  7« 

Pnmo.n.perpetuo  fuura  generabat  filium , 51  ^ 

cft  rapientia  patris  fecundum^quod  ipfe  teflatur 
in  prouer.d.Dominus  poiTedit  me  in  initio  via^  di  creuio^ 
mm  fuarum , ante$  quic^  faceret  a prindpio,  . 
ab  (terno  ordinau  funt,et  ex  antiquis  ante^  ter 
ra  fieret,nondum  erant  abyfBt  et  ego  iam  conce 
pta  eram  &c.qu(  fequuntur. 

Secundum  quod  Biciebat  erat, quod  omnia  co 
ponebat  in  fe,et  videbat, ac  pfeiflc  cognofeebat, 
qua:  facfhiruserat,vclutartif«  quidam,  quico^ 
ponit  in  mente  fuaante^  incipiat  operan,quic^ 
quid  arce  fua  fatflurus  eft,(SC  hoc  efl  quod  feribie 
Ioan«Q^uod  (adum  eft  in  ipfo.f.Dei  filio  9 q efl  foan.t; 
vita  hominum , erat  per  ideam , Teu  fimilitudi'' 
nem  omnium  repr^rentatiuam. 

T ertium  quod  faciebat  Deus  inquit  Salomo 
Regin(  Sabb(,en;  quod  omnia  qu(  vetura  erat 
perfetfle  videns  contemplabatur,dl^  concemplan 
doea  furnmopere  diligebat,ideodicitur.  Diligis  Sapun..iK 
omnia  qu(  npit,et  nihil  odifh,  eorum  quae  feci^ 

Rf, attamen  inter  omnes  illas  creaturas,  qu(  crea 
turus  erat,magf  s ei  placuit  natura  humana,  qua 
propter  captus  cius  amore,decreuit  ab  (temo  « 
aiTumere  per  hipoflaticam  vnionem , vt  homo 
Eeret  Deus,et  Deus  homo.Propterea  ibidem  in  {^ooer,  ii 
prouer.  filius  Def,feu  diuina  fapientia , fubinfert 
Delici(  me(  cfTe  cum  fil^s  hominum. Sed  his  di 
mtfns,dico  quarto  vna  cum  Paulo  apo(lolo,qdf 
etiam  aliud  Sciebat  Deus  ante  mundi  conflicu* 
tfonem,et  ab  (terno,pcerea  quae  diifia  funta  Sa^ 
lomone.f.quod  elegit, et  j^eftinauit  omnes  ele« 
tftos  et  futuros  bonos:  vt  cIarc’alTerft  Apoftolus 
adEphe.Deusenimekgitnos  in  Chriflo  antegpjiei^u 
confticucionem  mundi>vc  efTemus  iandli  et  ima^ 
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rh'1  culatf , in ronfpc(5i;u cius  in  charicate » qui  prx' 
• ' deftinauic  nos  in  adoptionem  filiorum  per  Ic< 
fum  Chriftum  (ccundum  propofitum  volun 
•'  tatis  fu(  9 in  laudem  gloria?  gratia  fuf  3C  cicera* 
''  Q^uomodo  autem  fuerunt  in  illa  atcrnitate  bo 
norum  pr^cfii  natio  , et  malorum  reproba 
Mod«  ^ tio  9 clare  habetur  Romanorum  . 8 . Nara  De>- 
deftinuio'  U8  videns  clare  omnes  homines  j qui  creandi 
erant,et  oes  eorum  mores  vfq^  in  finem  > vidit 
aliquos  bene  opera turos,non  appofituros  obice 
grati^  Dei, necno  finaliter,fe  difpofituros  ad  gra 
tiam:<5^  qui  tandem  debebant  bene  vti  fuo  libe^ 
j ro  arbitrio, et  hos  quidem  ^eftinauit , fecudum 

propofitum  voluntatis  fu$,quia  fic  propofuerat 
rulchra  G ^ Voluerat  ab  §rcrno.  Nonnullos  vero  vidit  ex 
niii«i(k>.  fuo  libero  arbitrio  perfeucraturos  finaliter  in  pec 
catis  pofituros  obicem  gratif  Dei,(56  illos  men ' 
to  reprobauit,et  non  efi:  mirum, quonia  fi  Deus 
,jj  ,r;  alicui  picflori  reuelaret  totum  aduentum  Anti" 
chrifi;f:<5^  omnia  quj  fe^lurus  ellet^^lle  autem  pi 
dlor  pingeret  omnia  fibi  reuelata,fuper  aliquam 
tabulam,liquet  quod  omnia  opera  futura  Anti" 
chrifii  venturijita  clare  videret,  ac  fi  pfentia  ef" 
V lent, vel  pterita  fuificnt , et  facile  pollet  iudicare 

define  Antichrifii:&  ita  poiTetde  futuris  iudi" 
cium  ferre, vellit  de  pfentibus , Sic  in  propofito» 
Deus  ab  ^terno  ita  vidit  finem  omnium  homi" 
num,ct  perfedfe  agnouit.ficut  nunc  videt  me  p" 
fentialitcr  exiilentem,  et  bene  vel  male  operate: 
quiafvt  diximus}nullum  efi  pteritu , nullumue 
futurum  9 fed  omne  tempus  eft  prf  fens  apud  eu, 
nullaquc  prfdefiinatio  pr(tcrita , vel  futura» 
fed  omnis  pr^defiinatio  cft  prarfens  inconfpc" 
Dei  ,^P5uod  dicitur  dc  liliorum  prjedefti" 
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natione, pan  ratione  dteendum  eft  de  malo^ObOdp. 
rura  reprobatione , ideo  non  miremur , 

Deus  prfdeftinauic , alios  vero  reprobauir  ^ et  reprobatu» 
hoc  cocum  probatur , per  illud  Apoftoli  Ro  ^ 
raani.cap.8;vbi  att . Nam  quos  pr{rciuic,rci^  probado 
licet  efle  credituros , 5^  in  fua  fide  permanfu-'  oium  fo. 
ros , necnon  et  conformes  fieri  ima^ni  fil^  fui, 

Vc  fit  ipfe  primogenitus  in  multis  fratr Aus,  noiuob 
per  fidem , quoniam  illi  homines  dicuntur  con- 
formes  imagini  fili)  fui  , Icilicec  Chrifii  ,qui 
in  omnibus  fe  conformant  cius  voluntati  in  fi^*. 
de  6C  operibus  bonis, hos  cales prfdeftinauic,j 
idefi:  elegit  ad  vitam  ^cetnam,^  quos.prie'. 
deiliinauic  , hos  dC  vocauic  , per  fe  , aut  per  ^ 
Apofiolos , feu  per  concionatorcs.,  et  quos  vo^  j 
cauic,  hos  dC  iuflificauit , per  graciz  donum,  * « 
dC  quos  iulbficauit  , illos  tandem  glorifica  <i 
uic , foilicet  in  ^terna  beatitudine , quid  ergo  die 
cemusadh^^iS^c. 

Q_uintum  notabde. 

Q Vinco  notandum  efl  , quoniam  di  ^ pr^eojna 
(flum  eft  in  principali  conclufione  De<  donis  m re 
um  non  efTc  omnimodam  caufam  no' 
ftre  pr^deftinationis , quod  percaufamquan^cS  proprie 
doque  intelligicur  res  aliqua  ad  cuius  efle  f«^ 
quitur  aliud  tanquam  efhrcfhis  , dC  illo  modo ; 
conftac  quod  cum  prfdeftinaclo  > <5^  reprobar  - f 
tio  fic  diuina  voluntas  , quf  illi  vult  dare  vi 
tam  artemam  ifti  autem  p$nam  perpetuam,qu$, 
quidem  voluntas, nihil  aliud  eft  qua  Deus  ipfe,< 
nulla  efteaufa  ex  parte  crea  cur^ipflus  pjrfdtfti*  .ac<*ai*l 
iiacionis,nequc  Kptobationis  ,cuipfal(lt  (trrna  ,rhr:h'i 
SC  incau(ata,cc  boe  eft  ^ vt  alfi  dicunt,' q>  ^cfti-i  ' 
nationis  eftedHuc>  feu  ipflus  Dd  prfdeftinantit 

j OigK, 
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imlla  cft  caufa,ec  hoc  de  ic  li quct«  quoniam  hac 
eft  femper  vcra,de  virtute  fermonfs,pdcftinatio* 

• tifs  nulla  efl:  caula  9 patet  per  eius  diffinitionem. 
Alio  modo  capitur  caufa>vt  dicit  quandam  prio 

'e;  ritatem  vnius ^pofitionis ad  aliam  in  bona co-' 
fequentia.flcut  fi  qu^ntur  caufa  quare  ignis  non 
’ . calefacit,  Rerpondetur,quf a non  eflpximus  pa 

tientf,et  fic  ft«quenter  didtur  quod  antecedens 
' eft  caufa  confequentisi  et  tamen  non  e(l  propna 
caufa,quta  neq^  caufa  cfficies,nec  materialis,  feu 
J formalis, vel  finalis.Quando.n.ab  vna  propofi^ 

tione  ad  aliam  eil  confequentia  formalis,  et  non 
econtrario , vt  omnis  homo  eft  rationalis , igi' 

nfibilis.Poteftaliquom^o 
tionS  antecedens  dici  caufa  confequentis  et  non  cotra» 
probatio  ^ fit  hoc  fiquidem  modo  pdeftinationis  notlrsr.i» 

* illius  pordinationis  alicuius  creatune  rationalis, 
ad  gratiam  in  pfenti  fgculo,et  glonam  in  futuro, 
tnuenitur  aliqua  caufa,quoniara  efl:  aliquod  pui 

' fum  in  creatura, vtputa  bonus  vfus  libe.arb.  vel 

Opus  aliquod  bonu,feu  finalis  pfeuerantia  in  cha 
3. : ritate.vnde  poteft  inferri  eius  pdeflinatio  > quo 

quidem  bono  p pofilbile  vel  impoflibile  a Deo 
uy*-,  non  puifo  talis,non  elTet  fic  ^eliinatus , et  eode 
modo  dicendu  cfl  de  pfcito,in  quo  repitur  aliqS 
puifum  a Oeo,vtpoce  malus  vfus  libe.arbit.  vel 
finaIisp(cuerantiainmalo,reuopus  aliquod  fi»* 
naliter  malum.vnde  poteft  inferri  eius  reproba^ 
do,quod  qdc  malum,{i  no  eilet  a Deo  puifum» 
talis  ^culdubio  non  eilec  fic  pfcttus  &c. 

Probatio  igitur  notatis,fic  4>batur  concludo  prin 

prindpiiis  cipalis.f.quod  Deus  no  efl  omnimoda  caufa  no 
eonciufio  ^ ^eftinationis,fed  ipfc  concurrit  tanq  priii^ 

cfpabor  caufa , Humana  autem  voluntas  , icic 

liberum 
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liberum  arbi.auc  finalis  perreuerantia  inchariia^ 
tc,vel  aliquod  finale  bonum  pr^uifum>  ca^i 

fa  minus  principalisjauc  infirumentaliscocurric,  Priou  t^ 
Nam  vniuerraliter  uidemus  in  idis  inferioribus 
(femotis  operibus  miraculofis)  quod  nunqua  pri 
ma  cauia  aliquid  cauiac,producic  vel  operae  fine 
actionibus  fecundaru  cauiam,5^  licet  prima  cau 
ia  quicquid  facit  cu  caufis  recudis,pofsit  facere  fe 
ibla,(5^  no  contra.  Nunq  rame  abfolute  loquedo»  * 

Sc  de  lege  ordinaria  aliquid  caufat,producit,  vel 
x>perac  fteOdis  caufis  no  concurretibus,  vt  expc' 
rientialtquet,quonia  ad  produefiionem  omnium 
efi^uu  in  his  inferioribus  vna  cum  prima  cau*' 
fa  concurrunt  dC  concaufant  ali$  fecundx  caufx. 

PoiTet  nempe  deus  facere  ut  terra  produceret  fru 
<fiu9^tputagranu,fine  eius  cultu»  SC  abfc]^  hoc 
quod^fiicus  feminarct»6^  fic  deal^s . Nunqua 
tamen  deus  hoc  facit»quia  ut  ait  Aug.contra  Fau  ^“2“^ 
dux.izAex  aeterna  efi:  diuina  voluntas  ordine  na 
turalem  feruari  iubcns»&  turbari  vetans.  Si  igic 
f n his  efietfiib.  naturalibus  cocurrunt  fecundg  cau 
fae  fimul  cum  prima  caufa»  quanto  magis  in  his, 
quae  pertinent  ad  falutem  vna  cumvoluntate  di^ 
uina»debent  & ali^  fecundf  cauH^  concurrere,  vt 
pote  libera  hominis  voluntas,  feu  liberum  arbit» 

^ut  finalis  perfeuerantia  in  charitate,uel  alia  ope 
ta  finaliter  bona  a deo  ab  aeterno  prxuifa  (SCc.  Et  ^ 

idem  confirmat  Apofto^  ad  Corint.  d.  Ego  plan 
taui,  fcilicet  tanquam  caufa  infirumentalis , pa'  Corint;» 
mer  SC  Apollo  rigauit»dcus  autem  velut  priaci' 
palifsi ma  caufa  incrementum  dedit  igitur  ad  vni 
uerfalem  praedefiinationem  dux  caufx  concur*" 
runt,  fcilicet  voluntas  dei  libera  hominis  vo^ 
lutas  pr^uffa  a deo  finaliter  perfeueratura  in  bo' 


t)B  PRADBSTINATIO. 

f)0)fea  in  charitace  dei  coadiuuante  gratia  9 quat' 
Vc  diximus  nunquam  deficit  in  necellarijs  • nec 
^Sda  deeft  facientibus  quod  in  fe  eft:5(c* 
dc£awoe  ^ ^ diuina  uolunus  efTct  omnimoda» 
dC  fola  cauta  vniuerfalis  prfdeflinationis  » nul^ 
la  alia  fecunda  caufa  concurrente » elTet  fola 
caufa  vniuerfalis  hominum  reprobationis,&pee 
conlequens  eiTet  deus  omnimoda » dC  fola  caufa 
pr^dcftinaiorum  Gilutis»  dC  reproborum  damna 
tionis  (quod  dC  Lutherani  concedunt.)  Sed  con 
lequens  eR  falfum,quia  tunc  fequcretur  quod  ho 
mo  ieu  pr^deAinatus  neceffario  faluaretur  dC  re* 
probus  necefsitate  damnaretur»  quod  eA  verita>* 
ti  difTonum  dC  manifeAe  falfum»confequenuam 
probo»quoniam  (i  fola  diuina  voluntas  ed  caufa 
quod  Ille  faluatur  dC  ille  damnatnr  dC  non  con^ 
curru  liberum  hominis  arbitrium  » igitur  clare  . 
conAat,quod  ille  non  poterit  non  faluari,  neque 
ille  poterit  non  damnari,  dC  ex  conCequentt  necef 
fano  vnus  faluabitur»  Sc  alter  damnabitur.  Sed 
luLji.  fallltas  confequentis  fic  oftcnditur  , quia  inde  fc^ 
conueiiien  querentur  multa  tnconuenientia . Primum  quoq 
tu  fequere  prxdeftinatio  » dei  reprobatio  tollerent  libc^ 
bUon^on  arbitrium.  Secundum  quod  ifte  vi  falucre^ 
offrem  ad  tur,ille  uero  vi  damnaretur,  quia  aliter  facere  n5 
^^poflct.ergo  fibi  non  elTet  imputandum  li  damdiF 
* retur  aut  faluaretur . Tertium  quod  prfdeftina- 
tus  necelTario  perleueraret  finalitertncharitate» 
Sc  reprobus  in  Hne  uitf  fu(  , necefsitate  operare^^ 
tur  malum , SC  moreretur  in  peccato  mortali . 
Quartum  quod  ell  omnium  pelsimum,  fequere^ 
tur  quod  non  eAet  necefiaria  lex, neque  confiliu> 

\ neque  eruditio , neque  pr^dicatio,  neque  oratio» 
neque  chriAi  pa(sio»ncquc  bapuAxa  neque  fides 
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ili  chriftojticque  confcfsio  ecfiini  ad  dcura,ncque 
bona  opera,<Juon£am  fi  iftc  cft  prjdeftinatus  fal 
uabicur,Velit  vcl  nolit  eft  reprobatus  dam> 
nabitur^velic  nolirue.Sed  qua  inconuenfcnHa,61^ 
inconfona  fint  ifta  cuilibet  difcreto  pcn fanda  rc-* 
linquimus.  Nam  lex  propter  tranrgrcfibres  trz' 
dita  pariter  dicendu  efi:  de  corredionibus» 
prfdicatfonibus  SC  fimilibus.  Ait  enim  dominus 
i per  Efaiam.Clama  ne  ceifes,<S^  quafi  tuba  exal^  B£ux  fS 
i ta  vocem  tuam»  annuncia  populo  meofcele' 

I ra  eorum  &c.Sed  ifta  non  iequirerentur,fi  necef  2**^ 

' litate  quifq^  danarecur,vt  falueret^ut  intueti  pa>  concludit 
' tet  igitur  ratio  concludit  quod  diuina  voluntas 
I non  eft  omnimoda  fola  cauia  vniuerfalis  ho-' 
i l minu  pr^deftinationis»  alioru  reprobationis. 

' \ Sed  fimul  etiam  cocurrit  libera  hominis  volu 
\ tas,dl^ab^ternoadeopr(uira,benevelmalefina 

i ] liter  operaturajVelutfccudacaufa  minus  princf-' 

f palis»vel  inftrumetalis,femper  tn  capiendo  cau^ 

1 lam  (ccudo  m6»vt  dictu  eft  in  quito  nptab.d^c; 

' . Pr^terea»fi  diuina  voluntas  elTet  fola  caufa  no  },ntio 

I lira;  vniuerfalis  prf dcftinationis , femota  qua>^ 

' cunque  alia  caufa,  fequeretur  quod  re  omnes  ho 

' mines  faluarentu  r,dC  nulli  damnarentur , confe-” 

L '^jgucns  eft  de  fe  manifefte  fa!fum,erroneu,5^hfre 
r ' * ticu,ac  diuinf  fcripturg  dilTonu»  vt  habet  in  eua  »1 

' gelioMatt.Btibuthqinfuppliciu  fternu.  lufti  , 

I autc  in  uita  ^terna,igitur  dC  ans,fed  confequetia  **  * 
f probo  per  illud  Apoftoli  ad  Thimot,  Deus  vult 
omnes  homines  faluos  fieri»  dC  per  te  diuina  vo  » 
f Juntas  eft  omnimoda  d^fbla  caufa  noftrx  falutis» 

t ergo  omnes  homines  faluabunt>quia  des  oppofi*^ 

i *tu:icilicetquodaliquifaluetur,(S^aliquidanent,  ^ 

i " ct  tuc  queritur  caufajCcd  no  eft  dicendu  quod  fit 
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dfuf  na  uolunta8,quia  i pfa.vc  ait  Apoft.  vult  o!H 
CCS  homines  faluos  ficri>  dC  quecunque  voluit  fe 
cit,in  coelo  8c  in  terra , igitur  afsignand^i  eft  aha 
caufa,puta  libera  hominis  voluntas,  quare  (S^. 
CoBfinaaf  Item  cofirmatur  ratio  ex  eadem  authoritate. 
Deus  uult  me  loan.M.faluum  iicri,<S^  ipfcdcui 
eft  fola,et  omnimoda  caufa  falutis  me{,nulla  cau 
fa  fecunda  concurrente , quis  ergo  dubitat  quod 
^ , ego  non  faluabor^<5^  ita  de  ali)s  dicendum  eft,igi 

tur,Nec  hic  habet  locum  illa  theologorum  diftin 
«flio , de  voluntate  antecedente , 6C  conCcquemc 
quare  <5^  cetera. 

Amplius  in  euangelio  Matth.fcribitur , quod 
4 ntioi  Multi  funt  vocati  pauci  uero  electi,  SC  patet, qdf 
^****’**^  omnes  ad  gratiam  i5C  gloriam  vocati  funt.Q^uac 
ro  autem,quare  pauci  funt  ele<fli,aut  dcfccflus  eft 
ex  parte  dei,aut  ex  parte  hominis,  primum  non 
Ofcie^.  dicendum  quoniam  ipfe  deus  vt  habetur  pro 
uer.  primo  ait . Vocaui  Sc  renuiftis  extendi  ma' 
num  meam  SC  non  fuit  qui  afpiccrct , & Qiri^ 
--  ^ ftus  Hierufalem  quoties  volui  congregare  filios 
tuos  SC  noluifti,ccce  deus  vult  et  homo  no  vult, 
igitur  dcfe(flus  eft  ex  parte  noftri,  ergo  libera  ho 
minis  voluntas,  velut  caufa  inftrumentalis  con" 
currit  ad  eius  falutcra , vel  daranationcm,quarc 
deus  non  eft  fola , Sc  omnimoda  caufa  vniucria^ 
lis  prardcftinationis,  SC  hominum  falutis. Et  fi  di 
cas  praedeftinauit  nos  deus  ante  mundi  conftitu-^ 
tionem,  SC  omnes  clcdi  praedeftinati  fuerunt  ab 
f terno, quorum  bonj  voluntates,(eu  opera  bona 
non  erant , quomodo  ergo  poterant  concurrere, 
tanquam  caufg  inftrumentales  ad  eorum  pr^C" 
Rcil^nGo  fiinationem  Kefpondctur  quod  licet  non  eflent 
tn  rerum  natura  > erant  tamen  eorum  bonat  vo^ 
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Iantates,ac  opera  virtutis  plena,6^  mcritorfa,in 
dei  cognmone,Necnon  erat  illorum  finalis  perft 
iieramia  incharitate  pr^uifa  ab  artemo  a deo  qui 
fvtdiximus)omriia  pr^fentialiter  fimul  perfe<5le 
&'immutabf  liter  ab  artemo  cognouit  6c  hoc  fuf 
£cit. 

Tertia  Conci  ufio. 

ALicuius  particularis  prfdeftinatiois  nui 
la  eft , caufa  creata, uel  ratio  refpcdlu  ho 
minis , feu  liberar  eius  voluntatis,ftd  di' 
uinauoluntas  eft  omnimoda  d^folacaufa  illius 
prardeftinationis. 

Hfc  conclufio  cum  fit  particularis , etiam  fic 
particulariter  poteft  demonftrari,  quoniam  ali - 
qui  ex  gratia  fpccia1i,ordinaii  funt  ad  uitam  {ter 
nam  , ita  quod  fibiipfis  non  funt  dcreli(fH , fed 
prfueti  ne  ponere  pofient  obicem,  Sc  ne  pollent 
peccare , vel  in  peccatis  permanere , ficut  beata  „ 
uirgo  Maria  concepta  fine  peccato  originali , Sc  ^ 
fancfliM  propheta  Hiere.  ac  beatus  loann.Bapti.  fluuntur, 
fandbficati  in  uentre  matns , pariter  Sc  Paulus 
Apoftolus a domino  percuflus  <&:illuminatus.  In 
illis  mim  nulla  uidetur  ratio, quare  deus  illos  pre 
deftinat  fic  gratia  prfueniendo  nifi  Ibla  dei  vo- 
Iwtas.  Non  enim  poteft  alsignari  ratio  vt  Icili- 
licet  fit  bonus  vfus  liberi  arbitrq,  quoniam  gra  ^ 
lia  prf  ueni t huiufmodi  ufum  liberi  arbi.  ut  i bea 
ta  uirgine,cui  fuit  gratia  c6creata,ct  in  Pau. fiiit 
malusvfus  liberi  arbi.quare  fjuiens  in  domini  di 
ici pulos  percufius  eft  fimilirer  , quod  aliqui  fine 
ratione  pradeftinatur,quidam  uero  propter  me 
ritum  pr{uifum , ratio  fimiliter  eft  fola  diuina 
uoluntas.  Et  nota  quod  conclufioncs  non  debent 
intclligf  quod  aliquid  fic  ratio  illi us,quod  prede* 
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rftmatfo  importat  rcfpecfiu  dei , Q_uia  nihil  efle 
poceft  ratio  xtcrnxdC  diuinat  vo]untaus>fed  qua 
tum  ad  efFecflum  quem  pradeftinatio  «Sirepro*' 
batfo  denotat  e(l  ratio  aliquo  modo  di(fla,  vtiin> 
fra  plenius.6^  clarius  patebit.  Nec  tame  propter 
hoc  quod  aliquos  prxdeftinat  fine  ratione,^:  no 
alios,efi:  perfonarum  acceptor:  nam  acceptio  per 
Ibnarum  tunc  eft  quando  quod  debetur  f quali" 
crptor  per  bus>  ym'  ofiertur  8C  non  alteri:  Deus  autem  nullf 
fonarum  cft  debitor  quocunque  modo,5i  ideo  non  potef?: 
elTe  acceptor  perfonarum  «3l^c.  j 

Q_uarta  Concludo*  -j 

VNiuerfalis  reprobationis  dari  aliqua  cau 
(am,ex  parte  hominis,lecunck>  modo  ac^ 
cipiendo  caufara^feripturaru  tefirimon^s 
fateri  tencraurjCum  nunqua  deus  ( Auguft.teftc» 
^ prius  fit  vitor  quam  fit  aliquis  peccator.  » 
Ho  conclufio j his  rationibus  probari  poteH:^ 

quibus  probata  efl:  prima.  Item  fi  totam  feriem 
L>i ..  feripturarum  difeurrere  volumus,  nuquam  inuc 
niemus  Deum  cfie  diredam  caufam  noftrg  hu" 
man^  damnationis , quoniam  Deustfiet  caufa 
quod  homo  perfeueraret  finaliter  in  peccatis  » 
quod  eft  abfurdura . SC  veritati  diflbnura,Nam 
Deo  authore : nemo  fit  deterior, tefte  Auguftipi 
igimtdCc*  'i 

Rado  X,  Praterea  vt  totum  vetus, ac  nouum  teftamtti 
tum  atteftantur  creauit  Deus  animam  rationaf 
lem  finaliter  ad  beatitudinem  confequendam  » 
quam  <5^ipfe  proprio  fanguine  redemit,  vocate;^ 
fcdulo  hominem  ad  pcenitentiam , 6C  nunquam 
deefi:  dari  gratiam  fecienti  quod  in  fe  efi; , dedit 
infuper  angelicam  cufiodiam,mouetue,  pulfatcp 
femper  internis  infpirationibus  ad  cor  hominia 
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^nduratum>5^  eandem  omnia  operaturve  omnet 
homines  falui  iient^fequitur  igttur,deum  non  eP- 

iedfre<fiamcauramvnfuerralfsreprobanonis,rcd  ’ 

■'libera  hominis  uolutas  fcu  liberum  arbitriu,  aut 
*^Enalfs  perfeuerantia  in  peccato,  a deo  pr^utfkab 
«terno , erit  principalis  caufa  danationis  fiemf, 
femper  fecundo  modo  capiendo  caufam,  quia  fe^ 
quitur,i(le  perfeuerabit  in  peccato  toto  vit  5 tem 
■pore,igitur  damnabitur.  No  enim  vt  didum  eft 
in  conclufione  deus  prius  eft  vitor  quS  fi  aliquis  Augainfa 
peccator.Ec  ii  dicas,ludas  iiiit  prxfcitus  a deo  ab  pcr.Gou 
aEterno,di^  reprobatus  propter  malu  vfum  fui  li^ 
beri  arbi.pr^uifum  a deo,vel  ob  finalem  perfeue 
Tantiam  in  peccatis^quam  deus  ab  f terno  pr§mV 
•dft  Igitur  deus  fuit  prius  vltor,quam  ludas  fuc^ 
rit  peccator . Dico  quod  illa  authoritasintellige 
■da  eft  quantum  ad  illationem  pecn?,  quf  eft  effe 
<fi:us  reprobationis,quf  quidem  (terna  poena  nu 
•quam  fuit  ei  illata  nifi  poft  peccatum  &c. 

Proindedns  dicet  in  nouifsimo  iudicio  his  qui  '* 
a finiftris  erue , difcedite  a me  malcdidi  in  igne 
«tcrnum,<S^  fiibdit  caufam , efuriui  dC  non  dedi'  „ 

.ibs  mihi  manducare:&c.  igitur  malus  vfus  libe 
riarbi.eftcaufa  reprobationis,^^  tandem^(tern( 
damnationis,  fumendocaulam  vt  diximus  in»/* 
notabili-d^c.  . 

Prarterea  Ofea;  icribitur . Perditio  tua  Ifrael,  or«  Jj 
Icilicecex  te  tS^.ex  tuo  libero  arbitrio  tantumrao^^^no  4 
do  inquit  dominus,  in  me  auxilium  tuum*  i) , 

Item  ficut  illi  ptadeftinamur  licet  diuina  gra  f ,r>rfn. 
tia  quia  pr(uidentur  finalirer  perfeueraturi  in 
charitate,ita  tales  reprobatur,  quia  pr(uidentur 
finaliter  peccaturi  Igitur  .^c. 

Poilent  et  alij  quamplures  adduci  ratfones,et- 

K liif  / 
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fcripturarum  authorttatesjfcd  iftf  fufFiciant  cla< 
rct  Igitur  cx  dicflis  , quod  libera  hominis  voluit' 
tas  fcu  liberum  arbi.aut  alTidua  perfeuerantia  m 
peccato, ab  f terno  pr^uifa  a deo , eft  principalis 
caufa  vniuerfalis  aliquorum  hominum  reproba^ 
tionis,6^  eorundem  per  malorum  operum  execu 
tionem  ftern^  damnationis  SCc, 

Obfjciunt  Lutherani.  ^ 

S^d  contra  primam  pariter  aduerfus  quar 
tara  conclufionem  inftat  moderniores  hfr^ 
tici,qui  probare  nituntur,diuinam  volunta 
tem  eiTe  omnimodara,et  fblam  cau(am  prfdel^ 
nationis>pariter  et  reprobationis,  et  quod  ifijper 
«fti  iint  eledli  ad  vitam  scternam.  Ali)  vero  ad  pg 
nam  (ternt,necnon,et  quod  aliqui  finaliter  perfe 
uerent  in  charitate,reliqui  autemi  in  peccatis  » et 
quod  ifti  tandem  fint  falui  ,et  ceteri  damnati, Di 
; eunt  folu  deu  cHe  caufam.Nam  de  lacob  et  Efau 
habet,Gen.i8.ii.et,2  jr.de  quibus  etiS  Pau.ad  Ro* 
ait.Cum.n.nondu  nati  fuiiTent  ,aut  aliquid  boni 
egiflent,aut  mali,vt  fecudum  elecfHonem  propo 
iitum  dei  maneret,non  ex  operibus,fed  ex  uocan 
te  didum  eft  ei,quia  maior  feruiet  minori , ficut 
feriptu  eft  lacob  dilexi,Efau  aute  odio  habui ,qd 
ergo  dicemus^nunquid  iniquitas  apud  deuc'  abfit 
Moyfes.n.dicit  .Miferebor  cui  mifertus  fum , et 
mifericordiam  prf  ftabo,cui  miferebor,igitur  no 
volentis  nec^  currentis, fed  miferentiseft  dei.  Di 
cit.n.ftriptura  Pharaoni,quiain  hoc  ipfum  exci 
taui  te  ,vt  oftendam  in  te  virtutem  meam  3c  vt 
anuntietur  nomen  meum  in  vniuerfa  terra,  ergo 
cuius  vult  miftretur  3C  quem  vult  indurat,  quid 
adhuc  qu<eriturc’voluntati.n.eius  quis  reiiftitc!  O 
homo  tu  quis  es  qui  refpondcas  deo^Nuquid  di ^ 
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Cft  Egtnctutn  ei  qui  Ce  Enxfc:quid  mc  feci(b‘  fic  < 

An  non  habet  poteflacem  figulus  lutf , ex  eadem 
mafla  facere  aliud  quidem  vas  inhonoremjaliud 
vero  in  contumclfarac^iSfe.quj  fequuntur*  u 

Refponfio  ex  pulcherrimo  dubio. 

PRo  folutione  illius  obiedionis , Sc  pro  re<« 
rponfione  ad  fcripturarum  dfcffafuperius  al 
]egata,pro(^  maiori  dicfforum  feu  fupra  di 
diarum  conclufionum  eIuctdatione,merfCoqueri 
poteftfAn  diuinaeet  fternf  pr^deflinationis  pari 
ter  dC  reprobationis  querenda  fit  aliqua  caufa,tS 
in  ordine  ad  diuinam  uoluntatem  quam  refpetfhi 
noflri,  feu  ratione  liberar  noftr^  voluntatis . Pro 
quo  efl  fciendum  9 quod  pr^deflinatio  poteRdu 
pliciter  confTderari  ,vnomodoin  ordine  ipfam  . 
diuinam  voluntatem  uelut  principaTiiTi  mam  cau 
famjtuncabfqt  vlla  animi  ambiguitate  dicendu 
cftjquoddiuin^  et  f tern^  prfdeflinationis,ac  pr(  !'  y'- 

rcientia?,qu^  efl  diuina  voluntas  nulla  poteR  afTi 
gnari,aut  lueniri  caufa.Cur.n. voluerit  deus  huc 
•pr^deftinarej^C  alterum  reproba  re,nulla  eft  qu{  ' 
renda  caufa  tam  ex  parte  dei  qui  refpedhi  noftri 
quoniam  diuinst  voluntatis  nulla  poteR  ciTecau  , 

fa  feu  ratio,quicquid  nempe  fibi  placet  hoc  faci t» 

6C  nodrum  no  ed  aliam  qufrere  caufam,fed  una 
cum  Propheta  dicere,omnia  qu^unq^  voluit  fe 
cit  deus  in  calo  8c  in  terra,hoc  autem  rationibus 
Sc  authoritatib.poted  facile  demondrari. 

Prirao.n.omne  agens  non  limitatum  nec^  fi^  Pruu 
gatum  poted  cui  placet  fuz  bonitatis  dona 
cedere:  Sed4eus  ed  agens  illimitarum,  nec  liga^ 
tum  9 e rgo  cui  placet  poted  fuz  bonitatis  SC  glo 
riz  dona  concedere , Maior  ed  nota  per  illud  * ‘ 

Matth.  Amice  non  facio  cibi  iniui^am  tolle  quod  Mattis  xo 
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tuum  vade.  Minor  eft  mantfefta,quoniam 

deus  eft  infintius,ideo  non  limitatus,nec  ligatus, 
cum  nulli  fit  obligatus,  tefte  Apoftolo  qui  ait . 
CLuis  enim  prior  dedit  ei,SC  retribuetur  illi , SC 
per  confequensjpoteft  gloriam  fuam  dare  cui  pia 
cet  quare  fi  Paulum  elegit  in  Apoftolura,  voca- 
ukqp  Magdalenara:&  non  te,(^uid  inde  fufH^ 
ciat  tibi,  quod  plufquam  merearis  acccpifti . 
Grandis  nempe,eft  hominum  ingratitudo  dicen. 
tium , quare  me  non  fecit  fic  5^  fic . Cur  tot  di^ 
uitias  dedit  huic  8C  non  raihiVdl^c  . Cogita  pau^ 
lifper , quare  te  fecit  animal , 8C  non  lapidem  t 
quare  hominem , Sc  non  canem,  3c  (imilia , cui 
enim  deus  obligatus  erat^vt  fic  vel  fic  facc^ 
m . &c . 

RaHo  2,  Secundo  quicquid  ex  gratia  daturdibere  da rf, 

' * et  donari  poteft,fed  vita  ?ttrna  datur  ex  gratia, 
MaMi.20.  ergo  libere  dari  poteft  . Maior  eft  nota  iuxta  il^ 
lud  Matth.  An  non  licet  mihi  facere  quod  volo  • 
Minor  etiam  patet  per  illud  Pauli  ad  Roma . 
Rom.9.  Exiftimo  inquit  qu^  non  funt  condign^  pafTio 
nes  huius  feculi,ad  futuram  gloriam ,qu{  reuela- 
bitur  in  nobis.Ei  alibi;  Gratia  dei  fum , id  quod 
Addifi:*j  fu»^  infuper  ad  Titum. Non  ex  operibus  iulH 
tiar,qua;  fecimus  nos,fed  fecundum  fuam  miferi-^ 
cordiam  faluos  nos  fecit,ergo  gloria  datur  gratis 
fi  datur  gratis  ergo  ad  dantis  ftat  arbitrium:qua 
TC  8cc, 

Rati<i:i  ertio, Hoc  idem  probo  exemplis.  Sicut  enim 

materia  cum  ftt  una  in  omnibus  generabilibusct 
corruptibilibus,vt  habetur  primo  phificoru  non 
SimliHudo  poteft  affignari  ratio,quare  una  eius  pars  fit  fub 
pnichra.  hominis,(Si  alia  fub  forma  equi , nifi  diui 

.na  voluntas.  Similitcr,quarc  deus, huc  uoluit  cli^ 

..  i. 
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gere, alium  vero  reprobarcjnon  cft  alia  qujrrda  ■ ' ^ 

ratio  nifi  diuina  voluntas, quia(vt  diximus)  diuf  • ‘ 

nae  voluntatis  nulla  cR  aiTignanda  caufa » et  ad 
hunc  fenfum  loquitur  Apoftolus  ad  Rom.de  Ia" 
cob  et  Efau  dicens.Gum.n.nondum  nati  fui iTenc 
aut  aliquid  egilTent  boni  aut  mali , vt  fecundum 
eledionera  propofitum  dei  maneret,  non  ex  ope 
libus.f.operatisjfed  ex  vocante  didum  cftei.f* 
liaac , quia  maior  feruiet  minori  iicut  icriptum  ■ 
eft  lacob  quidem  dilexi , Efau  autem  odio  ha<" 
buitdl^c. 

Prarterea  quemadmodum  alia  non  poteft 
gnari  ratio:quare  ifte  Iapis  fic  in  partcilla  paric" 
tis,(5C  ille  in  aiia^nifi  voluntas  artificis,  fic  in  pro 
pofito,quare  hic  fit  pdedinatus,d^  alius  non,nul 
ia  c alia  rario  refpcdu  dei,nifi  diuina  volutas  ete* 

. Item  ficut  nulla  alia  dl  querenda caufa:quare 
artifex  ,ex  eadem  mafia  vitri  vhoc  vas  fecit  pro 
chrifmatc  fando.aliud  autem  ad  renendum  vinii 
in  menfa  regis, aliud  ueio  in  contumeliam, nifi  ar 
bitrium  ipfius  artificis  -.Ita  cui  voluerit,  deus  ab 
(terno  hunc  eligere,6c  alium  reprobare,ex  parte 
ipfius  diuina:  voluntatis,fi:ultum  cfi  aliam  quac" 
tere  caafam,nifi  quia  ita  voluit,&:  fibi  placuit , 
venit  hoc  ex  occultilTimis  tamen  iudici^s  eius,d£ 
hoc  eft  quod.ait , feribens  Apoftolus  ad  Roma"  Xom;M 
nos . O altitudo  diuitiariim  fapientia:  8C  feien- 
tix  deioquam  incoprehenfibilia  funt  iudicia  eius 
dC  inuefitgabiles  V((  eius  , enim  cogno  " 
uit  fenfum  dominiVaut  quisconfiliarius  cius  fuit 
aut  quis  prior  dedit  ci  retribuetur  ei  ^ Q^uo^ 
niam  ex  ipfo,5C  per  ipfum , dC  in  ipfo  funt  om^ 
nia  , ipfi  honor  6C  gloria  in  fecula  feculorum ; 

Arnen.  : \ 
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Raho  Q_^uarto  confirmatur  authoritate  Diui  Aug* 
Augofli»  contra  Pdagiumtinfcrutabilia,  f‘nquit)&  inco^ 
prehe(ibflfa,nolo  vt  interroges,  quia  quod  lego, 

credo,<5C  ueneror,non  autem  difeutio . Q^uis  eft 

autem  homo,  qui  refpondeas  deo  < Nunquid  di^ 
cit  figmentum  ei,qui  fe  finxit,  quare  me  fic  feci  • 
fti  < Haberet  enim  poteftatem  figulus  luti  ex  ea-» 
dem  malTa  aliud  quidem  uas  facere  in  honorem, 
loan.e;  gjjyjj  contumeliam,  fed  interroga  eum  qui  di^ 

^ xit , Nemo  uenit  ad  me,nifi  pater  meus  traxerit  * 
..  ' illum,<5^  non  omnes  capiunt  verbum,nifi  cui  da 
‘ ‘ tum  eft,  Sc  uobis  datum  eft  nofee  mifterium  re«' 

loannif.c  fi"*  coelof  um,c5teris  autem  non  cfi  datum,d^  ite 
loannis!  a rum:Nemo  nouit  filium  nifi  pater,& patre  quis 
nouit  nifi  filius,dC  cui  uoluerit  filius  reuelare,  SC 
ficut  pater  fufeitat  mortuos,  SC  uiuificat,ita  fili^ 
us,quos  vult  viuificat,  dc  quia  fpiritus  ybi  uult 
fpirat  ,6^non  potefi  homo  a fe  facere  quicqul,ni 
fiillidatumfueritdefuper,Etiterum  interroga 
eum, qui  dixu,uobis  datum  eft  pro  Chrifto  non 
iblum,ut  in  eum  credatis , fed  etiS  pro  illo  patia^ 
mur,&  non  uolenris,neque  currentis,  fed  mifere 
tis  eft  dei,5fcuf  uult  miferetur,5^  que  uult  int^u 
rat-Et  fpiritus  fandius  dona  charifmatum  fuoru, 
t.corif«kU  iingulis,prout  uult,non  prout  uolunt,  dC 

quibus  voluit,^  non  qui  uoluerunt  SCc, 

Q.  uinto  hoc  idem  infuper  cofirmatur  alia  au 
C^intarS  thoHtate  beati  Gregorq.a^.libri  moraliu  ca.  u* 
CregQ<  fultos  inquit  videmus  quotidie  qui  iuftitif  lu^ 

ce  refplendent , SC  tamen  ad  finem  fuum,nequi^ 
ria  obfcuritate  tenebrantur,  Sc  multos  cernimus 
' peccatorum  tenebris  obuolutos,  Sc  tamen  iuxea 

Vit{  fuf  terminum  repente  reddi  iuftitij  fu^libe 
fos.  Multos  enim  nouimus , femcl  inuenta  uia 
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luftiti^  illibate, vfque  ad  obicum  tcnuifle  ^<3c  ple 
irofq^  conrpeximus,ufque  ad  obitum  cepta  fimul 
cnimna  nncceiTationccumulairc.CLufs  ergo  m 
ter  occultorum  ludiciorum  nubila  mentis  fue 
radiu  raitcatc^vt  aliqua  confideratione  diiccrnat, 
ucl  quis  perduceret  i malo,  uel  quis  perfeueret  ia 
Donojuel  quis,ab  infimiscouertaturad  fumma^ 
vel  qui8,reuertaf  a fummis  ad  infimac'latent  h«c 
lenius  hominum , nec  quicqua  dc  cuiuslibet  fine 
cognolcfcur,qina  diuinorum  iudiciorum  abilFus 
humanae  mentis  oculo  nullatenus  penetratur,  vi^ 
demus  nanq^,quod  dei  aduerfa  gentilitas  iuftitie 
luccpwfuia  eliySc  ludara  dudum  dilecta  perfidic 
elt  nocte  cecata. Scimus  etiam  quod  latro  dc  pati 

. R«gnu,ludas  deapoftolatus  glo 

«a  elt  lapfus  in  tartarum,&  fequitur  Gregor, 

Q^is  ergo  diTcutiat  in  qua  via  habitat  lux,d^  te 
nebrarum  quis  locus  fdt,vt  ducat  unumquod® 

intelligat  femitas domus  fue,  . 

. *!?  . fubdit,uideo  Paulum  ex  illa  perfccutio^ 
nis  ff  uitia,  ad  graiiam  apofiolacus  uocatum,  SC 
ttmen  fic  inter  iudicia  occulta  fbrmidat,ut  repro 
hari  i«tiam  poftquam  uocatus  eft  timeat . Ait 
enim  Caftigo  corpus  meum  , Sc  feruituti  fubij  • i.Cotint  ^ 
ao,  ne  forte  al^s  pradicas  ipfe  reprobus  efficiar* 

« intra,  vg  miferis  nobis , quia  dc  electione  no- 
itra , nullam  adhuc  dei  uocem  cognofeimus , SC 

Tccuritatc  torpemus  , debet 
profeCto  in  fpc  etTe  fecuritas , fed  etiam  amor  in 
conucrtatione,  ut^illa  certantes  foucat,  ifta 
torpentes  pungat:  SCc.  Hx  omnes  fiquiim  ra-» 
tiones  « authoticates  probant , quod  diuinf  SC 
5tcrnn>rsdeftfnacionis,ac  reprobationis , prout 
prxdeftmatio  dC  reprobatio  confideranturinoe 
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dinead  ditrinam  v^oluntaicm,tanquam  liberant, 
i principaliTsf tnam  omnium  caufam  nulla  eft 
querenda  aut  inucnienda  caufa , ucl  ratio , quo^ 
tJiam  diuinf  5^*terngvoluntatis  nulla  pot  effe  ra 
«o,  neque  afsignari  caufa  . Nam  quicquid  deus 
vult  libere  facit,5^  operatur , dC  ad  hunc  fcnfum 
locutus  eft  Paulus  ad  Rom.  per  totum  illud  ca 
pitulumqui  uoluitoftendcrc,ftultum  eftc  ina 
tiediuin^  volutatis,  quaerere caufam,<SC  ratione, 
quod  idem  elTet  quaerere  caufam  primae  caufj, 
^ 6C  fic  patet  folutio  ad  lutheranorum,  dC  aliorum 

obic(ftiones,Et  nota , quod  iftae  rationes  non  ad* 
uerfantur  primis  rationibus  pro  principali  con^ 
clufione  facfWs  vt  infra  immediate  clarius  pate^' 
bit , fi  tu  candide  lecftor  dignaberis  fequi  l^en^ 
do  , fic  patet  prima  confideratio  diuinae , 8C 
f ternx  pr^dcfiinationis,  ac  reprobationis , quad- 
re (5^  extera, 

i;  confides  Alio  modo  xterna  dei  prfdeftinatio,fcu  repro 
batio  poteft  confiderari  in  ordine  ad  fuuraeffe^ 
&"reproba  tflum,  3c  quantum  ad  cius  exfecutionem , Nam 
liomsi  cfFetflus  prjdeftinationis  eft  prxmium  xternum 
quemadmodum  effecflus  reprobationis  eft  poe^^ 

• ’ • na  xterna,&  illc  nempe  a nobis  eft , <S<:  i n nobis 

: pafsiuc  repetitur,  &: hoc  fiquidem modo requi^ 

renda,  8C  inuenienda  eft  caufa  prxdcftinationis; 

patitur  dC  reprobationis, tam  ex  parte  dei,quani 

refpedu  hominis.  Aliud  eft  enim  dubiu  qugrere* 

' An  inueniri  pofsit  ratio  t fcu  querenda  fit  ca^fa, 

quare  dcus,(S^  diuina  uoluntas,  ^ ^terno  illu  vo 
luit  prxdeftinare,<5i  hunc  rcprobarc,<&:  aliud  eft 
qufrercjcur  ifte  de  fado  ab  f temo  fit  prardeftina 
tus,(5C  illc  reprobatus,5Ccur  ifte  fit  faluus,illc  ve 
ro  damnatus , <5^  in  prfdcflinato  fit  aliqua  caufa 
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fu^  prxdeRinationfs  ^SCtn  reprobato  caufa  fax 
reprobationis.  Primu  enim  qu(rtt  cam  diuinf  ec 
^ern$  uoluntatisy  cuius  nulia  ell  quxreda  caufa, 

" nec  aliqua  ratio  inueniri  poteil^vt  paulo  ante  p 
batum  eH:.  Secundum  qu^rit  caufam  ipnuseffe^ 
dus,(5^executionis  ^ternx  ac  diuinf  prfdedina^ 
tionis,£t  hoc  iiquidc  modo  dicenducil,  quodea 
piendo  pr$den;inatione>  Sc  reprobatione  in  ordi 
ne  ad  fuu  effecflu  que  prxdeflinatio,(S^  reproba^ 
tio  includunt,et  quantum  ad  eius  exeeutione  qu( 
renda  dC  inuenienda  eR  caufa.  Nam  vt  diximus 
in'probatione  primx  conciuiionisjdiuina  volunt 
tas  e(l  principaiiorcaufa  vniuerfalis  bonorujprx 
de(linanonis,]fbera  aute  hominis  vo]utas,feu  \i* 

^ beru  arbi.aut  finalis  per  feueratia  in  charitate  pr| 
ui(a,ab  xterno  a deo  cocurnt  velut  caufa  infbru' 
j nientalis,necnd  effecflus  bonorum  operu  in  fine> 
caufa  ei^  minus  principalis  hominis  falutis  (ter 
nf  :femper  enim  deus>tanq  caufa  principalifsima 
concurrit  ad  hominum  falutem.Sed  per  oppofl<^ 
tum  libera  hominis  voluntas, feu  finalis  perfeuef' 
samia  ipHus  in  malo  a deo  ab  (terno  prfuifa  cau 
iaeR  principalis  illius  (ternx  reprobationis,dein 
de  efiedus  malorum  operum  in  fine , caudi  cfl 
etiam  prindpalis  fu(  xternx  damnationis,  8C  ad 
hunc  fenfum,<S^  fecundum  hanc  confideratione,  da  (U  pma 
intelligenda  eft  prima  conduflo,  cum  fuis  ratio^  conciuiio  • 
xub.annexis.Cu  enim  dicitur , quod  deus  no  efb 
omnimoda  caufa  uniucrfalis  prfdeflinationis,  fc 
mota  quacuq;  alia  caufa  no  capit  ibi  prxdeRina 
't4o,in  ordine  ad  fua  prima  cam,qu(cfi  diuina  uo 
lucas,cuius  nulla  pot  eife  caufa,ucl  ratio  ut  dieftii  ’ ■ ' 

cft.  Sed  accipit  ibi  pradeflinatio  ^ut  ordinat  ad 
fuum  efFedum)  que  ipfa  denotat , quiquide 
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^us  a nobis  e(i,dC  in  nobis  pafeiue  reperitur,  3C 
<]iiantuni  ad  cius  cxccutionem  5 3C  hoc  equidem 
raodo,euidenter  conftat,quod  uniuerfalis  prfdc^ 
ftinatioms , deus  eft  principalior  caufadibera  au 
tem  hominis  uoluntas  cau&  eft  inftf umcncalis* 
feu  minus  principalis.  Semper  fecundo  modo  ca 
piendo  caufara,uc  dieftum  eft  in  quinto  notabili» 
fcd  eft  una  regula  generalis  in  rebus  naturalibus 
quod  quotielcunt^  dug  cauH^  cocurrunt  ad  unu 
SC  eundem  e^clum:  quarum  una  eft  pr  ' cipa^ 
lis,&:  altera  inftrumentalis,femper  effed;  (s  attri 
buitur  caufac  principali  s 6C  non  inftrui  ent^i» 
exempli  caufa  > feriptor  nequit  feribere  iine  in* 
ftrumento  calami, tamen  feriptura  non  attri-^ 
buitur  calamo  ftd  feriptori « Sic  in  propoGto  li 
cet  ad  eflecftaalem  prfdeftinationem  concurrant 
voluntas  dei,  pariter  & libera  hominis  volunt 
tas  conformis  imaginis  fili)  fui : tamen  prgdefti^ 
nado  merito  attribuenda  eft  uoluntati  diuin^  can 
quam  principaliori  caufae,  dC  per  oppofitura  re-» 
probatio  debetattribui  liberae  hominis  volunw 
ti,  uel  fuo  malovfui  liberi  arbitrg, cuius  eft  prin 
cipaliscaufa,  dC  fiquidem  omnes  feripturaru  au 
thoritates,quaE  uidenturinnuere,quod  folusdeus 
dat  nobis  gratiara,pra£deftinat, vocat, iuftificat, 
prpniat  hoc  modo  intelligi  debent , fcilicet  tan^'^ 
quam  cauia  principalis,  a qua  omne  datum  opti 
mum,<5^  omne  donu  perfedu,  6Cc.  Si  enim  feri 
ptura  attribuit  (criptori,et  noncalamo,fine  quo 
etia  non  ualet  feribere,  quanto  magis  noftra  prae 
deftinatio  eft  attribueda  deo,  et  no  folu  libero  ar 
bi. licet  ut  caufa  concurrat,fine  quo  etia  pot  deus 
(5^quodlibei  bonu  nobis  coferre,et  ita  diccdu  eft 
dc  fide  et  operibus  boiS)qu|  ncccllario  cocunruc 
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ad  iuftificanonem:ied  quoniam  fides»  feu  gratia ' 
gratum  feciens»concurrit  Vt  principalior  cauTa» 
opera  autem  bona  » vtcauia'  minus  principalis» 
fdeo  merito  fuii:ificacto:.pr(dpue  attribuitur 
dtittgrsiti%6Cc.  j 

. Obdunt  iniani. 

POirec.n.aliqui9  dicere.  Ego  fum  prcfcus  ab 
{terno  et  ordinatus  ad  p{nam  {ternam  » 
etiam  propter  dementa  mea  a deo  ab  {ter 
noprauifa^  Tamen  fi  Deus  vellet » po/Tet  me 
■ £duare»acmeiacerebene  vd  libero  arbitrio» 
cur  igitur  non  me  faluat<  ii  vult  omnes  horni* 
nes  laluos  &cni6Cc* 

Rerponfio» 

Ad  hanc  obiedionem  primo  relpodetur  ** 

quod  hoc  Deus  non  faceret  > quia  tun^ 

■ tolleret  liberum  arbitrium.Sicm.  Deus 
brdinauf  t ad  tuam  falutem  confequendam » libe» 
arbi.tuum  concurrere,quod  cum  iit  caufa  cotin* 
gensyideo  contingenter  euenit  pdeilinatio,fcribi 
tur  n€pe.  Anima  qu{  peccauerit , ipfa  monetur»  BzechLtS» 
et  Paulo  poft.Si  auerterit  fe  iuilus  a iuRitia  fua» 
et(ecentiniquitatem,recundum  omnes  abomi^' 
nationes, quas  operari  fbkt  impius,  nuqd  viued 
quaii  dicat  npn.Ite  Paulus  ad  Galatas.Q^u{  fe^  Q****^» 
'toinauent  homo  h{c  et  metet  etc. 

' ' Secundo  rerpondet  Paulus  ad  Romanos  di* 
cens  • O homo  tu  qui  es  ,*qui  refpondeas  Deo , gj,^*^**®* 
nunquid  dicit  figmentum  ei,  qui  fc  finxit , quid  * . 
me  fecifti  fic:etc. 

Tertio  reipodetur,q3  iudicia  Dei  funt  incop 
henfibilia,et  qcgd  Deus  faciti ufio  iudicio  fecit, 
vt  idc  Apofio.ad  Rom.attefiatur.d.  O altitudo 
diuiciaru  fepieti{  et  fcietiat  dei,  qu^  Incomphea^ 
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fibilia  fut  iudicta  d«,etiucftrgabiles  yif  dus  etc. 
dC  alibi  fcriptara  ait . ludicia  dd  abilfus  multa., 
HqdU*  itcm  Auguftinus  V dluntas  dei  imulla  «fle  noa 
poteft , venit  enim  «x  occuittffittiia  meritis: vd 

demeritis  hominum  . . v 

Obi)ciunt  vulgare». 

S QIft  etiam  a Vulgaribus  qujri:  Curdeu» 
creat  homines,vel  animas»  quas  feit  perpe- . 
tuo  damnandas; 

Ad  quos  refpondctur , quod  triplid  de  cauCi 
hoc  deus  facit, hos  homines  creat,  quos  ettam 
fcit  «ernaliter  damnari  primo,  vt  deus  oftendai 
iuflitiam  fuam,fcit  enim  illos  ex  malo  vfu  hberi 
arbi.d^  ob  continuam,  ac  finalem  perfeucrantfi 
’ ' fn  peccatis,  ab  eo  aternaliter  pr^uifam , omnina 

fore  reprobos.  Ideo  creat  eos  ad  oftendendum  iu 
ftitiam  fuam,  Sc  vtitur  cis  taquam  vafls  ir{  fu?» 
tefte  Apoftolo  qui  ait. Volens  deus  oftendere  ira 
fuam,d^  notam  facere  potentiam  fuam  fuftinuit 
. in  multa  patientia  vafa  irj  apta  in  interitum ; id 
. rt5s  - eft  multos  reprobos , dC  in  malis  obftinatos  , de 
quibus  in  feripturis  quam  plura  habentur  exera<^ 
pia.  Primo  de  illis, qui  fubmcrfi  fuerunt  ab  aquis 
diUiu^ . Et  de  volentibus  adificare  Turrim  Ba-; 
Exodl.li.  bel  ,infracap.u.  Secundo  de  Pharaone . Exoth 
per  totum  vfcp  ad  cap.u.  C^uoniam  indurauit 

for  eius  non  pofitiue,  led  priuatiue , abftrahen^ 

' do  ab  ipfo  gratiam,  ob  malum  vfum  fui  liberi  ar 

bitrn.  Tertio  de  Senacherib  iS^eius  exercitu  . 
Kv,  CLuarto  de  Nabuchodonofor.  CLuinto  de  Olo- 
ferne.Et  tandem  claret  de  lud(is,d^  Infidelibus, 
ac  alqs  Cbriftianis  obltinatis  in  peccatis  , quM 
'Deus  fuftinet,  vt  conuertantur  , ^ agant  parni- 
centiam>qut  & fl  nolunt  conuerti  jDeus  per  illos 
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odendfc  iram  fuam , nocam  Bicic  potentiam 
iaam  9 quam  etiam  contra  hos  reprobos  magis 
oftendet  in  vJttmo  examine  finalis  ludici)  fui. 

Secundo r^rpondetur, 'quod  hoc  Deus  facit  ra 
tione  boni  vhiuerfalis»  vt  enim  vniuerfale  falue*'  y 

tur9necei&  eft  interdum  particulare  perirc,quod 
daret  in  rebus  naturalibus  9 dC  ciuilibus , ob 
lutem  enim  totius  corporis  nonnunquam  abfcio 
ditur  membrum  putndum  9 ad  fahiandum 
vnam  c5munitatem  feu  duitatem  necefTeeftali 
quando  malos  de  medio  tolli  9 nonnullos  fufpen' 
derc9  aJios  vero  capite  ple(ffi,Sic  in  propoiito 
propter  vniuerfalem  faiutem  genens  humani  > 
decet  Oeum  non  tantum  Tua  mifencordia  dC  cie* 
imentia9red  SC  fua  luftitia  vti  9 Sc  ideo  oportet  in 
tanta  multitudine,quod  aliqui  fint  boni>quidam 
indiore89et  nonnulli  optimt,al^  infupcr  mali,  ali  > 

qui  peiores,  cseteri  autem  pefumi  ^ quidam  vero 
raediocrcs9ait  enim  Apoftolus  ad  Corinth.  Si  to , 
cum  corpus  oculus, vbi  auditus,  fi  totum  auditus 
vbi  odoratus  8Cc, 

Tertio  hoc  facit  deus,ratione  ordinis  fucceffi^  j.Rel|poiu 
ut , ex  bonis  namc|)  nafcuniur  mali , & ex  malis 
boni  9 fi  quidem  de  7 haram  idolatra  onus  efir.f. 

Abraam  Pa.riarcha,  5^  ex  pefiimo  Efau , natus, 
cit  Sandlus  lob , & ex  patribus  in  deferto  nati 
funt  fil^  9 quiintrauerunt  terram  promiriionis,' 
quorum  mulli  Reges  dC  Propheta;  Sandi , ex 
Saulpeffimo  ionatas  optimus:de  iniquo  Achab 
natus  efi  Ezechias  Sant^us,  SC  ex  Amon  Sacrile 
go  r iofias  bonus  , de  patre  Harbreo  Apofiolus 
Pau. pariter  Barbara  Catharina  nata;  funt  ex 
peffimis  patnbus,vt  etiam  didlum  eft  in  tradbi' 
cu  de  hbcro  arbitrio  dCc, 
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pcrmitdt  Deus  reprobos  nafci^ob  eo 
fonam  bonorura\  quoniani  per  Caim  martyria 
coronatus  eft  Abel , per  fratres  venditus  eft  Iq- 
feph,  tiquidem  per  pcfTtmos  Reges»  & tira^M 
Prophetf  marttrio»  et  dtueriisrupplic^corSati. 
Alq  nam^  ferro  perempti . Alq  flammis  exufti* 
Alq  flagellis  verberati . AI9  vecftibus  perfbiad. 
Alq  affixi  patibulo.  Al§  pelago  fubmerfi~Wq  yi 
ui  decoriati.  AI9  vinculismancipad.  Al$  linguis 
priuati.  AI9  lapidibus  obruti.  A1I5  frigore  af flic^. 
Alq  fame  cruciati  .Si  enim  non  fruflent  irap^  ira 
peratoresjVt  Nero,Decius»Domiciaijus,  Vale- 
rianus>pichafius»Maxentius>quomodo  his 
plicqs  coronati  fuilTent  martyres  ^ per  illos  naq^ 
offenderunt  fuam  uirtutem>patientiam>pauper- 
iatem,bumilitatera,fidem,  SC  charitatem»  dC  fic 
tranflerunt  per  ignem  Sc  aquam^ad  ethacra>coB- 
li,ubi  cum  Chriffo  perpetuo  regnant» 

COMPENDIVM  RESO- 
lutum  totius  materiz»  de  r 

pr{deffinauone« 

t 
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tione  tria  praxipuesCunt  confl 
deranda.r.  initium  Medium» 
SC  finis » Duo  extrema  funt 
aterna»  Vnum  a parte  ante  re 
liqum  a parte  poff » Medium 
vero  efl:  temporale » initium 
praedeffinationis  efl:  eleeflio  creatur^  rationalis  £a 
<flaa  Deo  ante  mundi  conflritutionem  ad  vitam 
«ternam  con(equendam»flnis  autem  prfdefb’na- 
donis  efl:  ipfli  vita  «terna»  R^num  Dei  fempi- 
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tema  beatorum  gloria  9 Ac  medium  ipHus  prx* 
dcftinationf8,eft  bonus  vfus  liberi  arbitr^,fina^ 
lis  perlhierantia  in  chantate « ac  quodlibet  opus 
bonum  a libera  voluntate  de^m , ad  Dei  ho  ^ 
norem  iinaliter  ordinatum » hoc  eH:cempo<' 
rale  initium  prardeftinationis  ibli  Oeo  conuenic» 
Medium  cft  in  libera  hominis  iaculcace,finis  au  ^ „ 

tem  tam  Oeo  quam  homini  attribuitur  > quonia 
Dei  gratia  ac  bonis  opibus  acquiritur.  Ait  enim 
Apoilolus  9 Gratia  Dei  vita  «terna  SC  Chrift  us  i^onu.^ 
in  Euangelio.  Si  vis  ad  vitam  ingredi  fenia  man  „ * 

data,cui  £auet  illud  q<!  AuguRinus  de  EccleOafti 
cis  dogmatibus  ceibitur  dicens  , Initium  Talucis  AagaO, 
noftrz  deo  miferame  habemus,  vc  bene  operan<^ 
doacquief^mus  Salutiferis  infpiracionibus,  no^* 
ftrae  libertatis  efl,etft  quifpiam  dicat , CLuorao'  Obudtt, 
do  in  illa  «ter  ni  cate  aliqui  hominum  fune  deefii, 
alq  vero  reprobati,Q^uemadmodum  Apoftolus 
loquens  de  lacob  dC  Eiau  teflacur  dicens , Cum 
nondu  nati  eflent  aut  aliquid  boni  aut  mali  egiP 
ient,ut  fecundum  elcvHonem  propoficum  dei  ma*^®"*^ 
neret,!ion  ex  operibu8,fed  ex  uocance  diefium  cft 
ei  maior  feruiet  minori,  deue  feriptum  efl  lacob 
dilexi,  Eiau  autem  odio  habui  dCc* 

Reipondendum  eftquod  quaxunc^  nuncui' 
det  deus,ita  clare  ab  «temo,  ^ ante  mundi  con-*^***®"* 
fticutionem,incuebatur,  Deus  aurem  nunc  uidet 
incredulitatem  Paganorum  ,ob£Hnationem  lu'  ' 
deorum  mala  multorum  Chnibcolarumopera, 

Malum  liberi  arbitri)  ufum  ac  finalem  ipfbrum 
perfeuerantiam  in  peccatis  qu«  omnia , ab  «ter^ 
no  oculi  Domini  contemplabantur , Sed  quem^* 
admodum  nunc  non  acceptat,  Q^uinimoomnet 
talia  operantes  reprobat  dc^c  SC  odit,Sic  in  illa 

L*  • • 
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«temitatehos  rfprobabatrQ_uibus  Chriftustn. 
Matib.7  e^tYefno  fud^ao  dfcet,  Difccditca  mc  quia  nun>^ 
quam  noui  uos,Cau(a  fgtcur  cur  tales  Sc  qu£ 
pliKtmi,non  fuerunt  e1e(5h‘  a deo,  non  fuit  diuint^ 
uolunras,nec  dei  bonftas,qucp  damnationis  aeter^' 
Cur  foturi  nunquam  dici tur  caufa , Sed  pra  fcientia  eoer 
mali  non  rum  tnalorum  operum, finahfq?  perfeueranWz  ftf 
^nt  eic.  pcccatia,5^  obftinationis , quam  deus  ab  zterno 
perfecftz  agnofcebat,videbat,&  intuebatur,Di 
citur  autem  pr^fcire  refpedlu  nof^ri.  Videt  infu< 

^ per  nunc  deus  multa  opera  bona  fieri  ab  homini 
bus,qui  bene  vtunrur  fuo  libero  arbitrio,  finali^ 

. ler  per feuerant  fn  chamate , Si  peccant  fe  pccni-^ 
tent , ps»n  lumine  ab  zterno  vide^ 

bat , Sed  quemadmodum  nunc  deus  fua  miferi^ 
^ cordia  approbat  i<fa , ita  eadem  ratione,  iprum 
ab  artemo  hufufcemodi  bona,  vna  cum  operanti 
bus  illa,approbalTe  necelTe  eft  fuerunt  igitur  om 
^ fies  ifti,in  illa  zternitate,  cledli  a deo  non  fimplte 
dter, propter  eoru  futura  bona  opeta , nec  quod 
przfcientia  futurorum  bonorum,riccaura,q>  fut 
Cur  fuii^  rinteletfb'  a deo  ad  zternam  beatitudinem  , licet 
talis  pr^faentia  dicatur  caufa  qua  nd,quia  fi  per 
^ pofiibile  uel  impofuibile  deus  non  prafcfuifli^ 
eorum  bona  opera  non  przdeftinailet  eos  cede 
Ron.8  Apoffolo  qui  ad  Roma. ait . Q_uos  prz(ct«' 

uit  conformes  fien  imaginis  fili)  fui , hos  przde^ 
ffinauic  ATc  . Talis  tamen  clccffio  fuit  ex  mifert^ 
cordia , dc  mera  libera  litate  dei , vc  initium  no^ 
ftrz  przdeilmacio  foli  deo  attribuatur , Q_uemr 
admodum  Auguffmus  fupra  ccibEcacus  efi:  dt* 
/ xit  initium  falutis  noflrz  deo  miTerante  habe<^ 
mus  6Cc.  At  finis  prxdefiinationis  qui  efi;  vica 
aterna  primo  di uina  gracur,tnde  mentis  noftrts 
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xefercduscd  j yt  fatis  abuile  i Tupioribusdaruir, 

Mcdiu  aute  ipfius  pdcftinatioisin  nobis  r<^ic,ei  . . ' 
fuot  oia  opa  ^na  in  gratta&  charitateopata>d[ 

&dco  acc^taca^vt  rtui}tfs  tnsdtjS)<S^  F9ci6fbus>ct 
€xcplis  oliedi  poccft>afc-n.Apo(lolus,  qui{  a deo 
<funt  ordinata  funt  paterprimo  de  Angdis,  qua^ 
liter  miro  ordine  mouctur  ad  fiiu  (inejuafolvlu' 
iia?planet«,corpora  cceleftiaselementasqiue  i5dc . • ' ■1'^ 
oia  ad  finem  hominisllirt  ordinata,  ilei^o  deus 
tanto  ordine  procedit  ac  p tct  caufas  totq?  intere 
.ncdia  operatur , vt  homo  fuiim  naturalem 
confequatur,quato  maiori  ordine,plunburq^.  me  diicuduit 
d^8,ftatuit,  vt  homo  fuum  fuper  naturalem  fine 
adipifeat,  V oluit  enim  deus  fe  folo  creare  munda 
, *|oluit  per  fe  folum  ne^re  mund(ini,red  mini 
ifieno  Angelorum  Sc  hominum  quibus  6c  rupe>' 
riora  Sc  inferiora  regit  <Sc  gubernat, Vt  tali  ordi^ 
ne  ad  fuum  finem  reducamur , per  homines  aute 
Tegit  ciuitatcs,56t*gna,Domum  familiam,Pue 
Tos  ignorantes  vocat  peccatores, Docet , Punit, 
adiuuat,claraat^  'donat,fumus.n.  coadiutores  def 
foci^coopandott  miniftri  tefte  Apoftolo,fic  nos 
cxfftimet  homo  ut  minifirosChrifii  et  difpefatd 
les  minifterioijr iei ^fed  ^cqd  facit  deus  bis  fecu*»  . , ^ ,t 
discauiis,id:fe  lolo  eflFicere  polia  qu^dmodum 
Chrillus  fe  Iblo  uocauit  A polfolos,qbus  Ceteros 
eledios  ad  fe  reduxic,p  quos  et,^  plurimi  uocact  ■ ' ' 

(ut,quo8  potuillet  fe  Iblo  uocare,  uult  infup  d^us  ' ' 

fubHatia  ec  Tubiecm  oium  accidctiu,  q tn  fine  fu 
biecto  coferuare  potuiHet,{iaii  1 lacrameto  alta» 
ns.  Sed  noluit  ut  omnia  per  debita  media  ducat 
ad  finem, cSd  conferuet,Oeusigttur  fuamrfericor 
dia  nos  elcg»r,et  prardeftinauit,ad  sternam  beati 
tudinc,fed  no  iiult  cam  nobis  dare,«lic5curretir 
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DB  PRiBDESTINAITIO^ 
Wodot  bus  debitis  med^stquibus  omoia  proficirdicu^  in 
m pSSt  “^*'*^‘*  Apoftoli  qm  clare  oftg 

nuonc;  dic,quod  non  ftaam  cum  deus  nos  elegit,  BeatiH 
Roid.8.  cauit,Sed  per  multa  media  procedit  , primo  noa 
pitfduit  conformes  fieri  imaginis  fil$  fuisfecm»' 
do  noj  prsedeftinauitf*.Tertio  uocauit  9 cLuanb 
iuitificauit,Qnntomagnificauitigiturdi£c. 
PsTchnia.  Dicit  enim  homo',  fi  fum  praed^natus  paur 
; nino  laluabor , Ad  quid  igitur  tantum  laborare^ 

f ferre  Crucem,tanta  botia  operari , Cum  non  ka 

didt  dum  efi  corpore  infirmus,fi  deus  fiatuit  mi 
, n . hi  dare  fenitatem,  omnino  Ikna^r,  fed  uocat  mc 

dicum  procurat  medicinas^  uult  potionem  ama* 
xslm  fumere,(S^  his,  alijf^  utitur  med^ , ut  (anfe 
, tatem  adipilcat.  Ita  deberecfacere  in  fua  fpiritua 

li  infirmitate,quonia  deus  quicquid  fiatuit  debi 
tts  med^  (latuic,  iuxta  illud  quae  a Deo  funt  ote 
dinaca  fune.  1 

*****®*“  Et  didis  i gitur  manifefiie  conftat  quod  diuina 

uoluntas  cft  fola  caufa  nofira;  eledionis,.quae:eft 
pr(defiinationis  initium,qd  foli  deoattribuuur. 
Elegit  enim  nos  deus(ut  ait  Apofio]us)ante  mii 
’ ■ diconftftutionem,utefiemusikndidl^c.quip^ 

Mfbcu  deftinauic  nos  id  efi:  praedefiinationis  nobis  infe 
' tiuttrdedit , in  adoptionem  filiorum  dei , per  Itr 

fumChriftum  (ecundum  propofitum  uoluntatis 
I Nota  diii^  fux,igicur  talis  eledio  foit  ex  mifericordia,  et  mc 
raiibmHtate  dei,  Diuina  tamen  uoluntas  non  di 
citur  totalis  caula  tonus,  ac  uniuerlalis  pnedefitf 
nadonis  nofi:rse,Quoniam  talis  comprehendit  in 
fe  initiumvMedium  , przdel^bnati onis  finem» 

I uideheet  eledionem,opera  bona^SC  bcantudine, 

^uam  homo  adultus  afiequi  non  potefi:,nifi  c5  * 
I currentibus  debitis  med^s.fioperibusbonis,quaE 


I 
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Tunt  1 tptius  libera  iaculcatC)  iuxta  quem  fetifum 
pofita  eft  prima  conclufio»  Et  fi  quis  dicat  infan  ObMfa* 
tes  decedentes  fufcepto  bapcifmate  fuerunt  ele<fti 
adco,<5^  prxdefhnati,&  tamen  finem  praedeilir 
nationis  fd  eft  uitam  trternam  confequntur»  non 
concurentibus  debitis  med§s.f.  operibus  bohai*  - 
Kefpondep  qd jtalem  finem  per  medium  paffio^  R«i|>oncl 
nis  SC  fanguinis  Chrifti  afTequntur,  patet  igitur 
qualiter  hsec  tria  in  pradeftinationc  confid^ran^ 
mr  fciHcet>lmtium>Medfum9(S(  finis.  ^ . .mi 
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GOMPENDIVM  AtaVD„l- 
refolutum  eiufdem  materiar^  rrrairri: 
/ de  pnedeftinatione. 
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E iEPBSTlNAT  IO 
componitur  ex  prtt  q»  eft  ante 
et  defiino  efi  ordinout  iprf 
deflinare  idem  fit  i^anteordi 
nareueldefiinare  homo  enim 
ordinatur  <9^  eligitur  a deo  ad 
beatitudinem  confequendam 
(alhjecordinatioeRante  fuum  efic,  ideo  didtur 
pcaedefi/oatioid  efi:  eletfiio  creatur^  rationalis  ad 
uitam  arternam  9 ante  Tuum  elTe  9 Praidefiiinatur 
Igitur  homo  ab  artemo  id  efl  anc^  omne  > tempus 
eligitur » vel  aliter  deflinare  {dem  efl  mittere 
prsedeflioare  igitur  efl  tranfmittere9  pacer  defa^ 
gftame  mittente  (agittam  ad  fignum9  qui  dicitur 
tranCmictere,  Sic  deus  prardeflinando  tranrmiccic 
hominem  ad  aeternam  fglicitatem9  Sed  efi:  notan 
dum  q»  fi  fagittator  debet  tranOniccere  ragiteam 
oportet  eam  efie  dirpoficam.f.rocudamgacutam» 
a]a^>  Ita  homo » fi  debet  tranfmitci  ad  coelu  dc^ 
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Prf^dHn.a 
re  «a  triC' 
mittere. 
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DE  PR-^DESTINATIO. 
cct  cnftn  efle  diTpontiim  per  virtutes, videlicet  fi 
^ ' dem,lj5en3,6(^  charitateni)ac  cicera  opera  bona. 
Non  oportet  ergo  dicere , 8't  furti  pra’del^inatus 
de  necefiirate  faluabor , quoniani  nulla  res  Tuum ' 
cbnicquftur  finem  nifi  debitis  medqs  ( vt  fupra 
Difeorfut  hubhum  eft ) Viator  qui  de  vna  ciuirate  profi^ 
j-jj  a]i(ram  per  diuerfa  media  tranfiir. 
Sic  medicus  per  medicinam  fanat  Agricola  aut 
primo  arat , difponit  terram  , feminat , plantat . 
fol  calefacit,  lUna  humedht , frigus  nutrit,  plu' 
«.Cor.i  uia  adauget , calor  maturat  , ^deo  ApoRolut 
Ego  plamaui  Apollorigauit  DeUs  autem  incrc>« 
mentum  dedit , Ecce  quot  et  quibus  medqs  ac^ 
quiritur  panis  Sc  cibus  Enis  mortalis  vita,Non 
eil  ergo  mirum  Si  ali)s  quam  plunmis  medqs 
' acquiVenda  fit  noErabeatitudo,  Ait  enim  Chrt* 
ftus  frr  euangelio . Ni fi  abundauerii  iuflitia  ve* 
ilra  plufquam  fcnbarum  <S^  pharifeorum  non 
intrabitis  d^c. 

Mitth.  1^  vnum  medium  dc  alibi,  fi  vis  ad  vitam 
Mittb.t3  ingredi  ferua  mandata  , Ecce  aliud  medium» 
Irem*  nifi  conuerfi  fuentis  8C  efficiamini  ficuc 
paruuli  non  intrabitis  in  regnum  calorum  , 
eflaliud  medium,&  alio  in  loco , Qui*  vult  ve-* 
*®****‘*’^  nire  poft  me  abneget  femetipfum  , Sc  tollat 
crucem  fuam  Sc  fequatur  me.  Non  defunt ergo 
media  alia  prfier  illa , vt  virtutes  Theologi  * 
ca , dc  Cardinales , quibus  homo  ad  fuuiti^  rc  < 

. 1 fi  'dudtur  finem . 

Secundo  eft  notandum  q>  in  pr^deftinatiofie 
, — • quatuorconfiderantur  tefie  Apoftolo  videlicet 

Nota  fn  p Pradefiinatfo  , Vocatio , lufii ficatio , Magni* 

extrema  funt  {terna  primuttf,fcilicet 
dic  vlcimum  ideo  tantum  ad  dei  fapienttam  funt 


DE  PR;EDESTIMAT16. 
pminentb  ) contra  quz  non  valet  diabolus» 
nec  humana  cognitio , Alia  duo  intermedia  ad 
noftram  fa^ientiam  expecfhmt » de  quibus  con« 

&me  te ntat  diabolus > (olus  enim  Deus agno' 
ftit  illa  ^o  mrema » fcilicet  pr^dcftinationem 
6C  magnificationem , qu(  fub  humana  confl' dSmaao  # 
derationc(!mii  tantum  imperfede  ) cadere  mi^"**®^***' 
htme  poliunt  homo  igitur  diuinjcrfapienti*,"** 
hac  confiderahda  relinquat  , aliter  Valde  er  « 
rare  poterit  , illa  autem  inter  media  tantum 
d^gitacc  tenetur , videlicet , Vocationem  Sci\x^ 
Hificationem  •>  qu$  humane  fapientia  congni^ 
unt, de  quibus  homo  aliqualem  cognitionem 
perfedam  habere  poteft  fua  igitur  intereft  con 
Ederare . Q.ualiter  > quomodo  quibus  mo' 
dis  Deus  vocat  hominem  internis  9 fcilicet  in^ 
fpiratiombus  fuis  concionatoribus  > cuangeH«*  >' ^ 
ds  documentis,monitionibus^increpationibu8» 
profperitatibus  9 aduerfitatibusue  9 dC  quomodo 
infuper  cauere  debet  9 ne  ponat  obicem  diuin^  • 
vocationi,  Vt  fpiritui  fancflo  nonne  refiflat  » 

Sed  lalutiferis  pulfationtbus  acquiefcat , De 
inde  animaduertat  erga  tuflificattonem  fuam  » 
quonam  modo  iuftificatur  adep  9^^  de  magni' 
tudine  grati^  9 aciuflificationis.beneficio  » qua' 
literbts  iufliScatur  homo,rcilicet  fide  fpe  dC  cha 
ritate,proinde  operibus  bonis , vt  fi  ponatur  a' 
qua  ad  fblem  calefacit,fl  autem  ad  ignem  maio' 
rem  recipitcalorem,Sichomo  primo  iuftifica' 
tur  in  bap^cifinare  per  gratiam  6C,  fide  infufam» 
Secundo  per  fidem  acquifitam  8c  opera  bona 
firx^  illud  Apocalipfis . Qui  eft  9 fcilicet  fide 
. iuJfiificetur  adhuc  , 8 • fide  >dc  operibus  fi  • 
mul. 


DE  PRAEDESTINATIO* 
Harcfunt  ergo  illa  duo  fntermedia.f.  vocatio 
iuitificatfo  qu2e  tantum  conildcrare  tenemur» 
Noftra  autem  non  incercil  apprehendere,  cogno 
rcere,fudicare,diTcernere,ea  quarCunt  xterna.Cii 
V' noftra  fecultatc  tralcendantqp  Umite 
' intelle<ftu8  humani,  vt  illa  duo  extrema  pracdefti 

Pdcbrum.  nationem. f.<5c  magnificationem.  At  hi  qui  tali» 
cxcmpi  • i (jj*gnofcerc  putant  affimilantur  ludentibus  ad  pt 
lam  quorum , Si  vnus  fubingreditur  locum  alte 
nus  impedit  alterum  dC  neuter  illorum  fpercurit 
pilam,Sic  facit  homo  cumvult  (cire  qu{  dei  funt 
ignorat  qu{  fua  Aint,et  ita  comittit  errorem,duo 
tranfmittetes  pilam,  i.  nofiram  totalem  prardefti 
natione  funt  deus  SC  homo,  ideo  debent  feorfum 
luanere  unus  rurfum,alter  deorfum , vt  deus  illa 
TSiom  extrema  dignofcat  pracdeftination^.f.et  ma^ 
gnificationem , Homo  vero  alia  duo  intermedia 
videlicet  vocationem  ac  iufi;ificatione,&  ita  nid 
honS/'*  Ius  aderit  error,Cu  ergo  dicit  homo,fifum  prac^ 
Ronup;  <]ei(bnaeus  de  neceflitate  raluabor,erxat.Q_uoniS 
.deus  extra  fe  omnia  contingenter  Sc  libere  opera 
tur,Si  curiofe  qu»rat,cur  lacob  elegit  dC  Efau  re 
probauit(errat.  )Quoniam  Apoftolus  ait,  O ald 
cudo  diuiciarum  fapientix  Sc  (cientis  Dei  quam 
incompr^hefibilia  funt  iudicia  cius,Sc  inueftiga 
biles  vi{  eius,'Si  iterum.  Dicat  cur  creauit  repro 
bos  in  futurum  damnandos(errat)quonnille  id2 
• aft,Quis  prior  dedit  ei  vt  retribuetur  ei,  Etfi  ad" 
huc  querar  cur  bona  malis  & mala  bonis(errat) 
quoniS  ibidem  (cribitur , O homo  tu  quis  es  qui 
refpondeas  deo  etc-  M i rabiliter  igitur  errat  ho  cil 
vult  (cire  incomprjhenfibilia  iudicia  dei  ac  inve 
(rigare  viasrius  agnofccre^  feiifum  domini  » 
ucjLi^u  ^ debet  igitur  in  loco  fuo  manere  confiderando 
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no  quae  dcf,Scd  quz  Tua  funt,  illa  intermedia  fiil 
Videlicet  vocatfonem,dl^  tuRificationem,  Sc  tuc 
errare  non  potertc,aliter  nec  dei  nec  Aia  agnofcc^ 
re  poterit . 

Tertio  eft  notandum  ^ quatuor^  in  noRra  , 
prardellinatione  conAdetanda  Aintad  quatuor, 
quaerepenunturin  ChnAo  comparari  polTunt 
qua  funt  V erbum, Incarnatum , Paffio  Rr furre 
dHo  ad  gloriam  Verbum  comparatur  ad  prade^ 
Rinationemdif  Acut  duplex  eft  Verbum. r«men<'  Pulchra  ^ 
tale  3C  vocale,ita  duplex  pradeRinatio  {terna  vi 
delicet  ad  glonam>d^  temporalis  ad  gratiam^Rc 
AirrecfHo  aute  ad  magniAcationem)  ut  quemad**  f' 
modum  ChriArus  refurrexit  ad  gloriam^ita  ma^ 
gniAcatur  homo>  in  eadem  aterna  felicitate  -t  At 
illa  duo  intermedia.f.incarnatio  dC  paffio  ad  alia  ; * 
duo  comparantur, videlicet  vocationem  8C  iuAii 
ficationem , incarnatio  enim  refpicit  uocatione,  ^ 
quoniam  ChriA:us  incarnatus  eR,ut  uocaret  om  . r 
nes  peccatores  ad  deum,per  fe,per  ApoRolos,per 
cocionatores,ac  Angulares  perfbnas.  Sicut  Eunu  '' 
chum  per  Philippu,  PoAiremo  pa(Ao  refpicit  iu 
fHAcatione,quoniam  omnes  homines  per  Chri^ 

. {ti  pafAonem  i uRiAcati  funt  quare  dCc, 

‘ SIGNA  HOMINIS  PRAEDE^ 

.1  Rinaci  perlcripturarumteAiimonia. 


RIMVM  SIGNVM  cft 
folo  Deo  conAdere  non  in  pro^ 
pri)s  viribus  > quoniam  vc  inquit 
fapiens  in  Prouerb^s » Qui  conA- 
dit  cordi  fuo  Rultus  eft»  et  ibidem» 
cogitationibut  fuie  impie  agit» 
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Daufd  quoque  > CLui  confidunt  in  vircutc  fua< 
gloriantur , Secundo  non  confidere  in  homine/ 
cuiiiicunque  honoris  gradus  feu  conditionis  exi*. 
Iere.17*  ^ quoniam  leremiae  (cribitur  , MaledicSui  ' 
P(aLi4f  homo  qui  confidit  in  homine,et  Dauid  in  Pfal* 
mo , Nolite  confidere  in  principibus  , neque 
in  fil^s  hominum  , in  quibus  non  eft  falus  , 
Pr»;i s.  Tertio  non  'confidere  in  diuitijs , teftc  Sapien* 
te , Q^ui  confidit  in  diuit^s  fuis , corruet  , SC 
- hafc  fuit  illa  digna  et  fgregia  vox  Pauli,  dixit 
prj(^pc  diuitfbus  huius  f{cul<  non  fperare  in 
fncertitudine  diuitiarum  , quamobrem  ferua  * 
tor  nos  admonet  .d  . Nolite  thefaurizare  votus 
theiauros  in  terra,  Q^uarto  non  confidere  in  pru 
dentia  et  fapientia  huius  mundi  .d.  domino  per 
Bhi.1^  Efaiam,PerdaYn  fapientiam  fapientura  dC  pru-* 
dentiam  prudentum  reprobo,de  quibus  Paulus 
P ad  Roma . Dicentes  fe  elTc  fapientes  ftulti  facfH 
i.cdr,|.  funt,«5^  ad  Corint.  Sapientia  huius  mundi  ftui* 
titia  eft  apud  Deum,  Ad  ColoiT.  quoq? . Nemo 
Colobii  uos  feducat  per  inanem  philofophiam,  V nde 

Pfalmographus, Dominus  nouit  cogitationes 
fapietum,quoniam  vanf  funt,  Q.uinto  non  co* 
9^91*  Edere  in  honoribus  dC  fortitudinehuius  fitculis 
Eo  cf  minatur  Amos.d,  Veh  qui  opulenti  eftis 
in  Sion, et  confiditis  in  motem  famari^joptima^ 
Anos.5.  capita  populorum.  Non  glorietur  igitur  Sa* 
piens  in  fapientia  fua,  nec  diues  in  diuit^s  fuis 
nec 'fortis  in  fortitudine  fua,  quoniam  vanitM 
®*®****  vanitatum  (5^  omnia  vanitas  , Q^uare  potifiV 
mum  hominis  przdeftinati  fignumeft  in  hts 
non  confidere , fed  in  folo  Deo  habere  fiduciam 
fuara , quoniam  ipfe  folus  fapientiffimus  eft  cu* 
Sap.7»  fu8  lapientia  non  eft  numerus  t qua  ( vt  inquic 
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Icriptura ) attingit  a fine  vrque  ad  finetn  fbrti^ 
tcr  SC  dirponit  omnia  fuauiter  > Ipie  folos  omr 
nipotcns  vt  Mardoch^usattefiatur  dixit.  Do<  wwi.ji 
mine  rex  omnipotens  in  ditione  tua  cuncfbt  funt  ’ ‘ 
pofita  9 (S£  non  cft  quf  poflit  refiftere  potentia 
tuae,  Soliis  clememifiimus  cut  Mofes  dominator  Bxo.}4^ 
domine  mifericors  SC  clemens , patiens  SC  muP 
t{  miferationis  , ideo  Propheta , Qui  confidit 
in  domino  glorietur  quoniam  non  derelinquit 
confidentes  in  fe , Et  ille  Idem , Q^ui  confidit  in  PU.  U41 
domino  ficut  mons  Sion  non  commonebitur  in 
^rnum,et  h{c  de  primo  figno. 

Secundum  fignum  hominis  pr(deib*nati  eR 
in  folo  Deo  fperare  , Pialmographo  tcRjin 
ce  9 qui  ait , Domine  deus  meus  in  te  fperaut 
ialuum  me  fece  x omnibus  perfequentibus mc 
libera  me quoniam  tu  dixiRi  , quia  in  mc 
fperauit  liberabo  eum , Item  propter  hoc  ]f  ta' 
tum  eil  cor  meum  9 ^ exultauit  lingua  mea 
inTuper  Sc  caro  mea  requiefeet  in  fpe  9 Qjo>' 

Iliam  in  te  fperauerunt  patres  noRri  fperaue^ 
runt  Sc  liberaRi  eos  , Ad  te  damaueriint  SC 
falui  fedH  funt , in  te  fperauerunt  SC  non  funt 
cpnfufi  9 Rurfus  9 GuRate  Sc  videte  quoniam  P£u.i9i 
fuauis  eR  dominus  , bi^tus  vir  qui  fperat  in 
co  9 Prajterea  9 Beatus  vir  cuius  eR  nomen 
domini  fpes  eius  9 SC  non  infpexit  in  vanita^ 
tes  Sc  inianias  felfas  9 Proinde  fedia  fuper  do' 
minum  curam  tuam , & i ple  te  enutriet.  Item 
in  Deo  fperaui  non  timebo  quid  feriat  mihiPl^i^+f* 
homo  9 Sc  tnfn , Domine  virtutum  beatus  ho^ 
mo  qui  /perat  in  te  , Et  alibi , Beneplacitum  ^ 

eR  domino  fuper  timentes  cum,dl£in  eis  quip£o,i4^; 
'fperanc  fuper  miRricordfe  ciut,  . 
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prouer.i;  Sapiens  quoqi  in  prouerbqs  habe  fidudam  iil  \ 
domino  ex  toto  corde  tuo  et  ne  innuaris  prudens  « 

«fi  tuf,f‘n  oranibiis  v^s  tuis^cogita  illum^ctfpe-' 

* ra  in  eo,et  ipfe  dingec  grellus  tuos, Deniq;  Efai*' 
as  concludit. d «CLui  autem  fperanc  in  domino» 
habebunt fbrtithdtnem, quia cu/rtit debiles  fua 
propria  natura,propter  fpem  in  deo,  efficiuntur 
' ' fbnesiAiTumentpenasficutaquilg.r.ad  iloladii 

fn  c{lum,currcntes  propter  nimiam  agilitatem,  p 
.r'  et  non  laborabunt  fatfbfpirituales, Spiritus  naqp  \ 

non  iatigatur,non  debilitatur , nec  corpus  fpiri« 
tuale  patitur  laborem  ambulabunt  et  non  defif 
cient , propter  eoRim  impaffibilitatem  efi:  diui'^ 

* ' nuqiifoburideoetc. 

Tertium  fignum  hominis  pr^defiinati  eft  de^ 
um  diligere  faperomnia,et  proximum  ficut  ] 

fpfum,prout  dominus  in  euangelio  tefiatur  , di*"  j 
cens,Diliges  dominum  Deum  tuum  ex  toto  cor  | 
de  tuo,  ex  tota  anima  tua,  ex  tota  mente  tua,  et  ^ 

proximum  tuum ilcut  te  ipfum  , in  his.n.  duo^  | 
bus  mandatis  tota  lex  pendet,et  prophet^ , ideo 
ad  obCeruantiam  ifiorum  fequitur  obferuantia 
Ro*®*  omnium  prxeeptorum  Dei , Dc  pnma  namq^ 
di]e<fh'one  dei  loquitur  Apoftolus.d. Scimus  quo 
niam  diligentibus  deum  omnia  cooperantur  in 
' < - bonum  his  qui  fecundum  propofitum  vocati 
funt  fandi,et  Paulo  poftqs  ergo  nos  feparabic 
. . .a  charitate  Chrifti, tribulatio < anguftia  ^ an  fa*' 
mes  an  huditasf  an  periculum  < an  pcrfecutiof 
•'  an  gladius^  Et  infra  concludit  *d«  Certus  fum.n»  | 

quia  neq^  mors,neq^  vita,nec^  angeli, neqp  prin  ’ 

cipatus,neq^  virtutes, heqtinfiantia,  neq^  ^tu*  , 

.>  j..  ^ ra,nec^  fortitudo,ne(^  altitudo , neq^  profundu, 

' neq^  crea  tura  aliqua  poterit  nos  ieparare  a cha>  ( 
v'  ritate  Dei, 
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titace  Dei , qu(  eft  in  Chriflo  domino  noftro  » 
qu{  quidem  charitas  hominem  e(Te  pr^deRina^ 
cum  oilendic,eumc^  certiorem  £adc,De  diledtio 
ne  autem  proximi  dC  prfdpue  inimicorum  lo^ 
quftur  in  Euangelio . Diligite  inimicos  vcRros 
benefacite  his  qui  oderunt  vos^ec  orate  pro  per^ 
fequentibus  3c  calumnia  ntibus  vos»  Vt  iitis  fil$ 
patris  veftri  SCc,  Diledio  quippe  inimicoruoi 
propter  Chriftum  maximum  & prfcipuum 
gnu  eft  hominis  pr^deldnati  quare  3Cc, 

Aka  figna  hominis  praedeRinati  al^ 
feripturarum  teflimon^s  * 

PRimum  fjgnumeft  velle  mori  ^ Chri- 
Ro)libenterq  ue  optare  mortem  > verita^ 
tis  tuendx  caufa , ait  enim  ApoRolus  ad 
Philip.Mihi  viuere  ChriRus  ell,'S^  morilucru>  Phuip.t 
ChriAus  namc^  dicitur  vita  hominis  przdeRi*' 
nati,eledh(SciuRi,vti]leidemad  Colos.  Mor^^i®C^ 
tui  .n.  edis  <S^vita  vedra  abfeondita  ed  cum 
Chndo,et  merito  dixit  abfcondica>quia  non  ha 
betur  certitudo  rei , iuxta  illud  fapientis.  Nemo 
fcit  vtrum  odio  vel  amore  dignused,Q,uod 
autem  iudi  diC  prxdedinati  dedderent  mori  pro 
Chndo,h'quet  in  multis  (cnpturarumlociS)Pe^ 
trus  nempe  dixit  ad  Chridum^Tecum  fum  pa* 
ratus  in  mortem  dC  in  carcerem  ire.  Apodoli  in 
fuper  omnes, pod  aduentum  fpiritus  fandi  ibat 
gaudentes  a confpedu  concili) , quoniam  digni 
habiti  funt  pro  nomine  lefu  contumeliam  pati. 

Item  fandi  per  fidem  lapidati  runc,fedic,entati,  ^ 

Sc  tandem  gladio  interempti  funt,  8C  idc  Apo'  x.Con^ 
ftolus  clamat,cupio  difiblui  3C  efie  cum  Xpo. 

Secundum  fignum  ed  defiderium  viuendi  cu 
Chrido  ait.n.Apod.ad  ConScimuStC  per  certi 
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tudine  fpef,quod  (i  terreftrfs  domus  noftra  hu^ 
ius habitationis diilbluatur id eftfi  corpus  no^ 
ilrum  terrenum  mortale  dC  corruptibile,  in  quo 
habitat  anima  diiToluatur.f.  per  morte  8C  rediga 
tur  in  puluerem , quod  |diHcationem.i  habita< 
tione  habeamus  ex  deo  domu  non  manufadlS.f» 
non  humanf  generationis  opere  produ(5la,&  for 
matam,fed  fternain  coelis, quia  tepore  perpetua 
durabit,Na  in  hoc  ingemifcimus.i.intus  in  cor-- 
de  gemiraus,hoc  eft  cu  gemitu  poftulamus,  dif' 
folui  ab  hoc  corpore  mortali,  cupientes  fuperin- 
dui  habitatione  no(lram,qux  de  coelo  efo.i.im-- 
mortale  corpus  recipere, quod  ideo  de  coelo  dicit 
eile,qufa  coelede  erit,&  in  coelis  habitabit,et  c( 
leftibus  erit  fimile  videlicet  impaiTibile,clarum, 
fubtile,5c  agile, vt  dns  in  Euangelio  teftat  fulge 
bunt  iufti  ficut  Sol  in  regno  patris  mei,de  hmoi 
aute  habitatione,indumento  vel  corpore,  taliter 
dotato,clare  loquit  Apofo.  ad  Corin.d.Semttiat 
corpus  in  corruptione,^  furget  in  incorruptio- 
ne, Seminatur  in  ignobilitate,furget  in  gloria,Se 
minatur  in  infirmitate  furget  in  virtute,Semina  • 
tur  corpus  animale,refurgct  fpirituale,et  hoc  eft 
illud  vcftimcntum,  quod  cupit  homo,  fuperin- 
dui,vt  cum  Chrifto  femper  viuere  ualeat. 

Tertium  fignum  hominis  pradeftinatieftne 
gligere  mundum  propter  Chriftura , haberecg 
maximam  fiduciam  vitam  cofequendi  ftcrnam^ 
de  primo  ait  Apofftolus  , propter  quem.CChri- 
E;um,omm‘a  detrimentu  feci,5^  arbitror  vt  fter 
cora,vt  Chri(i:um  lucrifaciam,Exemplo  Apo^ 
(folorura  SC  fandtoru  omnia  relinquetium  pro- 
pter Chriilum  de.2. loquitur  Dauid  fn  Pfal.  Si- 
gnatum efl  fuper  nos  lumen  vultus  tui  dnc  dedi 
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l^f  l^ticia  f n corde  meo, a fruiflu  frumenti  vini  3C 
olei  multiplicati  funt^In  pace  in  idipfum  dormia 
requielca  ) Quoni^  tu  dne  flngulariter  in  fpe 
coftitutfti  raCjHxc  na^  tria.f.lumen  veritatis  fn 
intelledlujl^titia  in  bonis  opibus,pax  in  propria 
cofcientiajpradeflinacos  ciTe  nos  certiores  facit* 

Q^uartu  fignu  eft  habere  munditiam  cordisy 
quoniSin  EuageliodfjBeatimundocordejquo^ 

• niS  ipn  deu  videbunt , Multiplicite  aut  maculae 
cor,primo  per  falfam  dodrin^  ab  hzreticis  pdi" 
cat^jtefte  Apodolo  corrupunt  bonos  motes  coi  i.Cor.if* 
loquia  praua,Sc3o  praua  intctione,vt  ille  idem, 

Modicu  fermenti  tota  mafllam  corrupit,  hoc  eft 
modica  mala  intentio,opus  quodeuep  bonu  ma^ 
culare  valet.Tertio  propter  fenfuum  incauta  co  . 
iiderationcaitenim  Apoft.Timeone  ficut  fer*'**» 
pens  feduxir  Euam  affutia  fua  , ita  corrupantur 
fenfus  noflri excidant  a (implicitate,  qux  eil 
in  Chrido  iefu,Munditia  igitur  cordis , nodrat 
prtedefrinationis  eft  euidens  (ignum,iuxta  illud  r. 
Plalmographi  dixit  Dominequis  habitabitin 
tabernaculo  tuo,aut  quis  requiefeee  in  mote  fan 
do  tuo,cui  dominus, Innocens  manibus  8C  mun  PiaUi4t 
do  corde  hic  afeendet  in  montem  domini  dC  fta^ 
bit  in  loco  fando  eius  8Cc, 

Q^uintum  lignum  eft  fanda  ac  faluberrima 
vigilantia  in  deuotis  orationibus,iuxta  ili  ud  Pe  . 

tri, Vigilate  8c  orate  quia  aduerfarius  vefter  dia 
bolus,  tanquam  leo  rugiens  circuit  qua;rens  que 
deuoret , ^c.  Et  Dominus  in  Euangelio  ait  wi'  Klattb.i; 
gilate  dC  orate,  vt  non  intretis  in  temptatio' 
nem  , dC  alibi , Hoc  autem  fcitote , quoniam  (1 
ftiret  paterfamilias  qua  hora  fur  veniret, vigila 
m vuquc  dC  non  (incret  perfodi  domum  fuam,  ’ " - 
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ita  SC  vos  eftoic  parati  in  fandlis  or^fonibus  VI 
gilando  quia  qua  hora  non  putatis,  nlms  horai.' 
nts  venict,quamobrcm  concludit  fapicns.d.  iu^ 
ftus  cor  fuum  tradit  ad  vi^landu  diluculo,  <Xc. 
hatc  igitur  vigilantia  reddit  hominem  prudentc 
(SC  non  cft  prudentis  dicere  non  putarem)  pan^ 
ter  SC  prasdeftinationc  dignum. 

Sextum  fignum  eft  perfedl  eae  ingenue  ope^ 
rari  propter  Chriftum,prout  Apoftolus  nos  ad 
monet.d.Dum  tempus  habemus  operemur  bo' 
num,a:  alibi,Gloria  honor  Sc  pax  omni  opera^ 
ti  bonum, Cum.n.quis  in  fe  ipfo  experitur  nun- 
quam velle  Deum  offendere , Sed  in  mandatis 
eius  ac  operibus  perfeuerare,vt  de  virtute  in  vir 
tutem  proficifceretur,vfq«  in  finem  vit$,fe  de  nu 
mero  efic  pr^deftinatorum  Sc  eledlorum  proba 

biliter  concludere  valet.  ^ 

Septimum  fignuni  eft, omnes  exteriores  fen- 
fusin  Chrifti  palfione  exercere,  Senfiw  .n.  audi^ 
tus  cuiufcunque  eledi  ac  prafdeftinati  f?^^mc 
ro  fpiritualiter  meditatur,  glonofum  Chniti  cla 
morem  qn  lefus.f.clamans  voce  magna  emilit 
fpiritum, Vnde  lercmias  nomine  cuiufcuncp  ele 
<fli,plorando  clamat , Senfus  cordis  mei  turba» 
funtin  me,quoniam  voce  tub{  .i.  Chrifti  audi^ 

uit  anima  mca,^enfusv«fus  contemplatur  luit- 

du  Chrifti  colori, de  quo  Efat.  non  eft  ei  rpecie* 
neque  decor, df  vidimus  eum  et  non  erat  a alpe 
tftusdidefiderauimus  eum  derpeflum  . Sentus 
odoratus  fuauitatem  paffioms  imolati  vChnIti 
odorat,ait.n.  Apoftolus , tradidtt  femeupUim  p 
nobis  hoftiam  Deoin  odorem  fuauiratis,  Prom 
defenfusguftus  fuauem  Chrifti  guftat  amore. 
Quoniam  «pft  dilexit  nos  dc  lauit  nos  a peecaui 
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noftris  in  fanguine  ruOjSefus  dcniq^  cadhis  Chri 
m dolorem  fentic  afpernmumy  quemadmodum 
ipfe  defe  loquensdamatyO  vos  omnes  qui  tran  Trowrfj 
iitis  per  viam  attendite  3C  videte,  ii  eft  dolor  /i' 
milis  (icut  dolor  meus 

Sentiat  ergo  auditus  fide  credendo , fentiat  vi  - . 
fus  dum  per  meditationem  intuetur  Chriftum,**’ 
Sentiat  odoratus  per  amorem  attrahcdo,  fentiac 
guftus  dum  condolet  amore  y Sentiat  tac^  hu^ 
militate  eum  imitando , His  denic^  {igniVpoteft 
quilibet  de  numero  praxleftfnatorum  «S^eledbi^ 
rem  fe  elTe  probabiliter  arbitrari,  Oquidem  non 
intrabit  in  (kntfhm  lerufalem  aliquid  iniquitas  ilp«6i» 
tem,&  abominanone  iaci&,  fed  tantum  illi  qui 
fcripti  fuerint,  in  libro  vitx  ipfius  immaculati 
agni  qui  cum  patre  3C  fpintu  fando  regnat  in  * 
«ternum  >»  Arnen. 
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dorum  inuoca  tione,ipforumc{t  fuffragijs  . 
Di(j3utatio  quarta,Conclufio  prima. 

AMETSI  DEVS  fua 
f terna  prouidentia  omnia  no^ 
fcaty  immutabikterc^  oia  facie 
da  dffponatyfalfe  tamen  inferuc 
hfretici  omnia  fieri  abfoluta 
necefiita te, Quare  non  depreca 
dus  eii  deusynihilqi  ^funt  hominu  orationes. 
Secunda  Conclufio. 

MVlta  nempe  promifit  nobis  dominus 
aeternaliter,  Sc  immutabiliter  dare,qu( 
tamen  non  nifi  precib.vel  orationibus 
a nobis  impetrati  valent.  Nec  deprecantis  ora-’ 
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tfo  dcf  propofitum  mutat* 

• Hae  conclufioncs  fic  apertiilime  dcmonftran^ 

' tur.Quoniara  omnes  fandi  tam  veteris  qua  no- 
vx  legis  in  eoium  neceffitatibus  deum  pneipue 
pfai.7*  orauerutjtum  maxime  regalis  propheta  Dauid^ 
KalS.  qui  aitjDomine  deus  meus  in  te  fperaui^d^  infra 
P&i!ir.  Mifererc  mei  domine  vide  humilitatem  meam* 
i4.z7.50*  jjpQj  quo  domine  obliuifceris  me  in  finem* 

Etrurllis:Conferua  me  domine  quoniam  fpera^ 
ui  in  te,itidem  Ad  te  domine  leuauf  anima  mea* 
Etpoft  Ad  te  domine  clamabo  ne  fileasa  me, 
proinde  In  te  domine  fperaui  non  confundar  in 
f ternum  *d^  infra, CLu?fi«i  dominum,5<:  exaudi 
IMS»:, . ^ me,deniq,  ille  idem  Ad  dominum  cum  tnba 

larer  clamaui , Sc  exaudiuit  me.  Vide  quoq;  pet 
iingulos  pfalmos  dC  frrme  vbique  inuenies  Da> 
uidem  in  necelTitatibus  femper  orafle  Deum  « 
Multotiefque  exauditum  fuifle . Et  non  tantum 
ille,  fed  ali)  quamplurimi  Propheta  3C  landi  dis 
quibus  infra . 3Cc. 

Pulchra  Difficultas. 

At  pro  earum  coclufionura  maiori  lumi 
ne  merito  quiret  hareticus  motus  aliqua 
ineuitabili  curio  litate.  Cu  enim  deus  per 
fuam  f ternam  prouidentia  omnia  nolcat,  ac  im' 
mutabiliter  laciedo  difponat,ad  quid  profunt  ho 
minum  orationes  quib.deum  nec  informare  nec 
_ - - aftatuto  pofiunt  ordine  mutare.  Ad  quam  difFi^ 

^ ^ cultate  dicendum  cft  quod  alio  fine  orandus  eft 
deus  ndC  alio  fine  orandus  eft  homo,  deus  nam^j 
non  eft  orandus  qiiafi  noftra  oratione  fiecftcdus, 
aut  quouis  modo  a fua  volutatis  i nftituto  immu 
tadus  fit,  quoniam  fimpliciter  eft  immutabilis, 
nec  fledi  pot  de  nolle  velle  dC  cotrajucede  vno 
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Vdic ! aliud)  neqj  aliquid  de  tiouo  velle  quod  no 
^ ab  aeterno  voluit.  Orandus  ell;  aut  deus , vc  nos 
iplbs  excitemus  orantes,  vc  prouocemus  ad  ora^ 
tionemdt^  noftrje  mifcriarcompaflioncm  . At  co  rsfrana.fl 
tra  non  ob  aliud  hominem  rogamus  ni  fi  vt  ip^  J 
fum  ad  mifericordiam  moueamus . Q^uarc  ma"  homo* 
nifefiie  liquet  quod  fine  contrario  laborat  inten' 
tio  nofira  deum  orando,<Sc  hominem  deprecan^ 
do.  Ibi  quidem  fims  efi  immutatio  orantis , hic 
eius  cui  deprecatio  dirigitur,Qua  de  re  non  rao^ 
dica  efi  diiferemia  inter  oratorem  fpiritualem  ,Diiprexo^ 
6C  fcciilarem . Orator  nanque  fccularis  intendit 
oratione  fua,mouere  iudicem  dC  in  partem  fuam  un, 
ipfum  inclinare , vt  fibi  faueac  SC  pro  parte  fua 
iudicet  fententiet . Q^ucmadmodura  ille  ex^ 
cellentifiimus  arpinas  orator  carterique  luculen* 
tififiiri  oratores  . Orator  vero  fpiritualis  per 
orationem  Aiam  quam  coram  alti iTimo  fundit  - ^ 
non  intendit  ipfum  mouere  quem  feit  indu  , v.'>i 
bitanter  in  vltimate  fiabilitatis  in>naobiliffl  ‘ ' J 
tuum  ) fed  potius  intendit  femecipAim  iace<^ 
re  idoneum  per  orationem  vt  concedatur  quod 
impetrare  intendit  vc  fi  petimus  liberari  a malo 
quatenus  intuitu  ifiius  petitionis  malum  a no^* 
bis  Deus  auferat , fi  vero  petimus  donationem 
alicuius  boni  vt  intuitu  orationis  efficiamur  hoc 
accipere  digni  dC  idonei.  Non  vt  per  illam  ora- 
tionem flecftamus  Deum  optimum  maximum^ 
vt  hoc  nobis  conferat , quafi  nunquam  conferre 
voluerit, 5^  tunc  primo  velle  conferre  incipiaci» 
cum  ab  secerno  hoc  concedere  nobis  dirpofuerit 
ad  petitionem  tamen  noftrara  fasfiam  vel  facie-  >' 
dam  tepore  certo, fecuseft  de  quolibet  homine,' 
g petitionibus  vincitur,  vt  hoc , vel  illud  faciat, 
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quod  nunqi^  feccrc  difpofuic.Et  ita  dc  nouo 
cipiat  velle  facere . Oramus  igitur  vtpmilTum 
eft  tto  vt  mutet  propofitura  ad  n oftra  oratione* 
led  vt  oratione  nos  ipfos  diiponamus  <5C  efficia^' 
naur  idonei  impetrare  quod  petimus.  Voles  ita- 
•fl  *u»  Deum  tibi  fore  pium  8c  mifericordem  efto  tf 
bi  ipfi  pius  dc  mifericors,eft.n.durus  duris,pius 
pns, bonus  bonis, ftd  iudex  malis  ,talem  itac^  il- 
lum inuenies,qualis  6C  tu  fueris  i tuis  defiderqs, 
non  quidem  per  mutabilitatem  eius,fcd  p tuam* 
Volens  infuper  incuria  fua  iuftiti*  abfolutionem 
confequtjte  ipfum  accufabisjiudicabis^condeni- 
nabis.Et  fic  remiffionem  impetrabis,  non  liqui- 
dem  per  mutabilitatem  fui,  fed  per  tui  mutatio- 
nem.Cum.n.peccator  incipit  deteftari  peccatu, 
mutatur,  quia  habet  in  Ic  deteftationem  quam- 
Miitahir  prius  non  habuit . Et  fi  petit  ipibrum  deledio- 
prccator  nem  iterum  mutatur  ob  petitionem  quam  prius 
non  habuit . Deus  autem  delendo  vel  remitten- 
•“anet  imu  do  pKcatum  non  mutatur , quia  nihil  in  fe  rcci* 
tobiJis.  pij^  quod  prius  in  eo  non  fuit , fi  namque  Deus 
Vult  peccatorum  orantis  no  imputare  ad  pa?na* 
nec  punire  ad  eius  deteftationem , SC  petitione, 
feufivult  conferre  ei  aliquam  gratiam  ad  eius 
orationem,non  incipit  hoc  de  nouo  velle , fed  ab 
(terno  hoc  voluit  cum  pro  illo  peccator  preca  - 
^ retur,d^  deteftaretur,feu  p illa  gratia  confeqaen 
da  deprecaretur,  ficut  fi  ego  ftatuerem  raecum 
inimico  meo  velle  remittere  offcnfam,quotiens- 
cum($  petierit  veniam, vel  adfuS  fupplicationc 
Pidchrum  foturam  pro  certo  tepore, ex  reuelatione  vel 
exempis  quali  tercutp  pra:uiderem , remittendo  ad  fuara 
. fupplicationem  non  mutarer  pro  tunc,quia  nul- 
lum adhim  nouum  in  me  haberem , quem  p rius 
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' non  babuerim^fed  ip(c  f n fc  mutaretur  de  non  pe 
tente  fn  petentem. Ita  pariter  dicendu  eH;  de  deo» 

Ab  sterno emm  deus  vidit  peti tionem  hominis 
futuram^Hue  pro  peccatorum  remifiioe,  fiue  pro 
alfcuiusalienus  l^ni  impetratione  61^  ad  talem 
petitionem  fiendam  io  tempore  determinato  de^ 
creuit  fe  ab  sterno  remilTurum  peccatum  vel  coi 
laturum  illud  bonum  qd'  petetur  & hoc  (Ine  om 
'ni  fua  mutabilitate.Quamuis  hoc  fieri  non  poffit 
fine  mutatioe  eius^qui  petit, vel  quia  etiam  deus  onriona 
ftatuit  ab  sterno  quotiefcunc^  peccator  ingemue  quS  no 
rit, parcere  ei,fi  igitur  peccator  dolet  de  peccato> 
deus  autem  remittat  ei  peccatum  qcf  prius  no  re 
mittebat,non  esThoclequitur  mutatio  in  deo,fed 
* tatum  in 'ipfo  peccatore.  V ult  infuper  nobis  deus 
coferre  multa  bona  tam  corporis,  quam  animz* 
rAttame  mediantibus  debitis  med^sinterquepo«  . . 

tiffimum  medium  efi:  oratio . Q.uapropter  SC 
mandat  ^ docet  nos  orare.  Patres  quoqi  tam  vc 
teris,quam  noui  teilamenti  fummopere,omni(p  ‘ * 
Audio  <3^diligcntia , tam  pro  malis  remouendisj 
quam  pro  bonis  acquirendis  humiliter  ^ deuo»' 
te  orarunt, fepirfimeq?  nimirum  in  eorum  peti- 
tionibus exaudiebantur,vt  liquet  in  toto  lacrarii 
icripturarum  diTcurfu>  quem  quidem  difcurfutn 
lup  fieri  pro  maiori  harum  conclufionum  euiden 
tiQ, perutile  fore  arbitror. 

In  primis  igitur  adeA  ille  primus  Patriarcha  Oea 
Abraam,  qui  humiliter  ^ dilcrete  ,inAamcr  Bc 
pie  orauit  dominum  pro  fodomitis , qui  procul  - 
dubiofuilTet  exauditus  fi  ad  minus  decem  viri 
boni  inuenti  foilTent  in  ciuitatibus  Sodomorum» 

Ilaac  deprecatus eft  deum  pro  vxore  fua  fieri  Gcn,if 
]i»quam  etiam  pamuram  fore  difpofuerat  dns» 
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lacob  fe  ab  vxore  8C  familia  feiunxit^^  do^ 
minum  quotidie  humiliter  cxorauit. 

Orauit  dhm  Mofes  ut  plapsab  Egypto  auet 
teret,&  exaudiuit  eumdicet  illi  mali  cllent. 

In  bello  quid  habuerunt  filg  Ifracl  cotra  Ama 
■ lech  plus  fecit  Mofes  orando  quam  lofue  pu^ 
gnando . 

Poft  adoiationem  uituli  uidebatur  dns  popu-' 
Ium  uelle  de]ere,fedMiores  per  orationis  inftantta 
ueniam  obtinuit . 

Per  oratione  Mofi  abforptus  efl  ignis>qui  ca 
ftra  murmurantium  deuorabat. 

Maria  per  orationem  Mofi  a lepra  curata  eft* 
Populus  etiam  ab  ignitis  ferpentibus  afHidfus  di 
xic  ad  Mofen  ora  pro  nobis  SCc*  orauit  quippe 
SC  exauditus  efl;. 

Anna  orabat  dominum  fles  largiter,loquebac 
autem  in  corde,  Sc  uox  penitus  non  audiebatuts 
dC  tamen,qd  petijt  obtinuit. 

Pugnaturi  Hin  Ifrael  cotra  Philifleos  dixeruc 
Samueli.No  cefles  pro  nobis  orare,  ut  laluet  nos 
deus  de  manu  Philiflrinorum. 

Dixit  Samuel  ad  populum , abHt  a me  hoc 
peccatum  vt  ceflem  orare  pro  nobis.Hoc  autem 
dixerat  fciens  quod  fere  femper  exaudiebatur 
a Deo . 

Dauid  deprecatus  efl  dominum  pro  paruulo 
Hlio  leiuhauit  quoq^  SC  tacuit  fuper  terra,  bonus 
quippe fiiit modus  orandi,fed  tamen  non  fuit 
exauditus  propter  maius  eius  bonum* 

Orauit  Helias  eum  inflantia  magna  pro  plu^ 
uia,quam  tandem  obtinuit  • Q^ui  Sc  pauloante 
oratione  fua  impetrauit,  ut  ignis  de  coelo  defcen^ 
deret , 6c  uoraret  hclocauflu  3c  ligna  et  lapides 
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■'  lofaphat  Rrtc  luda  totum  fe  contulit  ad  roga 
diim  dominum  cum  faccrdotibus  & toto  populo  ** 
fuo.  Audiens  qd  maxima  multitudo  gentium  ve 
■n^t  contra  eum  clamabat  nancj? . Audite  me  vi  , . , 
ii  luda  dC  omnes  habitatores  lerufalem,  credite 
in  domino  deo  veftro5c  fecuri  critis.  Credite 
prophxcis  eius  8C  cuncfht  euenient  profpera^tunc  * * 

' aiitem  meruit  e^taudiri  a domino. 

' Pariter  Ezechias  Rex  luda  fideliter,  diligeter  4*Re&i9 
ac  prudenter  orauit  dixit  quoque  ad'Efaiam  vt 
©rafet» tum  audiflet  nuntios  Regis  AfTyriorum  . , 1 
'cuius  orario  miruraimmodum  fuit  a deo  exaudi 
ta  eo  qc!  mifit  angelum  fuum,  qui  percuHit  in  ca 
ifhts  ^gipeibrum  centum  odoginta  quin^  mil  c 
' Jia  pugnatorum . 

Et  ille  idem  cum  eil^  infirmus  ad  mortem  8C 
idixf iletei  Eiaias  difpone  domui  tuar  qa  moriens 
couertic  fe  ad  pariete  orauit  8c  Heuit  Betu[magno 
ob, cuius  orationem  vitam  longiore  obtinuit. 

: ' Mirifica  quoque  humilis,  Sc  efficax  fuit  Ma^  Panoip 
na  (Te  oratio;.  jj 

. Efdra  fiquidem  ait  leiunauimus  8C  orauimus  EfdK»t 
dominum  pro  redo  itinere , Sc  fecurc  euenit  no^ 
bis  Sc  profperc. 

" Sarra  filia  Raguelis  audita  contumelia  ancili  ^ Tobias^jc 
perrexit  in  fuperius  cubiculum  ibique  tribus  die^ 
bus  in  oratione  perfidens  cum  lachrimis  .Domi 
num  deprecabatur  vt  ab  illo  improperio  libcra<^ 
rct  eam, q3  inde  fedum  efi:. 

‘Item  Tobias  iunior  accepta  vxore  tribus  no^  Tobffrt 
dibus  orationibus  fe  contulerunt  qui  3c  merue^' 
runt  exaudiri. 

' Fili)  Ifrael*  audita  potentia  Holophernis  (c 
orationibus  dederunt  > quibus  SC  ludith  ait . 
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Nihil  aliud  fiat  nifi  oratio  pro  mc  ad  dominum» 
quae  acceffit  ad  Holophernem»  dC  prius  fufa  ora' 
tione  eum  decollauic. 

loiaitf  Hefter  fnfuper  locutura  regi  iuffit  vt  ludael 
pro  ea  orarent. Et  nota  ibidem  de  oratione  Mar^ 
doch^i  8C  Hefter  pro  populo  fuo  quam  8c  deus 

**®*>f**J  exaudiuit . 

Magnae  reputationis  apud  deum  erat  oratio' 
Hieremiae  cum  diceret  ei  dominus  ♦ Noli  orare 
pro  populo  ifto. 

Danid.i  Ananias  8c  focij  eius  orauerunt  deum  in  fbma 
ce  dicentes . Benedi<5his  eft  patrum  noftrorum 
deus:(%;  laudabilis  in  fecula. 

DaAi.14'  Sulana  videns  omne  humanu  fibi  deefte  auxi 

Ifum ) fufpexit  in  coelum  dC  recurrit  ad  orationis 
auxilium  exaudita  eft. 

Ioiue.x  Orauit  lonas  de  ventre  piftis  dominum  9 qtif 
' eum  exaudiuit. 

ludas  quoc]p  clamauit  in  ccelum  Sc  orauit  pto 
dei  mifericordia  conuertite^  exercitum  Gorgi(« 

I.  Mach.4  Qy*  tamen  prius  in  alijs  duobus  prarlqs  non  ora^ 

6,7  uit . Et  per  confequens  vicfloriam  non  obtinuit» 
vt  elTet  exprefte  , 6c  mapifellie  fignum  qcf  ora' 
tio  potentior  eft  armis. 

I»  Mach.11  lonatas  videns  qtf  omnes  exceptis  paucis 
eum  reliquerant,fcidit  veftimenta  fua  6C  orauit» 
ac  inde  vitfioriam  obtinuit. 

a.Mach  1 ^“dari  deni^  in  Hicrufalem  feripierunt  al^ 
ludais  per  .^gyptum  morantibus  dicentes^icri' 

. pfimus  vobis  in  impetu  (5^  tribulauone,  quae  fu' 
peruenit  nobis,orauimus  autem  ad  dominum>et 
exauditi  fumus. 

Alia  etiam  quam  plura  (cripturarum  teftimo 
nia  in  medium  adducere  poftumus » fed  ne  libei 
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ninils  protendatur  in  longum  fufFiciant  ifta  vete 
ris  legis  exempla , ad  oftendcndum  quod  patres 
ilhMlluflres  viri,&  mulieres  in  eorum  necenita«’ 
ubus  deum  exorarunt  a quo  rxpifllme  exaudie^ 
bantur,modo  autem  fupereH:)  vt  ad  alia  noui  te^ 
ftamenti  deueniamus  exempla. 

Domiuusenim  SC  faluator  nofter  tanquam  Mattb.5 
principale  caput  Sc  fundamentum  totius  Jj^ck^ 

Hx  9 vt  in  multis  Euangeliorum  enarrationibus 
tdifbrfe  habetur  9 orauit  noH^  docuit  non  tantum 
orare,red  Sc  modum  orandi  dicens.  Sic  ergo  ora^ 
bitis:  Pater  noiler  <S^c* 

Pofi:  vero  alcenfionem  dominiin  ccelum  re»  ^ 
ueril  funt  Difcipuli  in  leruialem  et  erant  omnes 
perfeuerantes  in  oratione  unanimiter  cum  mulie 
ribus  Sc  Maria » Sc  orantes  Spiritum  Sandum 
acceperunt . 

Item  Petrus  loannes  arcenderupt  in  tem^  AAwin.1 
pium  ad  horam  orationis  nonam. 

Cum  oraiTent  Difcipuli  unanimiter  una  uoce  Adluuni.4 
tnotus  eft  locus  in  quo  erant  cogregati»  repletiq^ 
funt  omnes  Spiritu  SaivfioySC  loquebantur  uer« 
bum  dei  cum  fiducia. 

Stephanus  autem  in  morte  pro  Ce  SC  inimicis 
fuis  orauit  9 oratione  cuius  conuerfus  ell  Saulus 
adoleRrens . 

Petrus  quoqt  dl^loannes  orauerunt  pro  illis 
de  Samaria  ut  acciperent  Spiritum  fanef^um  lUc 
autem  imponebant  manus  fuper  illos  Sc  accipies 
bant  Spiritum  Sandum  * 

De  Cornelio  infuper  dicitur,orationes  tua:  <Sf  A(fhittm.9 
clearmofynxarcenderuntin  memoriam  in  con^ 
ipedu  Dei , 

Proinde  afeendit  Petrus  in  fuperiora  domus  Aduof^o 
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circa  horS  fexta  > vc  remotus  a familia  deuociof 
oraret « 

Rurfus  cum  ille  idem  leruaretur  in  carccrc  Hc 
rodfs>  oratio  flebat  fine  intermiflione  ab  Ecclefia 
ad  deum  pro  eo, quae  dc  exaudita  fuit. 

Orans  Pau.  in  templo  tradus  in  iiuporem 
mentis  vidit  dominum  iefum dicente  bbi,velo^ 
citer  exi  de  lemfalem. 

Paulus  deinde  pro  alijs  orauit,  vt  ipfe  tefiatur 
dicens;Memoriam  veftri  femper  facio  in  oratio^* 
rubus  meis . 

Et  ille  idem  aliorum  orationes  nimirum  expo 
ftulabat  dicens, obfecro  vos  fratres  vt  iuuctis  me 
in  orationibus  vefiris  ad  deum,  vt  liberet  me  ab 
infidelibus  qui  funt  in  lud^a. 

Denique  lacobus , oratio  fidei  faluabit 
mum  , ideo  orate  pro  inuicem  vt.ialuemini; 
quare  dCc, 

Ex  his  igitur  duarum  prxcedentium  conclu-» 

Bonum  veritas  liquet , ex  quibus  etiam  fcqui'”  j ; 
tur  alia.  I 

Tertia  conclufio . 

MAxima  igitur  fiducia  femper  orandum 
efi:  pr^clare  nanq^  promifit  nobis  domi 
nusfedaturu  quicquid  in  nomine  fuo 
petierimus.At  cum  ipfe  fit  via,veritas,  dC  vita, 
ideo  nec  dedpi  nec  quemquam  decipere  valet. 

Q^uare  verba  eius  vtiqp  verififima  funt. 

H«c  conclufio  licet  fit  clara  ex  fupradid:is  ni- 
hilominus pocefi;  denuo  fic  per  amplius  demon- 
fiirari . Ait  enim  veri  tatis  Magifter  in  Euange-- 
lio  loannis . Si  quid  petieritis  patrem  in  nomine 
meo  dabit  uobis,  qui  pauloante  dixerat.  Qjiic^ 
quid  petiends  in  nomine  meo  hoc  faciam  . In 
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cunque  petieritis  in  oratione  credentes  accipie- 

[(  tis  j & alibi  dico  vobis  omnia  quacunque  oran^ 
ii  ■ tcs  petitis  credite  quia  accipiens  dC  euenient  vo^  ‘ 
bis . Et  quid  plura  dicam  < Aut  quid  laboro  tot 
n «arrare  didla  < Nonne  dC  ilk  idem  in  Euange^ 
y Jio  Matthei  ait  t’  Petite  8c  dabitur  vobis  > qu«-^ 
rite  ^ inucnietis j pulfatc&  aperietur  vobis, 
aj  quia  omnis  qui  petit  accipit,&  qui  quarit  inue^  Maith.7 

^ pulfann  aperietur . Et  infra , fi  habueri- 

tis  ndem  3c  non  h^fitauerins  non  folum  de  ficui' 
nea  faciens,fed  Sc  fi  monti  huic  dixeritis  tolle  Sc 
fat^a  te  in  mare  fiet, Ma reus  infuper, omnia  pof  Mirclp 
fjbilia  funt  credenn'  . Proinde  lacobus  inquitUcobU 
uquis  autem  veftrum  indiget  fapiertia  poftu' 
let  a deo . qui  dat  omnibus  affluenter  dC  non  im' 
properat  dC  dabitur  ei  poftulet  autem  in  fide  ni^ 
hil  hffitans  qui  enim  hffitat  fimilis  eft  fludui 
maris , qui  a vento  mouetur  6c  circunfertur ; 
Adeamus  igitur  cum  fiducia,vt  docet  nosPau-Hjjb^j.  • 
Ius  > ad  tiironum  gratise  eius , vt  mifericordiam 
conlcquamur,(Si:  gratiam  inueniamus  in  auxilio 
opportuno  quare  dCc, 

De  Sandorum  inuocatione  ipfo' 
rumque  fufiragfjs, 

QVonia^utem  veritas  fidei  catholic*in 
multis  ab  hareticis  & prajfertim  his  te- 
poribus ab  impi)s  Lutherais  venenofis 
monbus  laceratur  , necnon  fialfis  dilaniatur  feri' 
ptistideo  nunc  maxima  neceflitate  cogente , 3C 
non^ntum  pro  ueritate  defendenda,  quinimo  ct  Peroptim» 
pro  felf^eoru  opinione  remoucda,  non  minus 
pro  eoru  coueriionc  optadaqp  falute,meritiflimc 
qrt  cuCf  An  ikndi  in  patria  oret  pro  nobis  exifte- 
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.X,.:  . tibus  in  uia.Vnde  pro  elucidatione  huius  difficul 
tatis  fciendum  ed,q(i  (uit  hf refis  quorundam  ni 
mia  temeritate  omnium  fandornm  cultum  peni 
tus  tollere  uolentium,qui  nullum  fancfbs  honore 
impendi  debere  impie  fatebantur,  nec^  preces  ul 
las  ad  eos  dirigi,  fed  nec  eorum  reliquias  uenera  ^ 
ri:Huiusauthor  Sc  haireliarcha  primo  fuit  loui 
nianus  SC  Eunominus  Sc  pofl;  hos  Vigilantius» 
quem  errorem  cum  fuis  ailthortbus,  beatus  Hie-» 
ronymus  in  Epiftola , (iue  libello , quem  co nira 
Vfgilantium,quem  edormitatium  nominat  feri 
pOt  egregie, recitat  et  confutat. fed  illis  beati  Hie 
. ronymt  confutationibus  non  obfbmtibu8,denO'' 
uo  infurrexerunc  Aquilonares  hxretici  illis  peio 
res,  qui  auH  funt  perniciofa;  SC  ualde  nequiter  il' 
l^othcrani  errores  excitare,aflercre,  ac  pertinaci 

dc  n3  orS'  defendere.  Dicunt  nanq^  quod  faneffi  in  patria 
do  fanftos  pro  nobis  non  orant , immo  nullius  mortui  pro 
tcfS  fuS  exaudiendam  effe  orationem.Et  ideo  fruftra 
iuem»  nos  ad  fandos  clamare  prxdicant , ac  eorum  pa** 
trocinia  implorare,  fed  uniuerforum  preces  ora<. 
tionesueadi^lum  deum  dirigedas  elTe  alTerunu 
At  pro  fuo  errore  defendendo  duabus  rationibus 
argumentantur  fcilicet  ex  diuina  perfecffione,  3C 

K.fixretico  ^ fandorum  ftatu,&  conditione, 
toin  nuio.  £x  primo  nanc^  lic  dicunt.Nos  fiquidem  ora 
do  principaliter  petimus  uitam  aeternam, alia 
dutaxat  inquantum  ad  illam  confequendam  or^ 
dinantur  ut  gratiam  3C  uita  fanditatem , ut  do  * 
<ct  bea  tus  Augudinus  ad  probam  de  orado  deu. 

1 1 Solus  autem  deus  ed  qui  beatificatifolus  qui  gra 
tf  am  in  fundit, qua  nos  in  uita  fandideat  fecudu 
illud  pfalmi» Gratiam  et  gloriam  dabit  dominos 
4deo  ad  ea  ipctmda  dudra  iandi  imploratur,qut 
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gloria, gratia  nobis  triburre  pofTunt.  • ’ 
Pr^cerca  quid  opus  cRfancflos  inuocare  pro  Confirma^ 
quocuq^  perpetuo, vcl  temporali  bono  confeque  **“.'*“°* 
do.Cu  Deus  omnia  folus  dare  ruriiciat,qut  om^ 
nipotens,5^  oia  dare  velitsquia  liberalifilmus  ce 
clemens,plus  nos  amans , qua  fancflorum  (ingu^  |oan,| 
h‘,immo  quam  pariter  vniuerfi.  Q_ua  quide  di" 
kefrionem  oftendit  per  illud  loan.Sic  Deus  dilc" 
xic  mundu,vc  Hlium  fuum  vnigenitumdarec.r. 
in  mortem  ignominionrfimam,(5^  ApoHolus  ad 
Ro,Si  iilium  tradidit,quomodo  non  omnia  cum  Ro.8 
illo  nobis  donauicc'Iniuria  ergo  quedam  Dei  vi" 
detur  ad  fandlios  recurrere  i his  qu^  dominus  ipfe 
paratiOQmus  eft  donare.  Maxime  cum  frequen" 
ter  dominus  fub  iuramenti  atteitatione  promiiit 
omnia  fe  daturum,qug  ab  ipfo  Hdeliter  peteren" 
tur.  Arnen  amen  dico  vobis( ait  Apoftolus}Siqd  i^ac.11 
petieritis  ;patrcm  in  nomine  meo  dabit  vobis,  Matth.xt 
Immoad  petendum  nos  cxcitat.d.  Petite  aC' 
cipietis,qusrite  inucnietis,pulfatc  dC  aperic"  **^‘”^** 
tur  vobis  alibi , Omnia  qcunq^  petieritis  in 
oratione,credentes  accipietis , nequjv  credendum  , . » 
«ft  ( inquiunt  hfretici ) fandos  mifericordiores 
fore  8c  ad  veniam  promptiores,  ^ dominus  ip" 
fe  mifencordiarum  pater  SC  Deus  totius  confola 
tionis  qui  confolatur  nos  in  omni  tribulatione 
noilra  , quare  8C  c^te. 

Ex  fecundo.r.ibitu  (5^  conditione  fandiorum  seainia 
iic  arguunt  fandli  nobis  jauxiliari , nec  meritis  princtpxKs 
poiTunt,nec  predbus  SC  non  ponitur  alius  auxi" 
modus,  igitur  8Cc,  Non  meritis  quare  neque 
praxeritis,neque  recentibus . Nam  pro  proteri" 
cis  iam  fufficientcr  pr^miantur  fecundum  illud 
Apoca , Opera  emm  illorum  fcquuntur  illos.  Apoc.14 
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Pau.quoq^  ad  Ephc.vna  cum  Propheta  f Pfel. 
aic.Tu  reddes  vnfciiiq^  iuxca  opera  fua>Ec  domi 
l#uc.5.  nus  in  Euangelio  Luc.  Menhiram  bonam  con^ 
fertam  Sc  coagitatam  3c  fuperHuentem  dabunc. 
in  finu  vcftro,quare  manifefte  patet,  quod  qui' 
libet  fancflorum  longe  amplius  prasmia  habet  > 
quam  metuit  a domino  . Non  ergo  videtur 
( aiunt  hfretici)  quod  fancflorum  merita  quo* 
rum  retributionem  plcniffimam  receperunt  al^s 
proficiant  vt  eis  horum  intuitu  nouabonacon 
ferantur  <3Cc « Recentia  quoque  merita  quibus 
aliquid  de  nouo  mereantur  non  habent  , quia 
^ flatura  meriti  excefTerunt . CLuippe  in  termi' 
no  funt  non  in  via , non  currunt  in  fladio  , fed 
brauf  um  acceperunt , curfum  merendi  confum  ' 
marunt , fruuntur  tandem  repoiita  iufliti^  iam 
corona  , SC  per  hoc  videtur  probari  polTe» 
quod  Sanefii  non  orant  pro  nobis , cum  ora' 
tio  fit  opus  maxime  mentorium  , illi  autem 
mereri  non  valent  igitur  SCc, 

Conflrmx»  Pfoinde  aut  fandi  vident  Deum  velle  con' 
Cur  rado,  ilrre  illud  pro  quo  orant , & fic  fruflra  fundunt 
preces,  cum  videant  Deum  infallibiliter  collatu 
rum  quod  affedant , fi  vero  viderint  Deum , 
aut  nolle , aut  non  velle  conferre , nequaquam 
orabunt , quoniam  per  omnia  concordant  diui' 
n$ voluntati:  Nec  vnquam  petunt,  autdefl' 
derant  fieri , quod  Deum  vnquam  fadurum 
cognofeunt . His  SC  fimilibus  rationibus  , ac 
authoritatibus  decepti  funt  nunc  multi  noflro 
tempore  Lutherani  vna  cum  antiquis  hfreti' 
cis , ideo  antequam  has  fophifiicas  foluamus  ra 
riones , prius  ofiiendenda  efi:  veritas  > pro  qua 
contra  eos  ponitur  hfcconclufio. 
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Conclufio  Quarta. 

Firmiter  credendum  eft  fine  vlla  mentis 
h^fitarionefancflos  in  patria  pro  homini'' 
bus  intercedere,nobifque  fufFragari  meri^ 
tis  SC  precibus.  Q^uare  Sc  ipfi  implorandi  fune 
ficut  SC  Angeli , qui  fuiFragantur  nobis , licet 
vnus  tantum  fittnediator  inter  Deum  SC  homi^ 
nem»qui  efi;  Chriilus  lefus. 

Sandi  quippe  adiuuant  nos  meritis  , dum  • f . - 
praecedentia  eorum  merita  nobis  fuffragantury 
SC  precibus , dum  noilra  vota  a domino  cu<" 
pium  impleri  9 SC  in  hoc  orant  pro  nobis,defi^ 
derio  9 non  voce  > dum  miro  afFedu  defiderant 
haec  vel  illa  nobis  a domino  concedi  intuitu  fuo^ 
rum  meritorum  vel  efFecftuum,  3C  hfc  fiquidem 
conclufio.Tunc  euidentiflimis  rationibus , tum 
icripcurarum  teRimon^s  tam  veteris  9 quam 
nou(kgis9tumdeniq3diuorum  patrum  auihori 
tattbus  clariffime  dcmonftrabitur . T ria  nam(]p 
cx  hac  conclufione  oiVendam  ♦ Primo  qualiter 
Deas  multa  contulit  viuctibus  propter  patrum  chrmma 
dormientium  merita , SC  in  finu  Abrahae  quie»  «conciu' 
icentium . Secundo  quod  fan(fri  infuper  SC  An*  , 

geli  Dei  de  fiado  pro  nobis  orant  in  cedis , ac 
fuis  precibus  mulca  pro  nobis  intercedunt  ad  do 
minum.Tertioquod  nosinterris  confbtuti  iu" 
bemur  multiplicibus  Icripturarum  exhortationi  , 
bus  mutuo  pro  nobis  ora  re.Quare  fi  in  carne  vi 
uentes  ali)s  orando  beneficia  plurima  impetra^ 

TUDt. Tanto  magis  viuentes  in  Chrifto  in  ater» 
tia  fodicitate  pofifunt  pro  nobis  no  folum  orare, 
ied  dC  multa  maiora  bona  nobis  fpetrare.  Primu 
^dem  efi;  luce  clanus  in  feripeuris,  tum  maxime 
tn  veteri  relFamemo»  ait  quippe  ad  IfaacdO' 
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minusjMultiplicabo  fanen  tuum  ficut  ftcllascg 
' li,daboc5  poftcris  tuis  vniucrfas  regiones  has,  ct 

benedicentur  in  femine  tuo  omnes  gentes  terra;, 
eo  quod  obedierit  Abraham  voci  mef cufto- 
dierit  prjcepta  mandata  mea,  6c  cerimonias^ 
legesc^  feruauerit,5^  Paulo  poft  lequitur . Noli 
timere  quia  ego  tecum  fum , benedicam  tibi , ^ 
multiplicabo  femen  tuum  propter  feruura  meii 
Abrahara.itaque  frequenter  dominus  fadurus 
beneficia  pofteris  commemorat  fe  Deuni  Abra ' 
hara  Ifaac  8C  lacob.vt  liquetin  Exodi. lib,Et  ia 
plerifq?  alijs  locis.  Non  eft  ergo  miru  fi  in  come 
morationem  fandiorum  obferuat  ecclefia , quod 
antiquitus  fieri  folebat,vt  in  orationibus,  patru, 
memoria  recoleretur , quatenus  eorum  meriti» 
fuffragantibus  facilius,  quod  petebant  impetra- 
rentjfic  Mofes  pro  populo  peccante  intercedens 
- . i nquit.  Recordare  Abraham  Ifaac  & Ifrael  fer- 

uorum  tuorum,5C  poft  pauca  fequitur , Placa' 
tufej  eft  dominus  5Cc:Pariter  Aerias  in  forna- 
ce fuccenfa  orans,Ne  auferas  iquit  mifericordia 

tuam  a nobis  domine  Deus  nofter^pter  Abra- 
ham dilc(fl.im  tuum,<5(:  Ifaac  feruum  tuum  , 8C 

lacobfanftum  tuum. Dominus  quocj  dixit  ad 

Salomonem  fcindam  regnum  tuu,  SC  dabo  illud . 
feruo  tuo.Verutaraenin  diebus  tuis  non  factam 
l«Rcg;ti  propter  Dauide  patre  tuu,de  manu  filq  tui  fcin- 
dam illud,nec  totu  regnum  auferam,  fed  tribum 
vnam  dabo  filio  tuo  propter  Dauid  feruum  me- 
um <5^  lerufalem  qua  elegi,  multis  fiquidem  pa- 
trum merita  filtjs  fuffragantur.V nde  cum  Eze- 
chias  diuinum  poftularet  auxilium , audiuit  do- 
minum dicentem, Protegam  yrbera  ifla  Pp 
4.Reg,2o  meet  propter  Dauidem  feruu  meu , Norut  fgi- 
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ttir  h^ccertiffimc  patres  vetc.tcft.  ea  propter  cu 
orabant  dominum  patrum  menta  recefebant  vc 
iiceoru  fuffragantib.meritfs  facilius  audirentur» 
fic  3C  nunc  eccleiia  Chrifti  facitjinuocado  Apo 
ftolos,martires,confeflbres,ac  virgines  fantflas, 
non  tamen  inuocantur  huiufmodi  (an(5H,tanqu^  autboc 
datores  bonorum  pro  quibus  oramus,  fed  vt  in^ 
tercelTores  apud  dominum , vt  eorum  precibus 
adiuuemur  in  eo, quod  poRulamus  Abfalon  nacp  *^*^'&*4 
reconciliatus  patri, per  biennium  tame  moratus 
lerufalem  non  vidit  faciem  patris  fui, fle  pecca> 
tor  reconciliatus  Deo  non  ftatim  fe  prsefentat  ei, 
led  per  mediatores  SC  interceflbres , Ait.n.  Da^ 
uid  in  Pfalmo : Pro  hac  orauit  ad  te  omnis  mi' 
fericors,Beati  autem  funt  lantfb  dC  mifencordes» 

Bt  hac  de  pnmo  fatis  fini  ditfla. 

Q_uantum  ad  fecundum  dico  fanctos  in  calis 
pariter  6C  angelos  Dei  de  facflo  pro  nobis  inter* 
cedere  SC  orare,vt  expreffius  eade  facra  attclla' 
tur  hiftoria.Nam  dhs  volens  leremig  oftendere 
quod  peccatis  populi  exigentibus , exaudiendus 
non  eflet  pro  populo  illo  ait , Si  fteterint  Mofes  Faifa  b(te 
dC  Samuel  coram  me  non  eft  anima  mea  ad  po* 
pulum  iRum,quafi  diceret » fi  hi  qui  te  maiores^ 
funt  orarent  pro  populo  illo  non  audiret  ,quanto 
minus  te,  fed  ad  iftud  leremij  dicflum  refpondet 
Zuinglius  h{reticus,fi  Mofes  <3^  Samuel  ftetc' 
rint  coram  me.i.fi  in  humanis  efTent  ac  pro  po^ 
puloifto  intercederent, adhuc  vinceret  indigna-*  - 
no  gratiam,fed  hocefthjrcricorum  proprium, 

6C  pra*cipue  Lutheranorum,tum  maxime  Zuin 
glif  fanguinoleti  femper  indeprauatos  fenfus  tor 
quere  fcripturam,nam  cum  ipfi  femper  exigant 
claras  fcnpturas , 8C  nullas  admittant  glolTas, 
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cur  lam  clara  allata  fcriptura  contraria  iftc  affert 
?lofifamc'Dcus  nan>^j  dicit,fi  fteterint , non  dicit 
fi  viucrent  6C  ftarent , ideo  non  debet  fic  glofla^ 

^ ^ • ri  fcriptura  prjcipue  cum  glolTa  illa  non  Iit  fun 

data  in  fcripcurts  nec  in  fandorum  patrum  au^ 
thoritatibu8,auc  conciltjs , potius  autem  contra 
netur  veritati,  dicit  ergo  veritas  fcriptuf2e,fi  ftc 
terintjfcilicet  ad  orandum  Mofes  3C  Samuel  co^ 
ram  me,quod  nihil  <;iret  di  du,fi  aliquando  fan*» 
di  pro  populo  non  orarent  nec  orare  poflfent,  fi> 
nile  .n.eliet  ac  fi  diceret,  fi  lapides  orarent  non 
audircjita  nec  te  exaudiam ,pfupponit  igitur  dns 
Mofem  dC  Samuele  aliquado  pro  populo  orare, 
x.Mach.ui  Prfterea  dicitur  de  propheta  leremia  dudura 
tiraoi  defunc'co,hic  eft  fratrum  amator  SC  populi  Ifra' 
el,Hic  eft:  qui  multum  orat  pro  populo , dC  pro 
vniuerfa  fanda  ciuitate  Icrufalem,leremiaspro 
pheta  Dei , quod  autem  exaudita  fuerit  eius  ora 
tio  patet  per  illud  quod  fequitur.  Et  extendit  le 
remias  dexteram:&  dedit  lud?  gladium  dicens* 
Accipe  fandum  gladium  aureum  munus  a Deo 
in  quo  eqcies  aduerfarios  populi  mei  Ifirael.  Et  no 
prodeft  dicere , quod  libri  Machabjorum  non 
lint  canonici  apud  H^breos,  quoniam  omnes  ca 
nones  Ecclefij , de  canonicis  fcripturis  enume 
rant  Machabxos,quare  oftendant  haeretici  vbi 
habent  alios  fcripturarum  libros  elTe  authenti<^ 
cos , Et  profedo  inuenienc  iftos  , licet  ( teftc 
Auguftino  ) in  finagoga  iion  fuerint  approbati» 
Ecclefia  tamen  approbat  illos  SCc» 

Ex  nouo etiam  Teftamento  ad  idem  profer* 
ri  pofifunt  teftimonia . Nam  faluator  nofter  ian- 
dus  fandorum  3C  beatiffimus  beatorum  fccun 
dum  afTumptam  humanitatis  naturam  pro  no^ 
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btsorat  in  ccelo  ad  patrem  > (kut  ad  Romanos 
ApoRo1u>  aic , quia  SC  Chri  (Ius  lefus  etiam  in^ 
eerpellac  pro  nobis. 

Item  ad  Hxbreos : lefus  fempiternum  habet 
iacerdotfum , vnde  SC  faluare  imperpetuum  po 
teft  accedens  per  femetipfum  ad  Deum  firmper 
viuens  ad  interpellandum  pro  nobis  , I oannes  i.ioan,st 
quoque  in  prima  canonica  inquit.  Scribovo»’ 
bis  > vc  non  peccetis  fed  Sc  (iquis  peccauerit » 
Aduocatum  habemus  apud  patrem  lefum  Chrt 
ftura  Sc  ipfeeft  propitiatio  pro  peccatis  no^ 
ftris . Cum  ergo  Chriilus  caput  nollrum  pro 
nobis  oret  apud  patrem  > cur  hoc  non  de  mem^ 
bris  eius , beatis,  fcilicet  credamus  orat  autem 
pro  nobis  Chn(lus,non  fecundum  diuinam  na^ 
turam  fecundum  naturam  quam  squalis  patri  > 
cum  eo  condonat  petita  fed  fecundum  humana, 
fecundum  quam  minor  efl  patre  SC  meruit  in 
omnibus  exaudiri.  Nec  dubium  eil  fancflos  eum 
in  hoc  imitari  in  coelis,ficut  eum  imitati  funt  fi^  * 

deliter  hic  in  terris. 

Pariter  SC  de  Angelis  dicendum  cfl: , quod  SC  Qualii» 
ipii  reuera  pro  nobis  orant  inccelis,vt  diuins  Angeli  o 
fatentur  hiHrons , Angelus , enim  orat  pro  po^ 
pulo  iudaico  dices . Domine  exercituum  vfque 
quo  tu  non  mifereberis  leriifalem,<5^  vrbium  Iu 
da,quibus  iratus  est'£t  refpondit  dominus  ange 
lo  bona  verba  confolatoria.  Proinde  Angelus  do 
mini  locutus  efi;  ad  Danielem  dicens . Noli  me^  Zach.i. 
tuere  OanieI,quia  ex  die  primo  quo  pofuifti  Danid.io, 
cor  tuum  ad  intelligendum , vt  te  affligeres  in  ^ 
confpedxi  Dei  tui  exaudita  funt  verba  tua  , 

Sc  ego  veni  propter  fermones  tuos , princeps  , 
autem  regni  Perfarum  reflitic  mihi  vigintt  SC  ' 
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vno  dicbus,(5c  eccc  Michael  vnus  de  principib. 
primis  venit  in  admcorium  mcu,(5c  ego  remafi 
ibiiuxta  Rege  Pcrfarii,  8C  Pau,  poft  fegtur,5^ 
nunc  reuertar  vc.prjlicraduerfus  principe  Perfa 
rum  (SCc. Patet  quippe  cuilibet  rede  imerptand 
fcripturam,vt  Augufti.Grego.lero.  quod  ange 
, . . Jusqui  praeerat  finagog^  ludaorum  vng  cum 
Danieleorabat  DeujVt  populus  Ifrael  reuertere 

turin  lerufalem  quoniam  videbatur  ei  bonum* 
Princeps  autem  Petfarum.  i.  angelus  qui  pe 
erat  Perfis  orabat  Deum  vt  populus  ille  remae 
neret  in  captiuitatem  oftendens  m cofpedu  D<i 
bona  qu$  ex  hoc  prouenircnt,<S<i  licet  omnes  in< 
tenderent  8C  orarent  propter  bonum  flnem>atta 
raen  quia  dei  voluntatem  ignorabant , tnuicetn 
Anecii  ;^aduerfabatur.CLuid  eft.n.angelo  principi  Per< 
terda  P bo  farum  refiftere  alteri  angelo, f.Michaeli  archane 
nas  intWo  gelo?'Nifi  econtrario  modo  orare  Deum  ^dC  in 
*ur  oratione  oftendere  diuin*  raaieftati  multa  bona 
quae  prouenirent  ex  captiuitate  filioru  Ifrael^  ac 
fi  efient  duo  oratoresjquoru  vnus  oraret  pro  3i? 
bertatevnius  populi  > alter  vero  pro  (eruitutey 
dC  quid  eft  praeliari  aduerfus  principem  Perfa' 
rum  t’  nili  contrarium  effedum  oppofitamque 
mentem  contra  alterum  angelum  Deum  oran-’ 


do  oftendere  t' 

- Praeterea  Apo.fcribitur  quod  quatuor  anima 

liaret  viginti  quatuor  feniores  ceciderunt  coram 
agnojhabentes  finguli  citharas  dC  phialas  au*' 
reas  plenas  odoramentorum  > qug  funt  oratio^» 
nes  fandorum.,  SC  infra . Stetit  angelus  juxta 
aram  templi,habens  thuribulum  aureum  in  ma 
nu  fua,ct  data  funt  ei  incenfa  multa , vt  daret  de 
otadonelandoruinfuperaltareaurcum*  , 
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Item  dixit  Angelus  ad  Tobiam^quando  on^  Tobfai,u 
hafi  cu  lachrymis  d:  ftpelicbaa  mortuos»  ego  ob" 
tuli  orationem  tuam  domino.  CLuid  eft  enim  of^ 
ferre  orationem  deomili  fimul  cum  illo  orarej'  Si  j 

enim  deus  15ge  clarior  illi s omnia  videt  omneftj  ^ 

sioferas  agnofeie  oratioes:  quomodo  Angelus  no 
feras  deprecationes  obtulit  dominot'  Nifi  dicatur 
qd*  fimul  orando  vota  noftra  offert  deo  , facite^ 
illagratadeo  SC  accepta  » tanquam  verus  cufeos 
ad  noferara  deputatus  cuftodiam  . Deinde.Pial*  **^**»W 
Immittet  Angelus  domini  in  circuitu  timentium 
.cum,&  eripiet  cos:&c.5^  alibi.Angelis  fuis  man  . 
dauit  de  te,vt  cufeodiant  ce  in  omnibus  vqs  tuis, 
denic^  Apoftolusad  Hjcbrc.Omnes  funt  adminiHxbrr.c 
.feratori)  fpiritus , quiin  minifeerio  mittutur 
pter  eos,  qui  harredes  erunt  falutis.Claretinfupcr 
in.adbbus  Apoftolorum  quod  Angeli  fuffeagan'* 
tur  nobis.  Cur  igitureorum  fufFragia  (S^  rainifec 
ria  non  licet  iraplorare?’Q,uare  Sc  fi  Angeli  orat 
pro  nobis,tanto  magis  decet  fancflos  orare,  qui  ec 
p^fiunt  Sc  volunt,&  certe  pro  nobis  orant  in  c( 
lis, igitur  implorandi  funt. 

CLuantum  vero  ad  tertium  dico , quod  nos  in 
terris  conftituti  iubemur  plerifcp  feripturaru  tc^ 
feimonijs  pro  nobis  mutuo  orare , ficu  t lacobus  fe®®*»*** * 
ait  Orate  pro  inuicem  vt  faluemini,qcf  SC  Colici 
te  fecerunt  Apoftoli.  Nam  ardenti fiime  pro  alqs 
orauerunt,ac  alioru  orationes  pro  fe  fieri  pofeula 
bant,  vt  fupra  in  magno  illo  orationum  difcurfu 
per  totam  ftriem  feripturarum  liquide  ofeenfum 
efe,qd  etiam  patet  difeurrentis  omnes  Epifeolas 
Pauli.Et  quidem  rede,quoniam  tefee  lacobolo  lacobl; 
co  citato,Multum  valet  deprecatio  iufei  afTidua, 
multum  nempe  per  omnem  modum  iuuat»  quo  * ■ 
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ntam  orauft  unus  homo  Mofes<S^  fcxcentis  mi>« 
libus  pugnatorum  veniam  impetrauic » Orauit 
Hellas  dc  ccelum  claulic  ne  plueret  annis  tribus 
6c  men{ibus  fex  . Rurfus  orauit  3c  pluuiam 
largiiTimam  ardentibus  terris  iS^  hominibus  a 
lob.4»  Deoimpetrauit,  Sed  61^  Dominus  amicis  lob 
qui  red^  locuti  non  fuerant  prxcepit  ut  ad  lob 
fe  conferrent  petentes  quatenus  pro  eis  oHerret 
facrificium , dC  oraret  vt  non  imputaretur  eis 
JIAnnar  ftultitia  eorum , Sic  Stephanus  orans  pro  per<^ 
fecutoribus . Paulo  conueriionem  impetrauic  , 
Paulus  quoque  orans  ducentis  feptuaginta  feis. 
MibiS.10,  futg  connauigantibus  vita:  prafidio  fiiit . Ei; 

. fic  eR  videre  de  innumens  qui  in  carne  uiuen^' 
tes  alijs  orando  beneficia  plurima  impetrarunt> 
ut  totum  uetus  Sc  nouum  teRamentum  difcur^ 
rendo  patuit  fupra , O mira  igitur  haretico  ^ 
rum»  pracipue  Lutharanorum  hebetudo, 

^ cum  uiuos  pro  R faluberrime  orare  concedunt , 
ucpote  coadii  apertiRimis  utriufque  legis  teRi^ 
mou^sidipfum  negent  dc  beatis , qui  ccrtiRi-' 
me  apud  Deum  potentiores  funt  effedi  > quo 
piafentiores  Sc  beatiores  dicente  domino  dc  eis 
qui  minor  eR  in  Regno  coelorum  maior  eRillo 
fcilicet  loanneBaptiRa  > Si  ergo  adhuc  in  car^ 
ne  infirmi  ac  mutabiles  in  uia  conRituti » 8C  ta^ 
men  profeipiisfoliciti  orationibus  fuis  cateris 
profuerunt,  quantomagts  fortes  facffi  falutis  fus 
fecuri  in  patria , ciues  6c  domeRici  Dei  conRi ' 
tuti , in  charitate  quoque  fraterna  confummati , 
pro  fratribus  in  via  relttffis  inRanter  dC  utiliter 
- ' . uotis  ac  meritis  perorabunt , Nam  quanto  quis 

ex  charitate  proximum  magis  diligit  eo  am 
piius  ei  ialutem  a Deo  conferre  deRderac ; Lon^ 
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ge  autem  (ancfli  m ccelo  magfs  diligunt  nosquS 
exi  (lentes  in  terris,charitas  nanqt  non  excidit  in 
ccelo  fcd  perficitur  dC  confirmatur  > falutem  au<^ 
tem  alteri  dedderare  a Deo  ed  pro  eo  intercede<^ 
re  ut  dicfliim  eft  igitur  8Cc. 

Sed  adhuc  fortius  ido » (I  ran<5H  in  coelis  non  Optfma  ra 
orant  pro  nobis  aut  quia  non  poflunt , aut  quia 
pofTunt , fed  nolunt  9 fi  dicas  non  polTunt . Ite-*  acUIo 
rum  indo , aut  ergo  fandi  non  pofTunt  pro  no*  mnito  dM 
bis  orare , quia  ed  res  cis  indigna , dC  tunc  non 
conueniret  Chrido  ♦ Aut  quia  ed  res  tantae  ex^ 
cellentiae  qcF  foli  Chrido  & non  ali^s  conuenit> . 
qucd  fi  concedatur , ergo  non  conuenit  viatori^ 
bus , qS  ed  expreile  (alfum . Aut  quia  orare  ed 
opus  maxime  meritorium  » fandi  vero  amplius  . 
mereri  non  pofTunt,  ideo  nec  orare,  fed  nec  idud 
ed  dicendum,  quia  licet  fandi  pro  fe  ipfis  mere** 
rinon  poffint  fcilicet  augumentum  gratia:  vel 
gloria:,attamen  eorum  bona  opera  8C  menta  ad 
honorem  dei  fada  acceptat  deus  non  fblum  ad 
fumma  bona  ipfis  fandis  retribuenda  (etiam  Ion 
ge  huiufmodt  merita  excedetia)  verum  etiam  ad 
multa  bona  in  via  vel  patria  alrjs  retribucndaiVt 
dare  liquet  in  fcripturis. 

Scribitur  nanque  in  libns  regum,  qS  quidam 
(epelientes  hominem  viderunt  latrunculos  96C 
timentes  proiecerunt  cadauer  in  fepulchro  Heli*» 
(ei,qdcum  tetigifTet ofTa  Helifei reuixit  homo 

detit  fuper  pedes  fuos , Si  igitur  ofTa  Heli^ 
fei  habuerat  virtutem  fufcitandi  mortuum,quS*’ 
to  magis  anima  eius  maiorem  debet  habere  vir> 
cutem  orando  impetrandi  gratiam.  £tin  hoc 
patet  exemplo  q3  non  folum  Deus  propter  me** 
sita  fandorum  tribuit  cis  felicitatem  atern3,vc^ 
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rum  ctiara  & al^s  confert  multa  boria>Vt  Vitam 
temporalem  nccnon  fpiritualem , fauet  infupcr 
Tioftr^  rationi  illa  quae  fupra  diximus  q3  fcilicct 
deus  multa  contulit  fil^s  Ifrael  propter  Abraam 
Ifaac  8C  lacob, Salomoni  quocj  propter  Dauid 
.it  em  feruum  fuum , qui  omnes  iandudum  defundi 

^ erant , Si  dicas  fecundum  fcilicct  q3  pofTunt  SC 
. . nolunt  orare  /Hoc  quippe  valde  minus  dicendu 
- eft , quoniam  ipfi  in  maiori  charitate  conftituti 

funt,magifc5  nos  diligunt  quam  exiftentes  in  ter 
risideo.5^c. 

Prima  Re  Et  pcr  h*c  ad  fophifticas  haereticorum  ratio^ 

fponfio  ad  pj-Q  bjcrcfi  dudas  de  facili  refpondetur . Ad 

EcSrJm  primam  igitur  dum  arguunt  ex  diuiua  perfedio 
ndonem,  tiejaropter  quam  folus  deus  beatificat  in  patria 
6C  gratificat  in  via  dicendum  cft  primo,qa  fi  ra 
tio  illa  valeret  pari  ratione  cocluderet  omnes  via 
tores  Apoftolos,  ac  caeteros  viros  bonos  in  terris 
conftitutos  non  potuifTe  nec  pofTc  pro  al^'s  orare 
i.Rcfpon.  ^ Paulus  ac  Stephanus,necnon  8C  tota  eccle 

fia  orando  pro  algs  peccafTctjfeu  aliorum  oratio^ 
nes  pro  fe  fieri  poftulando,  vt  patet  rationem  iV 
lam  fane  intclligcndi.Secundo  dicendum  eft , q3 
licet  deus  folus  gloriam  donet  5 5c  gratiam  cred 
nec  fandi  efficiendo  concurrant  cocreando,  pof*- 
funt  tamen  concurrere  impetrando  et  orandojvc 
deus  beatificet  ftu  gratificet  fine  quorum  oratio^ 
ne  t^i  pro  quo  oratur^  nec  beatitudinem  confer" 
rct,nec  gratiam^ficut  amicus  principis  impetrat 
interdum  alteri  donu  a principe  > rcfpedii  cuius 
tamen  impetrans  nullam  habet  uim  nihilominus 
tamen  princeps  non  daret»  nifi  amicus  talis  oran 
do  impetraret » Non  ergo  fruftra  imploramus 
fandos » quos  non  ut  creatores  gratix  fiue  beati* 
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ficatores  inuocamus  « fed  ut  fntercenbres  quo^ 
rum  meritis  i ntuitu  nobis  deus  confert , quae  ex 
nollris  accipere  fumus  minus  digni  > cum  ergo 
arguunt  deum  folum  ad  omnia  concedenda  fufFi^ 
cere,  dCc,  nihilconcludunt,deusenimquiom' 
nia  efficere  dC  proflare  poteff  fine  ope  cuiufcuq^  •;  • 
fecundae  caufx , uult  tamen  fecundas  caufas  con^ 
currere , quandoque  ad  difpoOtionem  eius  qut 
recipi t effedum  producfeum)  quandoque  ad  me^ 
diandum  inter  Deum  datorem  dC  hominem  ac^ 
cipientem , ficut  Mofcs  fequefter  dC  medius  fuit  Doitcr.f 
inter  Deum  dC  populum , Vult  enim  Deus  in » 
feriora  per  media  ad  fuperiora  reduci , ficut  i n^ 
feriores  Angelos  per  fuperiores  illuminat  ,ideo 
cum  dicunt  Lutherani  unus  eft  mediator  Dei  dC , ^ 

hominum  Chrifeus  lefus , Cur  ergo  nos  uolu  * 
mus  fecere  plures  mediatores  ancfeosc*  . 

Refpondetur  , quod  unus  eft  mediator  per  ® 
redemptionem , ficut  dC  unus  faluator , funt  au'  obkdioni 
tem  plures  mediatores  per  i ntercelfionem , ficut 
SC  plures  tales  feripeura  commemorat  faluato<' 
res  > Mofes  ait : Ego  fequefter  dC  medius  fui  in-' 
ter  Deum  8C  uos  ut  Paulo  ante  dieffum  eft . 

Item  fufeitauiteis  faluatorem  Aioth  filium 
lera  ambidextrum , qui  utraque  manu  pro  de^ 
xtra  utebatur  ♦ Iterum  dC  dedifti  eis  faluatores,  [sjcemw.9 
qui  faluauerunt  eos  Pharaoinfuper  Rex  Gtntti^ 
pti  uocauit  lofephum  faluatorem  mundi. 

Ad  fecundam  rationem  dum  arguunt  ex  fta' 
tu  5^  conditione  faneforum  dicitur  quod  nobis 
fandh'  fubueniunt  meritis  Sc  precibus , meritis 
dico  prateritis  3C  prafentibus , prateritis  quip" 
pe  meruerunt  enim  in  uia , ut  bona  conferantur 
non  modo  libi  fed  dC  aljQs^fumma  namc^  Dei 
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DE  INVOCATIONE 
Ifberalftas  vult  per  opera  bona  fancTtorun]  non 
folum  eos  prarnifare  in  calis  , fed  SC  per  illa 
alios  adfuuare  in  terris  9 vc  oftendimus  fupra  > 
Ecutfn  fimili  eft  videre.  Nam  princeps  ali*' 
quis  militem  propter  adlura  (Irenuum  Sc  raul^ 
tum  Hbi  gratum,  non  folum  abundanter  re*' 
muneiat  , verumetiam  propter  eius  iauorem 
aut  preces , alijs  beneficta  impendit , fic  Na  ' 
buchodonofor  nedum  Danielem  , fomnium 
quod  aufugerat  (Ibi  narrantem  Edeliterque  in*' 
terpratantem  in  fublime  extulit , munera  mul*' 
ta  dC  magna  dedit  dC  fuper  omnes  prouinciaa 
Babilonis  Principem  ac  q^agidratum  3C  prz*' 
fetflum  conftituit  fuper  eundos  fapientes,  quo 
vtique  eum  liberaliter  (5^  magnifice  remunera' 
uit , verum  etiam  ad  verbum  eius  focios  fiios 
Mifac , Sidrach  , dC  Abdeiiago  prxfecit  fuper 
opera  prouincix  Babilonis . Itaque  fanciri  ple*' 
nifTime  3C  liberalitera  domino  recipiunt  Ion* 
ge  plufquam  meruerunt  infinitum  fiimmum  Ceu 
licet  bonum.  Nihilominus  tamen  dominus  in 
tantam  fui  eoi  recipit  amicitiam , vt  etiam  be' 
neiiciadonare  velitaltjs  adipfos  fandos  recut' 
rentibus  . Subueniunt  etiam  nobis  fandi  in 
patria  recentibus  meritis.  Nam  oratione  fua 
licet  non  (ibi  tamen  nobis  multa  merentur  bene^ 
Hcia  quare:  cS^c. 

Q^uod  vero  vltimo  arguunt  Hxretici  qux  ^ 
rendo , an  videant  Deum  exaudire  velle , vel 
non  , neutrum  dare  oportet,  nedum  de  finali 
falute  eius  pro  quo  orant , fed  nec  de  fux  ora  ' 
tionis  exauditione  . Nec  oportet  quod  (i  Deus 
reuelet  Beato  Petro  loannem  petere  faluari  ip*' 
fum  reuelari  (ibi  loannem  (bre  faluandum  3 aut 
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ofarionem  fuam  pro  loanne  exaudiendam  ve! 
tioU)  vndeit  hoc  non  reuelacur  potcft  Petru» 
ineffabilem  ac  incompraehennbilem  Dei  optimi 
maximi  bonitatem  orare  1 8C  effecatum  expetfhi^ 
te.  Si  autem  reuelaretur  Petro  determinate  quod 
Deus  nollet  effecflum  iflum  prxflare  . Petrus 
quippe  non  oraret , ii  vero  reuelatur  quod  exau^ 
dietur  orabit  nempe  Petrus » dC  non  fruftra  > 
quia  Hcut  Deus  vult  loannem  faluare , ita  vult 
per  determinata  media  vtpote  per  orationem 
talis  faiiAi  ipfum  confequi  falutem , Non  tt' 
go  fancfforum  intercelTione  pnrdeifinatio  mu  ^ 
tatur  , fed  illud  impetratur  quod  ad  eorum 
preces  conferri  ordinatum  erat  ab  seterno  , dC' 
iic  patet  folutio  non  tantum  ex  dicflis  fed  8C 
particulariter  ad  antiquorum , paricerque  mo> 
demorum  Hareticorum  Sophiilicas  rationes, 

CelTent  igitur  impij  Luthxrani  ita  fandos  ver-' 
bis  6C  fcriptis  lacerare . Magis  autem  ipfam  di'  Ad  Lothf 
Ulnam  (cripturam  obtenebrare , quinimmo  his  hortatio, 
quodammodo  infinitis  icripturarum  teftimo' 
n^s,efF(caciffimis  rationibus  fefe  illaqueatos  pro 
prio  ore  profiteantur , conuertantur  9 dC  verita^ 
tem  agnofcamid^c, 

SubtijifTima  Difficultas  a paucis  etiam 
dodiffimis  non  fatis  intelleda . 

SEd  hic  merito  quxret  aliquis  cum  . fandi  a 
nobis  diflantia  longifiima  fe  iundi  flnt» 
quomodo  orationes , dC  clamores  noflros 
perci  piant  ?•  hoc  eft  dicere  quibus  modis  beati 
qui  a corpore  funt  feparati  flue  etiam  in  corpo- 
ribus gloriofis  Deo  afliff unt  > audiant , feu  pre' 
ces  noflras  agnofcant  . Pro  cuius  difficulia' 
tis  elucidatione  fciendum  eft  quod  Augufti' 
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t DE  INVOCATIONE 
ftus  fuper  Genefim  ad  li teram  dtftinguit  dupli- 
cem cognitionem  Angelorum  jbeacorum  fcilicct 
matutinam  dC  ucfpertinam  y Vnde  exponens  il" 
lud  Genefis  primo  diuifit  lucem  a tenebris.  Ap- 
pellauitquc  lucem  diem,  tenebras  nocR:em»  fe- 
dlumquc  eft  uefpere  et  mane  dies  unus,  cognitio 
nem  Angelorum  comparat  diei  fiue  luci  eiufdem 
SC  ignorantiam  no(fli  uel  tenebris.  V ultergo  q3 
cognitio  Angeli  dicatur  dies  et  quia  diei  due  fune 
partes  (cilicec  principium  q3  dicitur  mane,et  ii- 
tits  q^  uefpere  appellatur , His  comparat  dupli^ 
cem  Angeli  cognitionem.  Cognofeit  enim  Ange 
Ius  res  in  creatore,  fiue  in  uerbo , cognofeit  infu<- 
per  in  creatura  , fiuecognofcat  in  feipfo  Angelo 
per  fpeties  concreatas  fiue  in  propr^  generibus 
per  fpecies  a rebus  receptas  . Prima  cognitio  eft 
fupernaturalis  SC  beatifica  in  lumine  gloriar.  Se- 
cuda  eft  naturalis  in  lumine  naturar.  Prima  nac^ 
cognitio  eft  qua  Angelus  in  uerbo  3C  lumine  glo 
tiar  beatifica:  cognofeit,  clare , (5C  nude  diuinam 
efientiam  SC  creaturas  in  ipfo  uelut  in  limpidif- 
fimo  fpeculo,ac  exemplari  immenfo  fibi  relucen 
tes  , harc  eft  perfed:ifrima , qua:  uerc , pro- 
prie, & fimpliciter  dicitur  cognitio  matutina, 
ficut  cognitio  conclufionis  cognitis  pnncipijs, 
fiiue  harc  cognitio  infundatur  Angelis  beatis  illf- 
co  a uerbo , fiue  eliciatur  ab  intelledlu  Angeli  - 
co , lumine  gloriar  eleuato . Secunda  cognitio 
eft  qua  Angelus  in  lumine  naturar  id  eft  natura- 
li fntelletftu  fua  uirtute  et  uiuacitate  cognofeit  res 
creatas,  fiue  in  feipfo  Angelo,  fiue  in  ipfis  re- 
bus cognitis  iuxta  fenfum  fupra  cxpreiTum , 
ex  rebus  fic  cognitis  , creatis , SC  fa<fUs  afeendit 
ad  creatoris  cognitionem  fecundum  illud  Apo- 

ftoli. 
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ftoli  jnuifibUia  Dei  a creatura  mudf  per  ea  quae 
facfla  funt  intelletfiia  conrpiciutuur:&  h^c  quide 
(ecunda  cognitio  proprie  dicitur  vefpertina^qu^ 
cft  cognitio  rerum  in  creatura , quae  inquantum  ' 
eft  creatura  in  declinatione  e(l  & cafu  . Prima 
vero  merito  appellatur  matutina,  quifa  ell  i ver 
bo  quod  cft  principium  rerum. Omnia  namque  Io»"** 
peripfum  fatfla  funt , SC  fine  ipfo  facftum  eft  ni»  ' 
hil,<^  quemadmodum  ditflum  ell;  de  angelis  ita 
pari  ratione  dicendum  eil  de  fandis , qui  etiam 
dC  ipfi  hanc  duplicem  cognitionem  habent  raa^ 
tutinam , icilicec  3c  vefpertinam : Matutinam 
nempe  cum  in  verbo  6c  in  lumine  glori^  agno"  giuao 
fcunt  beatifice,clare,et  nude  diuinam  ellentiani) 
creaturas  quoque  in  ipfo  tanquam  ( vc  de  ange^ 
lis  didum  eft  fupra ) in  limpidiiTimo  fpeculo  3C 
exemplari  immenfo  Hbi  relucentes.  Audiunt  ta^ 
men  & tantum  intuemur  in  verbo , quantum 
placet  verbo  illis  oilendere  in  quo  vident , Sed 
quoniam  placet  verbo  reuelare  omnia  fandius 
fuis  qu*e  iplis  ab  hominibus  offeruntur,  fiue  ip^ 
fos  magni^cando  laudandoue , due  eos  orando 
ac  auxilia  implorando.  Ideo  magnificas  noltra^ 
laudes  adipfos  diredas,iiue  orationes  ac  nodia^ 
deprecationes  fandi  in  verbo  vident  dC  agno^ 
fcunt  cognitione  videlicet  matutina  ♦ Quod  autc  Luc.if 
• placeat  Deo  h uiufmodi  viatorum  petitiones  rc^ 
uelare  fandis  fuis , pacet  eo  quod  gaudium  efl 
angelis  Dei  de  vno  peccatore  parnitentiam  agen 
te , quam  quidem  pa;nitenciam  agnofeere  pof' 
funt  matutina  vel  vefpertina ' cognitione-,  llcut 
enim  angelis  ita  3c  fandis  qui  Deo  afildunt 
conuerfiones  ac  nodrx  petitiones  innotefeunt  in 
.verbo  Dei  quod  comcmplancur » Coadiutores 
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quidem  funt  Dei  in  procurando  falutem  cledlok 
rum  meritis  Sc  interceflionibus  tanquam  per 
media  ad  hoc  ab  aeterno  ordinata  > ideo  rcuelan^ 
tur  eis  orationes  viatorum  pro  quibus  interce-^ 
dant.Et  hoc  etiam  ad  gaudium  eoruni  accidens 
tale , plurimum  enim  Igtantur  dura  intelligunt 
* ' homines  in  terris  degentes  eorum  fuffr^ia  po^ 

ftulare  quatenus  conciues  fiant  in  illa  coeleftt 
curia,ficut  8C  plerique  ex  ipfis  falutem  aliorum 
funt  orationibus  confecuti.  Alia  infuper  cogni^ 

. tione  vefpertina  in  proprio  rerum  genere  va^ 

: •'  lent  fandlicognofcere  orationes  noftras  ore  pro 

‘ latas  dum  ad  iplas  habent  debitam  approxi*' 
mationem  SC  pratlcntiam  > vel  per  angelorum 
reuelationem : SC  cetera. 

Supradifto  Habes  igitur  dodiffirae  ledor  ex  his  hanc  in-» 
rumEpiio  faUibilem  veritatem  quod , fciltcet  fandi  orant 
pro  nobis  i coelis  dC  quibus  modis  noftras  agno 
fcunt  deprecationes  contra  falia  Lutheranorum 
dida , quae  quidem  veritas  licet  fit  quodammo^ 
do  infinitis  feripturarum  teftiraon^s  fufficien# 
s ter  roborata . Pofilint  tamen  ad  maiorem  eius 

confirmationem  dida  fandorum  patrum  in  rae 
I dium  adduci . Q„u*  licet  Lutherani  non  ad  mtt^ 

' tant  attn  p maiori  fidelium  robore  nonnulla  illo 
rura  dida  adducere  non  erit  inutile.  Ait.n.  Hic^ 

' ronymus  contra  V igilantium»  Apoftoli  dC  mar 

Hinrony.  adhuc  In  corpore  conftituti  poffunt  orare 

pro  cceteris  quando  pro  fe  adhuc  dAebant  efie 

foliciti,  quanto  magis  poft.  coronas  5^  triunv 

phos  orauerunt  in  via  exiftentes  < poftqu^m  au 
tem  cura  Chrifto  efli  coeperunt  trinus  valebutf 
tunc  ora  claufuri  funt  < fed  hoc  nullo  modo  cre*' 
Btraardus  lendum  eft  ♦ Proinde  Bernardus  infermonc  de 
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vigilas  apoftoloru  Petri  8c  Pauli , ^ potens  eft 
inqt  in  terra  potctfbr  ell;  in  ccelis  ante  facie*  dnf 
Dei  fui. Si.n.du  adhuc  viueret  raifertus  eft  pec-'  . 

caloribus  6C  orauit  p eis.Nuc  tSto  amplius  qua 
to  venus  cognofeit  mirerias  noftras  orat  pro  no 
bis  patrem>quia  illa  beata  patria  charitate' non 
' minuic,potius  autem  augumentauit. 

Prxterea  Auguftinus  miracula  recitat  qui^  Aug.ix.de 
bus  ipfc  vt  plurimuni  intererat,  intere^  dC  mor 
tuorum  refurrecflionem  connuraerat,qu5  marty 
rum  interceffione  a domino  funt  exhibita,  vnde 
manifeftum  eft  qua  temeraria  ac  bla  fphema  lic 
L/Utheranorum  harefis , qui  honorem  gloriofae 
'virgini  omnibufquc  Patriarchis,  Prophetis, 
ApoftolisjMartyribus , ConfeiToribus , Virgu 
nibus.  Continentibus  omnibusque  debitum  ele* 

<flis  tollere  conantur  , immo  Dominum  qui  in 
ianeftis  fuis  in  quibus  tot  mirabilia  operatur  dC  ^ 
laudatur  valde  nequiter  blafphemare  non  defi^  ' 
ftunt , qui  tamen  non  funt  in  feripturis  fandis 
bis  patnbus  dodiores.Aic  enim  dominus  quan^ 
diu  iteiftis  vni  de  his  fratribus  meis  minimis 
mihi  feciftis  . itaque  honor  exhibitus  fandis 
exhibetur  Deo  , Salomon  denique  Thronum  , j 
matns  fua:  iuxta  Thronum  fuum  collocare  prae  ^ 
cepit, verus  pacificus  Salomon  Chriftus  hono^ 
rans  matrem  fuam  idem  facit . Superfluum  in^ 
fuper  puto  adducere  Ambrofium  , Gregori' 
um  . Redam , Chrifoftomum , coeterosque  in-»  Dofto.Ec 
numeros  in  re  tam  manifefta . Cum  Ecclefi^  ‘*^  *,‘*' 
vniuerfalis  ritus  SC  dodrina  vetuftilTimi  nos 
doceant  fandos  venerabiliter  inuocare  cuius  ex 
cellentiiTima  eft  authoritas , a qua  diffentire  ca^  ' 
tholicos  fas  non  erit . 
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Lutheranorum  quadam  obicdio. 

,T  ii  dicat  h^retfcus  folus  Chriftus  eft  lux 
mundi  ipfo  dicente.Ego  fum  lux  mundi» 
de  quo  etiam  loannes,erat  lux  vera  qu«e 
illuminat  omnem  hominem  venientem  in  hunc 
mundum . De  Baptifta  vero,  non  erat  ille  lux* 
fed  vt  telliimonf  um  perhiberet  de  lumine . Ecce 
► ' cuangelifta  negat  loannem  clTe  luce.  Item  folus 
Chriftus  eft  Rex  regum>folus  Rex  cceli , vita» 
duIcedo,d:  fpes  noH;ra,lblus  qui  aperuit  ianuam . 
paradiii»ergo  huiufmodi  falfe  attribuuntur  Vir 
gini  facr^  ali^sqiie  fancfbs  in  orationibus  noftris» 
quare  faltem  habetur » quod  taliter  non  debe^ 
mus  orare  Virginem  matrem  » quoniam  hac 
foli  Chriilo  merito  attribuenda  funt , aliter  de* 
rogatureius  dignitati. 

Refpondetur  quod  licet  folus  Chriilus  iit  lux 
Refponfio  vera  nihilominus  de  loanne  Baptifta  dixit  Iu* 
d^is  ille  erat  lucerna  ardens  8C  lucens»  dC  ille  ide 
Apoilolis  ait.  Vos  eilis  lux  mundi,  GhriTtus  igf 
cur  folus  eillux  per  eifentiam  iicut  fancfhisdf 
bonus. Non  loannes  Baptifta » neque  Apoftoli» 
i qui  tamen  boni, lux  Sc  luminaria  fuerunt  in  mu 
do  per  participationem,ita  ^ Dei  genitrix  vir* 
go  regina  coeli.  Mater  mifericordif , vita  dulcc^ 
do » & fpes  noftra  dicitur » quia  gratiam  apud 
Deum  inuenit,Chriftum  quoc^  vitg  noftr^re^ 
paratorem  fpiritu  fando  cooperante  cocepit,<5C 
pcpcjrit»^  ficuc  Xpm  q ui  eft  ad  dextera  patris» 
6^  interpellat  pro  nobis  aduocatum  apud  eunde 
habeamus.  Ita  huius  noftri  aduocaei  matrem 
gaudemns  nos  habere  ad  uocatam  apud  patrem 
Sc  filium  diceces.Eya  ergo  aduocata  noftra  SCc» 
Vndeft  Philippenfes  fuerunt  diuo  Paulo  gau<* 
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diisnjySC  corona,Et  Thc(r.rpcs,gaudrum><S<r  co' 
rona  glorif  ,cur  non  idem  erit  nobis  gloriofa  vir 
go  mater  Mariac'Non  igitur  eft  Chrifti  deroga 
re  dignitati.quod  beatam  Virginem  ita  falutan»  i.Cor.i 
do  honoramus  . Immo  totum  honorem  quem 
diug  Virgini  impendimus  redundat  in  Chriftij 
Dei  ac  Virginis  filium^  Virginem  quippe  ma^ 
trem  honoramus  in  filio . Et  filium  in  virgine  10*0,14 
matre. Quemadmodum  qui  filium  honorat,  ho  - 
norat  Sc  patrem , 3c  econuerfo . Deus  efi;  pattr 
miTericordiarum.  Cur  dei  genetrix  non  erit  ma^ 
ter  mifericordif, Deus  rex  cceli  Sc  tcrr^^cur  Dei 
mater  non  erit  regina  ccehV  Chriftus  via  veri<^ 
tas,5^  vita  cur  n5  etiam  Chrifti  matere*  qu{  gra  « 
tiam  apud  Deum  inuenit  3c  faluatorem  noftru 
lefura  Chriftum  falutis  noftrf  authorem  nobis 
edidit  e*  Liquet  etiam  quod  porta  cceli  non  fuit 
principaliterclaula  propter  peccatum  Euf,  po' 
tius  autem  per  adf  peccatum, nec  fuit  pnncipali 
ter  referata  per  V irginem  matrem  fed  per  Chri 
ftu.  Nihilominus  ficut  Eua  fiiit  autrhix  peccati . 

Ita  beata  virgo  authrix  gratif  .Et  ficut  illa  fui  t 
caufa(raltem  mediate)vt  porta  cceli  clauderetur, 
ita  pari  ratione  ifta  vt  aperiretur,Ideo  Ecclefia» 
fanefie  SC  iufte , contra  Lutheranorum  peftem, 
orat  dicens  Paradifi  porta  per  Euam  eueftis  clau 
fa  eft,(5^  per  Mariam  virginem  iterum  patefa^ 

<fia  eft. Et  hafc  de  oratione  Dei  Sc  fandorum  di<^ 
da  fufFiciant. Alia  vero  quamplura  SC  dodio<* 
ra  habebis  fiiper  Mattheum  quare  Sic* 
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omnipotentis  Bc  fandloriira^ac  reliquia^  ^ 
rum,imaginumc5  veneratione.  ^ 

CLuinta  difputatio  y 

' '<-**' 

r,:  Conclufio  prima . 

. T L I G E T Solus  Deus  ma  ^ 

gnus  omnipotens  latria  adora* 

- ^ ■ c tione  fit  fingulariter  adoradus  hoc 
eft  fide  fpe.  <5i  charitate  . Non  in* 
conuenit  tamen  nos  fancflos  adora*  ^ 
re,pariter& angelos,  alia  fiquidem  adoratio* 
nis  fpecie,  homines  quoque  venerari  facris  at* 

''  teflantibus  eloquijs. 

Morefolito  procedendo  notandum  eft  pro 
Conclufionis  veritate , ac  maiori  huius  tracfia* 
tus  cJucidatiohe  quod  communiter  a Do(ftori* 
bus  prascipue  autehi  a beato  Auguftino  dcci* 

. mo  de  ciuitate  capit,  i.  Et  in  Enchiridio  5 capit* 

fecundo, fcquentibus ponuntur  tres  fpecies 
■ adoi^tionis,  liue venerationis quar  grarcis  fre* 

_ . - quenter  nominantur  vocabulis  fanda  Theo  < 
tdwatiol  febia  fiue  latria , dulia , & hyperdulia.  Vtimur 
autem  Gracis  vocabulis , quia  in  latino  eloquio 
non  habemus  nomina  fimplicia , quibus  expli* 
centur,  quae  per  ha?c  nomina  intendimus  defi* 
gnare.  Per latriam igitur in  propofito  intelli* 

• • genda  eft  Theofobia , ideft  cultus  vel  feruitus 
foli  Deo  debitus . CLui  quidem  cultus , adora  r 
tio  , proprie  fumpto  vocabulo , merito  dici  de* 
bet . Hac  autem  latria  adoratio  dupliciter  di* 
ftinguitur  , fcilicet  in  interiorem , QC  exterio  * 
rem ; Intcj^r  nempe  latria  dicitur  adus  fidei 
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Speisd^charitatfSyVnde  quoties  acflumEdet 
Spcf ) 8C  charicatis  erga  Deum  elicio  toties  de>^ 
um  colo  Deum  veneror  Deum  adoro.  Exera-- 
plf  caufa  cum  enim  tn  Deo  fummum  Domi  - 
Ilium  credo  meditor  agnofco , ipfumque  vni^ 
tieriak  principium  y creatorem , gubernatorem 
6C  principem . In  ipfo  quoque  coniiilere  (bm^* 
mum  Imperium  omtiemque  potedatis  pleni^ 
tudinem  y iine  cuius  nutu  nec  folium  cadit  de  ar 
bore , in  cuius  manu  omnia  funt  polita , cuius 
voluntati  refiftcrc  nullus  potell , cuius  fapien'' 
tiam  nihil  latere  9 prouidentiam  cun«fla  difpiO'' 

^ nere  credo  . Cum  infuper  fideliter  credo  eius 
bonitatem  liberaliffime  communicare , ac  om<^ 
nibus  incolumitatem  prjeftare , creata  confer^*  ' 
uare . conferuata  in  fuos  propries  Enes  fortiter 
fuauiterque  ordinare , fuf  que  beatitudinis  ratio^ 
nalem  creaturam  participem  facere,  lapfa  repa^ 
rare,  perpetu^que  captiuitatis.Elios  fuos  fan^ 
guine  redimere  redemptos  gloriEcare , nulla  fui 
Vtilftace  aut  neceflitate . Sed  mifericordiilima 
ac  perpetua  qua  nos  dilexit  charitateac  cx  ^ ^Hdaa» 
tera  innumera  inEnita:  fu{  perfodionis  ope 
ra  mente  comple<ftor  profiteor . Haxereden^ 
do  ac  meditando  adhi  fidei , Deum  adoro  ac^ 

^ue  colo : dC  cf  tera. 

Cumque  ex  hac  meditatione  agnofeo  i pfum 
Deum  efie  rationalis  creaturae  bonum  quam 
adfe  beatifice  polTidendum  ac  firuendum  crea 
uic  • In  quo  tanquam  fummi  boni  pofielTio 
ne  quicquid  defiderari  potefi;  ampliflime  ha  ‘ 

betur . Ac  per  hoc  excitor  ad  concupifeendum  adorandi 
ipfum  3C  propter  eum  fic  polTidendum  gpetuo,  per 

pia  alia  paruipendo  ♦ Incipio  eu  diligere  amore 
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concupiTcencf^  qui  quidem  amorcR  propriui^ 
acfhis  fpei  iiue  (pes. 

do?ai*de5  vero  vitra  progredior  meditando  om<^ 

P chariu/nem  fuam  liberaliflimara  difflifionem  non  ex 


lem 


b. 


praeuenientihus  creatur^  meritis , fed  intnnfeca 
ac  naturali  bonitate  fua.  Tunc  per  hoc  folum 
ipfum  cflentialiter  bonum  efle , fibtque  folum 
fufFicientilTimum  ac  fumftie  perfedum  Sc  pro-^ 
pterea  ab  omni  fua  creatura  coH  ,rcuereri,ho-* 
norarf , timeri ) propter  fe  3C  fuper  omnia  a-^ 
mari , Sibique  feruiri  8C  fubgei  debere  dignif' 
fimum  e(Te  debitum  (S^iuRiiTimum  recfle  arbi*' 
tror , Et  idcirco  acflum  perfede  dilecfhonis  fcu 


pcrfedlifTimum  amorem  quo  fpiritu  non  pro-* 
pter  communicata  beneficia  fed  propter  feip-' 
fum ) elicio.  Sint  quoque  mihi  creationis,  con^ 
feruauonis  > redemptionis,iun:ificationis,  grati> 
Ecationisac  beatificationis  beneficia , vif  qu?' 
<3ara  dC  efFecflus  exdtantes  dC  ducentes  me  ad  di 
ligendum  Deum  finaliter  propter  fe . Et  hic 
quippe  adus  diledionis  perfedus  eft^dC  amor 
amiciti^,ac  fruitio  propriufc;^efre<fl;uscharitati8 
quo  deum  colo  thelogica  charitate  &c. 

' funt  igitur  adus  interioris  reuerentiae  , 
honoris  ,ac  cultus  latria*  quibus  Deum  extol^' 
limus  , magnificamus  fuper  omnia  , 3c  tan  ^ 
quam  vnicum  fummum  bonum  adoramus,qua 
tc  concludendum  efi;,quod  nihil  aliud  efi:  Deum 
adorare  , raagnificare^extollere,ac  reuereri , ni' 
fi  folum  Deumefle  talem  credere,&:  talem  d^ ' 
j*fiderare  ac  ipfum  fuper  omnia  diligere.  Habes 
dorario  & igitur  ex  his  candid^  Icdor , quod  eft  colere  SC 
adorare  Deum  adu  interiori  quod  breuifiime 
powft  e*  adh  jrerc , fide  ^fpc^dC  charitate» 
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1 Ile  nempe  perfccfle  Deum  adorat,qui  toram  fi' 
dem  dC  fpe  parirer  6c  amorem  cocum  in  Deum 
ponic.  Hic  enim  efl;  uerus  Dei  culeus  quo  pacer 
cceleftis  colitur  in  fpiritu,&  uernate,  luxca  illud 
faluatoris.  Veri  adoratores  adorabunt  patrem 
IU  rpiritu  dC  ueritate  id  eft  non  in  templo,non  in  - 
h oc  monte , fed  interius  in  intimo  cordis  templo 
dC  in  ueritate  agnitionis . Nam  in  fpiricu  id  eft 
f*n  Spiritu  Sando  8c  in  ueritate  , hoc  eil  in  filio 
qui  efi;  uia,ueriras,.6l^  uita,  oportet  Deum  patre 
adorare  q^  idem  e(l  dicere  in  trinicateperfonaru 
decet  colere  Deum. 

Adoratio  latria  exterior  fignura  eft  aliquod 
fenfibile  in  protefiationem  latri^  exterioris  ex^ 
hibitum  ut  fune  adus  dC  gefius  exteriores  qui^' 
bus  quis  profitetur  intus  fc  credere , fperare 
amare  Deum  , ut  fummum  [bonum  omnium 
creatorem  falutis  dC  omnis  boni  principfumat<* 
que  finem  . Sunt  autem  ht)  aefius  ntus  qui^ 
dam , qui  fecundum  Chriftianac  relligionis  piV 
tatem  obferuancur , ut  oblatio  facrific^  ylaudum  cieri. 
dC  canticorum  Uocalis  prolatio  , m^uum  com* 
pofitio  aut  extenfio , pedoris  percufiio , capitis 
nudatio , genuum  fiexio  corporis  totius  profira^ 

.tio,d^  fimilia.Ec  merito  nempe  hac  duplici  ado^  ‘ ' 
ratione  uti  debemus  quoniam  ex  duplici  natum 
compofiti  fumus  inteJligibili  Icilicet  Sc  fenfibilit  n 
Ideo  duplicem  adorationem  Deo  offerimus  fcili 
cetfpiritualemquceconfifiicin  interiori  mentis 
afFedu , 3c  corporalem  qua  confifiit  f n exteriori 
corporis  humilitate.  Et  hac  de  laena  duplici  ado 
racioneDeipaucafihtdida.&c.  Curvif^  . 

Secunda  fpecies  adorationis  dicitur  dulia>a 
los  Grace  qct  efi;  feruus  lacine  indcdulia  idefiuc. 
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fcruttus  duifa  igitur  communiter  fumpta  eft  fer 
uitus  quaedam  reuerentix  fecundum  quam  ra  ^ , 
•tionales  creaturae  <5^  inteliccfhiales  fe  mutuo  ho^ 
nore  praeueniunt & venerantur,  propter  quaf* 
dam  fpirituales  rationes  fcilicet  propter  aliquod 
. , diuinumvel  virtuofum  in  ipfis  repertum, aut 
faltem  eis  poflibiliter  non  exclufum,quia  fecun' 
dum  hoc  legitur  homines  alios  quofdam  adoraf* 
(c  5 videlicet  ad  captandum  beneuolentiam , vd 
mitigandam  iram , aut  potius  8C  melius  ad  dc^ 
lignandum  aliquam  Virtutem,  feu  in  lignum  fpl 
Bxo.ts  jitualis  amoris  dC  amicitiae , Sic  legitur  de  Mole 
qui  egrelTus  in  occurfum  cognati  fui  letro  ipfum 
adorauit . Sic  lacob  de  Mofopotamia  progre^ 
diens  in  terram  pronus  adorauit  fepties  fratrem 
fuum  Efau  appropinquantem . Et  Dauid  ado^ 
i«(ic£.ao  j lonatham  Elium  Saul,  3C  multi  al^  vt  cla-' 
ret  in  Icriptuns  alios  adorauerunt  * Et  hoc  quf^ 
dem  modo  extendit  fe  haec  dulia  adoratio  ad  om 
f ’ nem  creaturam  non  damnatam.  Non  enim  ex^ 
I,..,  tenditur  ad  Daemones  reprobos  per  damna^ 

tionisfententiamafieatitudine  perpetuo  exclu<» 
fosjin  quibus  ^ScCi  imago  Dei  quantum  ad  na<' 
Dewocs&turalia  perfcueratjnec  deleri  poteft.  Tamen  quia 
dSnati  nuU  perpetuo  feparati,<S^  beatitudinem  fecun^ 

bet  adorari  vum  ordinatam  dei  potentiam  adipifct  non  poP 
. funt . lanquam  inimici  a Deo  proferipti  a nobis 
nullatenus  fune  honorandi . Aliae  vero  rationa 
:ks  ac  intellec'iuales  creatur£e , propter  alias  gra 
tias,d^dona  gratis  data  naturalibus  fuperad<^ 
dita , vc fapientiam,  virtutem,  d^cetera  dona 
gratis  data,  quae  ad  aediEcationem  , vel  Eccle 
’ Eae , vel  perfonae  adeo  donantur  hq,  nempe  tales 
.4^4  -dulia  adoratione  adorari  merentur  ..Ait  enim 
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Philofophus . Honor  qui  cft  dulia  adoratio  eft 
«chibmo  reuerenciar  in  ceRimdnium  virtutis , i ^ 
ethicorum.^.  Et  propter  hoc  Pharao  honorauic  I 

Ipfephum.Et  Nabuchodonofor  Danielem.  Lex 
inruper  docet  Tenes  honorandos  dicit.  Coram  ca  h 
no  capite  confurge,(9^  lionora  perfonam  fenis. Et 
cime  dominum  Deum  tuum»  Magis  autem  gra 
tiam  dei  habentes  honorandi  funt  de  quibus  bea 
tns  Gregorius  fuper  Ezechielem.  Boni  SC  uirtuo  QSP’ 
fi  honorandi  funt  ne  fortaiTe  per  eos  ille  prouoce 
turqui  eorum  corda  inhabitat , Maxime  uero  nndi. 

. creatura  iam  beata  rationabiliter  efi:adoranda> 
^quemadmodum  Abraham  adorauit  Angelos  • GcnuS 
lofueinfuper  cecidit  pronus  in  terram  adorans 
Angelum.  Verum  q9  intelligi  pof^nt  in  Ange  Iofue.r 
Hs  perfonam  domini  adorafie  mittentem . Noa 
igitur  & principes  ratione  domini » 3C  Ecclefiat  i 

praelatos  ratione  dignitatis , ac  uirtuofos  uiros9 
ex  debito  iufiiux  honorare  debemus  ♦ Ma  ^ 
gis  autem  uiros  fant^os  dC  homines  D^o  gra 
tos  9 cognitis  eorum  operibus  bonis  > pratcipue  , 
aurem  beatos  in  coelis , oranefque  creaturas  in 
gloria  ccclefii  triumphantes  , hac  dulia  adora 
tione rationabiliter  adorare  tenemur.  Sed  plu 
rimum  aduertendum  eil  circa  huiufmodi  da^ 
liam  ^dorationem  , ne  illa  diuina  SC  fuperna 
adoratio  latria  quae  foli  Deo  merito  attribui  ^ 
tur , exhibeatur  creaturae . re  non  fine 

rationabili  caufa  Iohannes  Angelum  fibi  loquen 
tem  adorare  uolens  prohibitus efi  ab  eo  dicente,  OpdmaaJ 
Vide  ne  feceris  tum  ad  ofiendendum  hominis  ShomhfS 
dignitatem  » quam  confecutus  eft  per  Chri^  adorationi 
ftum  , ut  Angelis  aquetur  . Vnde  fubdi" 
tuf  ibidem  conferuus  tuus  fum  > dC  fratrum 
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tuorum.  Tum  ad  excludendum  idolamx  occa 
Apoc^vltu  fione,ideo  rubiungu*Deum  adora,Iccirco  Mar^ 
docheusnoluic adorare  fuperbtfTfmum  amam; 
Timens  ne  honorem  Dei  transferret  ad  homine» 
Heftcr. j prout  in  Heftcr  cla  re  habetur. 

Tertia  fpecies  adorationis  dicitur  hyperdu  ^ 
lia  ab  hyper  quod  eRfuper  quafi  excellens  du* 
lia  . Et  efl  feruitus  quardam  reuerentiar  exhibi^ 

; ta  ratione  excellentiae  llngularifrima;  eminentis 
i in  eo  cui  exhibetur . Q^ualis  eft  rcuerentia  ex<^ 
hibita  Virginigloriofae  inquaefl:  prorogatiua 
excellentilTimae  , SC  fingularilTimae  dignitatis 
purf  creaturae  concefTa  in  eo  quod  efi  mater  dei« 
Q_uo  excellit  Cherubin»  Sc  Seraphin  ac  om^ 
nes  Angelos  . Sed  infuper  confiderandum  eft 
na°diis  hyperdulia  haec  adoratio  attribui  poteft' 

cicibe  mili/  Monarchijs  Ecclefiae  Papae  Sc  Imperatori  h ^ 
ciendo  tamen  comparationem  jftatuum » & o£* 
Eciorum  ac  dignitatum  in  Ecclefla  militante,  SC 
ibi  manendo  praecife . In  his  enim  fupremus  SC 
excellentifTimus  Ratus  in  fpiritualibus  eft*  Pa 
patus , in  fecularibus  vero  eft  Maieftas  Impe 
rialis . Sic  admittit  Papa  tanquam  fupremus 
hfcrarcha»  inpolicia  Ecclefiaftica  vt  libi  fide-' 
les  profternantur  vfque  ad  pedum  ofcula  * Non 
quidem  ratione  fandtitatfs  fuae  ( fi  rede  eft  fibt 
confeiusdt^  rationis  compos  « Cum  fit  homo 
fragilis  nefeiens  fic  ut  cceteri  an  amore  vel  odio 
dignus  fit ) fed  ratione  dignitatis  fui  ftatus , quia 
; ^ V icarius  eft  Chrifti  in  terris,  qui  poteftatis  plc-^ 
nitudinem  concelTit  Petro  d^cufiibet  fuolegi^ 
' ' * timofuccefibri  ( vt  alibi  clarius  patebit  contra 
impios  primatus  Petri  SC  Ecclefiae  Sahdac  dila^ 
niatores.)HincibrtaireCrucefxi  gerit  infanda^ 
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]i^s  quam  ofculandam  ofFert , tanquam  locum 
gerens  Crucifixi  . Honorem  illum  non  fibt 
ufurpans , fed  in  dominum  cuius  fignum  ofeu  ^ 
latur  retorquens  Claues  etiam  habet  in  .Ogno, 
quia  fuccelTor  eius  eft  9 cui  fingulanter  Cla^ 
uium  poteflas  in  fua  plenitudine  eft  collata . 

Sic  Imperatores  , <3^  Reges , patiuntur  varios 
honores  9 dC  vfque  ad  terram  genuflexiones 
fibi  exhiberi . Q^uemadmodum  legitur  in  It 
bro  Regum . De  Dauid  qui  non  repulit  ado^  2«R<g.i4 
rantes  fe  fuper  faciem  terr«e.  Sed  magis  peti^ 
taconcelT(t9inquo  non  reprehenduntur  tam' 
que  honorem  fibi  indebitumarrogantes  Ve  ^ 
rumtamen  comparando  hyperduliam  ad  vni' 
uerUtatem  creaturarum  non  poteR  reuerentia 
tlla  que  exhibetur  Pape  9 Regibus  9 3C  Impe  ^ 
ratoribus  hyperdulia  proprie  nuncupari  9 prout 
fupra  declaratum  efl. 

Dulia  vero  minot  flue  flmpliciter  didla  eft  re^ 
uerentia  communis  alicui  exhibita  non  tnargu^ 
mentum  alicuius  excellentie  fingularilTime.Sed  ■ ? 
fecundum  rationem  excellenti^  communem  mul 
tis,qualis  eft;  reuerentia  exhibita  prelatis  inferio 
ribus  in  faens  ordinibusconflitutis^aut  in  digni 
tatibus  feu  perfonis  virtuofis  aut  hominibus  fa^ 
pientia  preexcellentibus.  ^ beatis 

Angelis  9 ac  animabus  fancfhs  potentibus  nobis  ciufioa 
ferre  auxilium  ad  noflram  indigentiam  releuan^ 
dam  vt  fupra  diximus . Et  Oc  ex  omnibus  ife» 
*cuidenter  liquet  9 multis  feripturarum  teftimo'  ^ 
119S,  qualiter  Deus  adoradus  eft  pariter  SC  Ange 
li  necnon  homines  compr^hen  fores  9 SC  viatores 
Equidem  adorandi  funt . Diuerfa  th  adorationis  • 
fpecicjqua;  fuit  nofera  prima  concludo  dCc, 


foair.4> 

MjntkSf 


Palcherrt' 
mg  difticul 
utcs. 


NotibOe 

piiraum. 


Daptex 

imaginum 

reprdiaia 

•io» 


D E ADORATI  ONJB 
De  imaginum  adoratione. 

QVoniam  autem  immenfam  hanc  ador 
rationis  prouinciam  aggrelTi  fumus» 
nempe  nulla  neceitaria  » dC  quae  ad 
hanc  materiam  fpecflare  videntur  praitermitten*^ 
dafunt»  nC  indifereta  noRra  adoratio  fic  »auc 
negligens,  6^n.e  forte  Chridus  clamet  contra 
nos.  Vos  adoratis  quod  nefcitis,<S^  ne  infu<*' 
per  illud  aliud  audia  mus  * Q,uamdiunon  feci> 
dis  vni  de  minonbus  his  nec  mihi  fecidis . In-' 
quiramus  igitur  an  creatura;  rationales , res 
infeniibilesa  nobis  adoranda;  dnt.  vc  exempli 
caufa  Crux  Chridi  imagines  Sandorum » SC 
reliqui^ , ac  cartera  ad  Chridum  vel  membra 
eius, hoc  ed  fandos  pertinentia.  Secundo  an 
humanitas  Chridi  iit  latria  veneratione  adoran 
da , ex  quibus  etiam  clare  patebit , qualiter  Sa> 
cratiiTimum  Chridi  corpus  in  Sacramentb  alta> 
ris  dt  adorandum.  Sed  primo  de  imaginibus  di' 
cendum  ed . P.ro  quibus  ed  notandum  q<f  du> 
plex  ed  imaginum  repr«elentatio , vna  qua;  ftin' 
datur  in  iimilitudine  rei  reprafentantis  ad  reprx 
fentata  ,qua;  imitatur  ipfam  in  quibufdam  ac-' 
cidentibus  (imilibus  ficut  imago  pida , vel  /cuP 
pta  fecundum  (imilem  protradionem,  8C  dgura 
tionem  membrorum  Chridi.duein  ea  dgurajin 
qua  natus  ed,  vel  in  qua  prardicauit , aut  in  qua 
Crucifixus  ed , in  ligno  pependit . due  qua  a 
mortuis  refurrexit,aut  afeendit,  vel  ad  iudicium 
venturus  expedatur . fecundum  quam  in  memo 
riam  reuocat  perfonam  Chridi  veri  Dei  dC  ho*- 
minis,  61^  pari  ratione  de  alijs  fandis  dicendum 
-ed  « Secunda  ed  reprarfentatio  non  ex  aliqua 
prxdidarum  dmilitudinum , fed  ex  voluntate  j 
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SC  beneplacito  Dei , qui  voluit  per  aliqua  pra:^' 
cedentia  fa<fta  ChriRum  iig'nificare)&  figurare, 

'ficut  petra  deferti  ,«5C  Serpens  a;neus  Chriftura 
ngurabant,<S(:  aliamulta  qu*  in  veteri  teftame^ 
to  habentunete. 

^ Secqndo  notandum  eft,  qd*  in  adoratione  ima  Noubtx 
. ginum  dC  aliorum  per  accides  adoratorum  qua^ 
uis  fit  unus  acflus  exterior , vt  genuflexio , vel 
aliud  fignum  reuerentia? . Tamen  in  adoratione  . 

interiori  fcilicet  mctali,et  imcllecfluali  tres  poflut  < > 
•confiderari  a(ffus,d^  formari  conceptus,  Exem- 
^^pli  caufa,vt  hanc  difEcultatem  focilius  intellige' 

valeamus . Ponatur  ante  oculos  noftros  ima 
go  aliqua  domini  .noftri  lefu  Chrifti,  velalte^ 
rius  San(5fi,tunc  dico  qcf  iftius  imaginis  pofiune 
formari  tres  conceptus,  vel  adus  realiter  diftin- 
^ . V nus  qui  abfolute  terminatur  ad  imaginem 
illam  prout  efi:  hac  res  materialis  vtputa  lapis, 
vel  aurum,  aut  lignum , aut  metallum  dC  fecun' 
dum  huiurmodi  abfolutum  conceptum  dicendu 
eft,  q3  talis  imago  nullo  modo  adoranda  eft  ali ' 
qua  adorationis  fpecie . Q^uinimmo  necp  aliquo 
adlu  exteriori  eft  veneranda , quia  talis  imago 
c^fi^ratur  in  le  tamum,&  abfolute,  fecundum  df,  & quL 
qa  eft  lignum  ,lapis,aut  metallum,  SC  non  recun!*^ 
dum  itionem  figni,(S^  imaginis . Ideo  adorado 
hanc  imaginem  ita  abfolute  cofiderata,  eft  idola 
colere.Infglices  gppe  funt,  dC  inter  mortuos  fpes 
^orum  qui  appellant  Deos  fuos  opera  manuum 
lirarum.  Quapropter  etiam  pari  ratione  dicendu 
xft,q3  illa  quf  no  habet  aliqua  ratione  imaginis 
minus  funt  adoranda,aut  aliqua  veneratione  co^ 
Ienda,ficut  petra  deferti,  SC  Serpens  xneus . In 
illis  enim  non  apparet  aliqua  Ifcnfibilis  imi  f 
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tatio  Hniilitudiiiis  racfone  cuius  reprxientet 
tim  Chriftum . Sed  dumtaxat  cx  aliquo  oc  ^ 
culto  mifterio . Vnde  8c  Egurx  miftice  dice-' 
bantur,  propter  quod  non  Ratim  intuentemin 
recordationem  figurati  perducebant  ^ <5^  fic  fa^ 
cik  adoratio  ad  rem  illam  figurantem,  dC  non  ad 
figuratum  protenderetur , quod  coniiderans  rex 
P g»  Ezechias  Serpentem  iEneum  qui iulTu  Dei  per 
Moyfen  fuit  ere<flus  ut  ipfius  afpedu  ludari  a mo 
c*P^  rfibus  Serpentum  fanarentur,laudabiliter  contri 
uit , optime  confiderans  populum  ipfum  Ser 
, pentem  adorando  gloriam  non  Deo,  fed  Serpen»* 

ti  tribuere.  Hac  etiam  decaufa  fcilicet  ad  Ido^ 
latriam  euitandam  prxcepit  Deus  ludzis  ne  fa^ 
cerent  fculptile,  ut  in  multis  fcripturarum  Io  - 
cis  habetur  . Secundus  conceptus  , vel  ac'his 
illius  imaginis  potefi:  formari  dirigi  3C  termi 
nari  ad  imaginem  illam , non  tamen  abfolute 
vt  cft  hac  res  materialis  vtpotc , hic  lapis , hoc 
aurum  , vel  lignum , (ed  ad  rem  iplam  non  ab' 
folute  , fed  refpecffiue  inquantum  efi;  imago 
Chrifii , vel  alicuis  Sandli , SC  hic  nempe  adfus 
cft  quadam  recognitio,  qua  cognofco  remiN 
t\;  lam  vt  ordinatam  ad  repraientandiim  Chri' 

• < ftum , Seu  conceptus , vel  complacentia  qua 
mihi  complacet  res  illa , vt  talis  imago  hono'> 
randa  propter  prototypum , dC  fecundum  bu  ^ 
iufmodi  accura  vel  conceptum  dicendum  eft  ve-' 
re  Sc  Catholice  quod  talis  imago  poteft , dC  de-' 
bet  venerari , feu  adorari  dulia  vel  hyperdulia 
thoHsfente  3<)c>ratione , non  autem  adoratione  latria  « Non 
Ciam.  ^ enim  video  efie  bene  didum  quod  eodem  hono-' 
re  honoretur  Deus,  imago  eius.Conftat  quip 
pe  manifeftiftime  qcf  in  imagine  etia  Ghriftuqi 
^ reprefentante 
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repr^fentance  non  cH:  ponenda  tota  noflrafidu 
cia,fpes,&  amorJdeo  imago  Chrin:i  non  cft  ado 
randa  adoratione  lacria  proprie  dfcca*r«fide,rpe,ec 
charitace,quia  folus  deus,&Chriftus,uerus  deus 
&homoeft  hac  adoratione  adorandus,  pari  in^ 
fuper  ratione  credendum  eft  de  imaginibus  alio^ 
rumfan(ft;orum,qux  nonfuntita  adorandx,fal 
tem  adoratione  interiori , iicut  fandii  quorum 
funt  imagines , licet  ut  diximus  iint  aliquo  adtu 
exteriori  uenerandx  «Secundum autem  quod  re 
prxfentanc  , uel  ordinate  funt  ad  reprarfentan^ 
dum  Chriftum , uel  beatam  V irginem , feu  bea 
kCum  Petrum  ,aut  alios  fantftos  funt  huiufmodt 
imagines  magis  uel  minus  uenerandx  , colens 
dx  dc  honorandx , ac  in  eccledis , 6C  oratorijs  ha 
bendx»  Nunquam  tamen  credendum  eft  in 
lis  efle  illam  gratiam , 6C  fanditatem , feu  uirtu^ 

(em, ac  poteftatem  , qux  reperitur  in  Chrillo 
&fandtiseius  &c*Ex  didlis  igitur  patet, quo 
rundam  hominum  ftolidus  error  qui  adeo  ima 
gines  erga  amore  afficiuntur  , ut  in  ipOs  cre^ 
dant  dfc  aliquid  numinis  gtatix.ud  6n*i«. 

(18 , quibus  potentes  unt  facere  miracula , prx^  rwtiS 
(lare  fanitates , eripere  a periculis , & a nocu^ 
mentis  , ac  infidijs  prxferuare  , ex  hoc  alEir^ 
gentes  ad  eorum  uenerationem , ut  prxmiilo^ 
rum  aliquid  confequantur  • Arguitur  infuper 
nonnullorum  indocfta  fimplidtas,  dC  indifere^ 

(io  * qua  reuerentius  adorant  imagines  pul^^» 
chras  quam  turpes , nouas  quam  uctuftas  : nec 
non  dc  ornatas  uenudiori  auro  , df  .purpura 
quam  nudas  > credentes  eas  eo  fandiores  , quo 
praeciofiores  , quod  confirmat  beatus  6ernar<^ 

'dus  dicens  «Offertur  libentius  auro  tedis  ubf 
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Q-ualifur  magis  cernitur  dmitiarum  cumulus*  Arguituff 
flajjiado  dtniquc,  & aliorum  rudis  , leuicas,  qui  impro<^ 
uide  uota  emittunt,  ad  peregrinandum  feobli 
gant , nunc  ad  illam , nunc  ad  aliam  ecclenam 
intuitu  certarum  imaginum , credentes  illas  ma 
ioriiuilla  quam  Hmiles  in  alrjs  fulgere  uircuuV 
bus , clarere  miraculis , 6C  maiori  fulciri  poteda 
te  «Haec  quippe  omnia  in  uanam  tranduntAi^ 
perditionem  , in  quam  non  inciderent , d ra^ 
uonem  adorationis  , ac  ueri  cultus  atcende^^ 
rcnt , aut  d ignorant  informationem  humili# 
ter  a docftoribus  reciperent . Patet  d quidem  ima 
gines  cdie  res  infcnilbilea,  quae  ex  certa  partiun^A 


fuarum  dguratione  , '6C  ordine  , imaginis  no^ 
men  fortiuntur  * unde  eius  conuenit  res  alias 
Modm  dgnidcando  reprefemare  • Vis  enim  horroqui 
lusuendi  furntnc  delectaris  in  imaginum  adoratiorc,ado 
rare  ucram  imaginem  dei  < potius  adora  crea^ 
turas rationales  in  quibus  eduera imago,  &d 
mtlitudo  dei  * Fuerunt  nempe  create  ad  imagi^ 
nem  ,&  dmilitudinem  eius»  In  quibus  etiam 
cd  aliquod diuinum , puta  uirtus , potedas , auc 
(■.  excellentia  aliqua  lingularis  adeo  libi  imprer» 
fa , quorum , quia  neutrum  reperitur  in  imagi^ 
ne  pure  matcriali*Nulla  talis  propter  fecdadp 
randa, neque  auxilium  quodcunque  ab  eis  po 
-dulandum  ed  • Neque  *n*uidetic  , neque  au-« 
diunt, neque  fe  intelligunt  uenerantes  «Sunt  enim 
creaturx  inanimata:  , quibus  neque  ed  fenfus^ 
«mmlm  «q"  «"Kllcctus  &c. Omnia  quippe  qu»  dO 
liictutum  Cta  lunc  a deo  Si  lanceis  quorum  lunt  imagi^ 
nes  qui  di  per  fe  coram  imaginibus  adorandi 
fanV  , ddelitcr  expectantur  , ipfe  uero  imagi^ 
» pes  non  pes  (t  Sed  per  accidens  ; honoiancut 
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fion  (Iquidcfii  propter  ufrtutem  , poteiKiam^ 
9UC  gratiam  in  cis  exidentem*  fed  propter  repre^ 
lentatfonem  eorum  quibus  talia  infunt  &c» 

T ertius  conceptus  uel  aCtus  poteR  formari  3C 
dirigi  ad  prototypum  illius  imaginis  quo  reco^ 
gnoicoid  quod  reprefentatur  tanquam  fumme 
bonum , Sc  uniuerialc  omnium  principium  • Ad 
quem  acRum  uel  conceptum  eliciendum  moueoc 
per  appreheniionem  illius  imaginis  ChriRi , 3C 
hic adus  uere  eR  actus  latriar  > feu  adoratio  latria 
proprie  ditfta,qux  folum  terminatur  ad  id, quod 
limagine  ilgni fleantur, & non  ad  imaginem*  Non 
»n*uidendo  imaginem  ChriRi  recognofeo  ipfam 
imaginem  quam  uideo  efle  fumum  bonum , fiue 
confiderem  ipfam  in  ratione  imaginis,fiuc  abfo^ 
lute , ut  rem  aliquam  in  fc,&  hoc  eR  quod  ait  Da 
mafeenus  libro  *4*fenten*  Honor  qui  exhibetur 
I magini  refertur  ad  illud  cuius  eR  imago  * Vnde 
dicit  magnus  Bafllius*  Honor  imaginis  ad  pro« 
totypum  perucnitideRexemplar,eR  enim  proto^^ 
typon prima  forma,  feu  forma  exemplaris  ad 
quam  facRa  eR  i mago,&  de  hac  adoratione  imagi 
nis  ChriRi  habetur  in  quodam  Decreto  iino<^ 
di  ConRantinopolitani  , ubi  dicitur  • Sacra^ 
tam  imaginem  domini  noRri  lefu  ChriRi,  dC 
omnium  liberatoris  , & faluatoris , aequo  ho^ 
nore  cum  libro  euangeliorum  fantRorum  ado^ 
rari  decreuimus , dC  infra  • Siquisergo  nonado^ 
rat yconam*i*imaginem  faluatoris  ChriRi,non 
uideat  formam  eius  quando  ueniec  in  gloria  pa 
terna  glorificari  6C  glorificare  fantRos  fuos,fed 
alienus  Rt  a communione  ipflus  , dC  claritas 
te*Cadet  proculdubio  huius  Rnodi  maleditRio 
fuper  oAints  hstrecicos  t Luthecanos  expernen^ 
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tes,ac  conburcotcs,ne€non  6C  dcftruentes  omne® 
Chrifti  imagincs,&  fanctorum  (nifi  o utinam  re 
cipifeantOHabetur  infuper  in,eodcm  Decreto 
finodf  Conftantinopolitanf,quod  dignum  elt,uc 
fecundum  congruentiam  orationis,&  antiquif 
fimam  traditionem  , propter  honorem  qui  ad 
principalia  ipfa  refertur , etiam  deriuate  ycone.i, 
imagines  honorentur , dC  adorentur . Adorentur 
inquam  non  per  fe  quafiin  ipfis  fit  aliqua  uirtus. 
unde  reuelari  aut  iuuari  poffit  humana  innrmi^ 
tas  .Sed  tanq  figna  Chrifti,&  fancflorum,  qui  fer 
re  pofliint  auxilium  poftulanti , 8c  hoc  eft  quod 
dicitur  in  canon , de  confe.difti.j.  Venerabiles  m 
quit  imagines , chriftiani  non  deos  appellant  ,nc 
que  feruiunt  eis, ut  dqs,necp  fpem  falutis  ponunt 
in  ipfis, necj  ab  eis  expecflant  futurum  ludiaum, 
fed  ad  memoriam  & recordationem  primitiuo^ 
rum  uenerantur  eas,et  adorant,fic  ad  adorandum 
Chriftiimaginem  hortatur  beatus  Aug.de  uiU* 
infirmorum  ubi  loquens  de  tali  imagine  dicit. 
Hac  compledere,humiliter  uencrarc  fupoliciter, 
cum  hgc  ad  memoriam  tibi  reducat  crucifixu  etc. 

Tertio  ut  omnia  q’fupra  diifta  funt,&  quae  dl^ 
ci  poffunt  de  imaginum  adoratione  his  paucis 
uerbis  concludam  J^Jotandum  eum  quod  duplex 
eft  generalia  adoratio,una  .f.  interior , qua  fit  pet 
eleuationem, mentis  ad  deum  ,uel  ad  fandtos  per 
fidem,fpem,d<:chatitatem,fcu  propter  aliquod 
bonum  impetrandum,aut  ad  gratias  agendum, 
et  tandem, quae  confiftit  in  interiori  mentis  deuo 
tione.  Alia  exterior ,quae  fit  per  capitis  inclinatio 
nem,uel genuum  inflexionem, reu  pertoris  pe^ 

cutnonem,&  quao  finaliter  confiftit  in  exteriori 

corporis  humiliante, ut  dictum  eft  fupra* 
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Item  aliter  diftinguf  poceft  adoracio^pcr  fe,et 
peracddens*Adoratioperfe,eftquaE  fit  ratione  5Jdoiado 
fuuPer  accidens  uerorqusr  exhibetur  ratione  uel  per  fce 
rclpectii  alterius»His  igitur  notaris  rcquitur#  accidens 

Secunda  Conclufio* 

ADorare  Chriili  uel  fandiorum  imagines  ab 
folute  confideratas  prout  funt  res  materiales 
lapide^, lignepyuel  ferrep,idolatriam  eile  fatemur, 
quare  nulla  quo  uis  adorationis  fpecie  funt  ado< 
rand3e*Quinimmo  neq^  aliqua  ucneratione  exee^ 
tiorijuel  interiori  colendae* 


,T» 


Tertia  Conclufio* 

T Magines  refpectiue  confideratae,inquantum  re 
^prefentantChrifium,uelfanccos  poliunt  &dc 
bent  aliqua  extenori  adoratione  uenerari  (altem 
per  accidens  «Nulla  tamen  adoratione  interiori, 
(eu  latria  ueneratione  funtadorandar»Ni(Iad  pro^ 
cotypum,huiufmodi  interior  adoratio  referatur* 
H^dupconclufiones  clarent  ex  fupra  notatis, 
fed  forte  dicet  quifpiam, quaelibet  adoratio  exte^ 
riorpraefupponitinteriorem,ideo  fi  imagines  re 
fpedtiue  confiderate  inquantum  repraefentant 
Chri(him,uel(anclos(utdicit  haec  tertia  conclu 
Eo)funt  adoratione  exteriori  uenerande  • Debent 
etiam  6C  interiori  ueneratione  adorari* 
Refpondetur  quod  adoratio  imaginum  exte^ 
rior aliam  inreriorem  adorationem, non  in  ot^ 
dine  ad  ipfas  imagines  , fed  in  ordine  ad  ipfa^ 
rum  imaginum  repraefentata  • puta  ad  Chri 
(tum  , uel  fanclos  • unde  cum  uideo  aliquam 
inaginem  , utpoce  Chridi  formo  duas  adora 

P iil 
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* * ' ^ tiones  unam  exteriorem^per  corporis  humfliat/d 

! nem,qu3Eprincipalirer  refertur  ad  Chriftum*  re/ 

Per  palf  prefentacum,  minus  autem  principaliter  ,*feu  per 
«um  3uf  accidens  ad  iplam  imaginem , ueluti  Chrifti  re*> 
prefentatma  ♦ Aliam  infuper  formo  interiorem 
* adorationem, per iidemrpem,&  diaritatem,qu$ 
adoratio  latria  nuncupatur, 6^  hsec  tantum  reiRr*' 
turad  Chriflum* 

Item  aliter  & clarius  dico,  quod  fi  nobis  prai* 
fentetur  aliqua  imago Chrifli , uel  uirginis  Ma«' 
tix , aut  fandi  Pecri,uel  alterius  fandi,  tunc  hu^  • 
fufmodi  imago  potefr  tripliciter  conHderari , ue  ^ 
fupradixinmsiVno  modo  prout edhoclignum^  w 
uel  hic  lapis , aut  ferrum,  aurum,  feu  argentum, 

& illo  modo  conliderata , liquet , quod  imago 
flla^  nullo  modo  ed  adoranda , nec^  adoratione 
interiori , auc  exteriori , neque  per  fe , neque  per 
accidens*  . . u 

Secondo  modo  potedconfiderari  prout  ed  of 
Ific  ’clarii  dinataad  reprefentandum  Chridum,  uel  uirginf 
Sirau?#^^  Mariam,aut  beatum  Petrum, tunc  dicendum 
fbor,  edtalem  imaginem  non  elTe  adorandam  adora^ 
tione  interiori,fcilicec  latria,  uel  hyperdulia,  aut 
dulia«Sed  tantum  ed  ueneratione  exteriori  colen' 

' da,non  per  fcyfed  per  accidens,ided  ratione  ima» 

ginaci. 

Tertio  modo  poted  confiderari  Chridus^ 
qui  nobis  per  illam  imaginem  reprefentatur , 3C> 
tunc abfc^ ulla  mentis  ambiguitate,duplicila^ 
tria  ed  adoranda, fcilicet  interiori,per  fide,  fpem,: 

SC  charitatem , & exteriori  per  corporis  humili*» 
tatem,uel  liper  illam  imaginem  reptrefentatur* 
uirgo  Maria  adoratione  hyperdulia  edadorait 
da , feu  dulia^  d praerentatur  nobis  beatus  Pc.*» 
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tras^  ad  alius  fanctus  &c* 

Quarta  Concluno* 

5Ancl^aciu(le  dliClaudabflurr  chnUtana 
gfo  fulirinec  OinTcf , 6C  fancfcorum  imagines 
.«necdefia  , & oracorqs  ,noneofiiic^ucfpra;per 
fe  adorentur^fed  uc  fiddi um  mentes  per  earum  t o 
ipectfones  excitentur  ad  reuerentiam,  & hono^ 
sem exibendum , 17S  quorum  funt  imagines, in 
^uorumue  cognitione  recordatiuam  ducunt 
Hzc  concluiiodlde  fe  clara*  Quideft  enim 
adorare  imaginem  Chri(li,ntii  adorare  Chri^  imaginC 
Aum  per  fidem,fpem , 8c  charitatem  inilla  ima*  adorare* 
^ne , uel  in  prxientia  illius  imaginis  i Q^d  eft 
tnfuper imaginem  Virginis  Mariz  colere,  uel 
alterius  fand:i,nin  uirginem  Mariam,  uel  alium 
rancftum  in  <iuz  imaginis  uenerari  prxfentia^ 

Ecdic  de  ali)s  • Non  enim  adoro  i magincm  Chri 
£ti  quia  lignum, nec  quia  imago  niii  forte  perae*» 
cfdens»Sed  adoro  Chridu  coram  imagine  Chri»» 
fti,quia*f.imagoxpi  excitat  me  ad  amandum,  8C 
gdorandu  Clirtilu,d^  ita  dicenducftde  imagini^ 
bus  alioi^  fanctog2,quz  excitant  nos  ad  eoi$(  ue^ 
nerationcf&hacdecaufa  ut  diclueft  in  pceden^ 
ciconclu(ione,eccle(ia  fuRinet  imagines  in  tem* 
piis  & oratorqs^unde  beatus  Gregorius  hocidc  fiafuilii 
con(irmac,qui  Sereno  EpiTcopo  Maflilien(t  ima  net  imas 
gines  deftruenti  ne  adorarentur,  ita  feribit  ut  ha* 
betur  de  conre.dirHn.)»dicens.  Perlatu  eft  ad  nos 
quod  inconilderato  zelo  fucceofus , fantftorum 
imagines  fub  hac  quali  excurattone  ne  adorari  de 
buiilent  confregeris , quidem  quia  eas  adora^ 
se  uetuilles  omnino  laudamus , fregifle  uero  re* 
prehendimus » Oie  frater , a quo  faCtum  facerdo  Greg^  ' 
fc  aliquando  auditum  clf, quod  fecidi^  Aliud  eft  rlus* 
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enim  pitfturam  adorare,aliud  per  picturam  hiilo  ^ 

riam  quid  fle  adoradum  addiTcere*Nam  quod  le^ 
gentfbns  fcriptura,boc  6c  idiotis  ptaelirac  pidtura 
cernentibus^quia  in  ipfa  ignorante  s uident,  quid 
' fequi  debean  t,i n ipfa  legunt,  qui  litteras  nefeiu^ 

unde  3c  prxeipue  rudibus , pro  lecftione  pidtura 
eft*Quaobrem  ait  Damarce«libr0i4»fenten*  Quia 
^ non  omnes  nofeunt  litteras,ne(^  ledioni  uacanr, 

patres  ex cogitauerutmelutquofdam  triumphos 
, ^ f n imaginibus  haec  deferibere  ad  uelocem  memo 

riam,quapropter  multoties  non  fecundum  men  < 

' - tem  habentes  domini  panionem,imaginem  cni^  I 

cifixi  Chrifti  uidentes, &infalutaris  pallionis  ^ 1 1 
memoriam  uenietes,  fupplices  uilis  imaginibus 
nos  ducentibus  procidentes  adoramus  ChrilEj* 

Ecce  dicit  Chriftum  adorari  in  notitia  rememo^ 
raciuam  Chrin:i,quod  equidem  uerum  cft  &c« . 

Obfjciunt  Lutherani. 

At  contra  dida  acriter  inRant  moderniores 
haeretici  dicentes*  Si  in  nullis  ChriRi  6c  lan 
dorum  imaginibus  ed  aliquid  numinis,  gratiae^ 
uel  landitatis,uirtutis,aut  potefl:atis,quib4  ima^' 
gines  illae  potentes  (int  facere  miracula  praelbue 
fanitates,eripere  a periculis , 8C  a nocumentis,  ac 
''  i infidrjs  pracferuare*(ut  rede  didum  eft  in  fecun^ 

do  natabfli ) igitur  falfe , rude , Ruite , ac  impro^  . 
uide,chriRiani  uota  emittunt  ad  imaginem  Chrf 
Ri , ac  Mariae  uirginis , dC  aliorum  fandorum* 

Necnon  RultiiRme,abf(^  ulla  utilitate, immo  ma 
ximo  cum  fui  aefuorum  detrimen'to,ad  peregri^. 
nandum  fe  obliganr,nunc  ad  illam , nunc  ad  alia 
ecclenam,urpoteaduifitandum  apoRolorum  li^ 
mina  Romx,aut  ad  fandum  lacobum  in  compo. 
o - Rella,feuadbeatam  Vitginemapud  Lauretum^ 
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'aut  ad  imaginem  annunciacionis  beatae  Virgt 
nis  de  Flotencfa,uel  ad  aliam  uirginis  imaginem  - 
in  monte»  extra  muros  duitatis  Bononiae  dc  ad 
quampluraalia  Chrifti,  uel  Virginis  Mariae,feu 
aliorum  fandorum  loca  &c« 

^ ' Refpondent  Catholici* 

K D hanc  Lutheranorum  obiedionem  hei 
Ic refpondetur, quod  11  aliquando  miracula 
nunt  hominibus  ad  ecclelias,  & ad  imagines  c5 
fluentibus » & adiutoria  aut  lanitates  praelbin-^ 
tur»non  quidem  uirtute  imaginum  » fed  uirtu^ 
te  Dei  dC  Angelorum  fandorum  minidierio , ad 
# intercefliones  fandorum  contingunt»  Ideo  pe-^ 
tegrinationes  ad  certas  imagines,uel  determi^ 
nata  loca , praefert! m copfecrata , uel  etiam  con^ 
lucranda  fideliter  commendamus*  Non  enim  ulV  Relucent 
quequaq^  negandum  eft  quin  in  certis  locis  fin^ 
gulariter  appareant  beneficia  dei,  & maiora  cre  gis  j vno 
brius  , quam  in  ali)s  t uel  propter  landorum  loco  qui 
reliquias  ibi  conditas  , uel  occulta  minifieria 
(Alias  mylleria  futuris  temporibus,ibi  celebran  te  gratia, 
da » aut  celebrata ) uel  alias  caufas  nobis  occub 
tas  propter  quas  deus  unum  locum  elegit  fuo 
Cultui » dc  non  alium*  unam  ecclefiam , 5^  non 
aliam  * Pariter  8C  unam  imaginem , in  qua  fua 
diuina  refulgent  opera  » dC  non  aliam  , quod 
icripturarum  tefbimonrjs  demonllrratur*  Nam®******* 
primo  Deus  elegit  tabernaculum  , quod  per 
Moyftn  erigi  mandauit  * Deinde  locum  in  filo* 
Denique  templum  Salomonis  in  Hierulalem* 

Vnde  ait  Moyfts*  Caue  ne  offeras  holocaufia 
tua  in  omni  loco  quem  uideris  * Sed  in  eo  quem 
elegerit  dominus* 

Praeterea  lacob  patri^cha  > pofi:  fcak  cuius 
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futnitas  coeium  tangebac,ange]orunrq^  frt  ta  afc^ 
GetuiStt  dentium  dC  defcendeiicfuni  uflionem  ait  ♦Vere 
dominus  eft  in  loco  fancto  i(to^  ego  nefcteba* 
Surgenfque  erexit  lapidem  in  titulum  , 6nnden« 
oleum  defuper  , appellauitq^  nomen  loci  iliim 
Berhel,  quod  interpretatur  dorpus,  uel  habita^ 
culum  dei » unde  & dixit  ternbilis  eAlocus  ifte, 
^ tion  e(lhicaliud,nin  domus  dei  & porta  ccelif 

Idcirco  locum  iflum,  tituli  eretftione  facrifi^ 
cio , Sc  uoto  quod  dominus  uooerac  honorauit, 
edoctus  inquam  diuinitus  didicit  quanra  , & 
quam  mirabilia  operaturus  erat  dominus  in 
loco  illo  , nam  ibi  fundandum  erat  templum 
ad  Dei Tpecialem  cultum^IbiinAiperconfuma 
turus  erat  dominus'»  opus  nolfrac  redemptio^ 
nis:  fe  ipfum  patri  in  crure  offerens*  Propina 
quus  enim  erat  locus  crucifixionis.  Ideopod; 

. reditum  de  Mefopotamia  ibidem  facrificium 
eiu  i obtulit  ♦ Non  ergo  locum  propter  locum^ 
fed  propter  milferia  ibidem  futura  in  loco  il^ 
Hifloriaia  lo  domino  faciificauit  ♦ unde  Auguflinus  in 
cobredu  hoc  loco  aic»  Super  lapidem  libauic  lacob, 
propofiJ  autem  lapidi*  Sic  in  propofito  nec  repro^ 
tum*  bari  poceff, nec  mirari  debemus, ii  dum  in  uno 

loco,  uel  coram  una  imagine, crebrefeunt  mi^. 
racula , (anitates  & extera  beneficia  in  eodem 
loco  , non  locum,  fed  deum  qui  ibi  operatur 
laudare  * Nec  imaginem  , (ed  coram  imagine 
1 Deum,  dC  Sanctos  contingat  adorare»  Itaque 
non  rebus  inanimatis  non  fculptilibus  , aut 
imaginibus  fed  Deo  hi hdf  is  eius*  honor,laus» 

& adoratio  impenditur  • Nam  ut  fupra  diximus 
femper  imaginum  adoratio  debet  referri  ad  pro 
cotypum, quare  rationabili  caufa , modo  in  uno 
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To^Oytnodo  in  alfo,nunc  fn  uno  tempore:  nunc 
in  alio,  modo  ad  unum  faneftum,  modo  adali^ 
um  , pro  dfueriis  donis  uirtutibus , Sc  gracija 
recurrere  licet,  eafquedeuocis  oratfonib*impe^ 
trare«  Liquet  nempe  quod  tn  fancflorum  uenc# 
rationibus  diuina  bonitas, faplencia, potentia, 
extollitur laudatur,  dC  fle  patet  ad  obiecftio 
nem  modernorum  haereticorum  clariflima  re^ 
iponflo , dC  haec  de  im^inum  adoratione  fida 
fint  dicta 
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> >l>e  randtoniRi  rdiquianxin  ueneratione* 

*-  ‘^Conclufio  Quinta« 

♦*  • ‘ 

Vnt  etiam 'landtorum  reliquiae  nm^bili^* 

'O  ter  honorandae,tanquam  ea  quae  fuerunt  par 
les  corporum  fanctorum  • Non  tamen  eo  pro^ 
prio  cultu  quo  fanc^ruenerari  merentur  6Cc» 

' -Hanc  concludonem  quo  ad  primam  par^ 

'Cem  probat  beatus  Hieronymus  contra  Vigi^ 
lantium,  qui  cultum  reliquiarum  Santflorum 
reprobauit  quod  ex  hoc  etiam  probari  potefl:* 
Quoniam  per  contatflum  illorum  multa  no^ 
bfs  dominus  beneficia  contulit  ad  earum  di^ 
'^nitatem  declarandam , igitur  prima  pars  con 
Hullonis  uera  antecedens  probatur  • Nam  ad 
contacftum  ofitum  Hclifci  Prophetae , uita  re-  J**^*‘*  ^ 
ffituca  eft  mortuo  ♦ Pariter  ad  contadtum 
Icmicincftiorum  Pauli,  Sc  fudariorum  lanati  fune 
languidi»  . 

Legitur  etiam  quod  ad  conta<ftum  fepulchri 
bcatp  Agatpjcuiata  cA  mater  lantfta:  Lucis  a fan« 
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guinis  pro  fluufo . Er  fila  infuper  alia , qux  can^ 
dem  infirmitatem  patiebatur  fcilicet  fanguinis 
fluxum  duodecim  annis  acceffit  retro  &tetigic 
fimbriam  ueflimenti.Ghriili,  & illicofanatacfl* 

Sed  quid  moror  in  tot  fcripturarum  exemplis 
aut  quid  plura  dicam  i Nonne  ad  umbram  Pe« 
tri  fanabantur  infirmis  Si  enim  uult  deus  fuo^ 
rum  corpora  iandtorum  ac  eorum  reliquias  per 
miraculorum  corrufcationem  honorare»  Cur 
igitur  uos  o Lutherani  eas  uenerari  contemnl> 
tis^  Honor  ergo  fandlqium  reliquijs  impenfus 
quantum  ad  incerforexh  adtum, nihil  aliud  efl; 
quam  recognitio  interior  qua  huiufmodi  teli^  ^ 
quix  creduntur  eiTe  uel  fuifle  partes  corporum 
0in(fi:orum  dum  uixeruntin  hac  mortali  uita,qui 
bus  deuote  feruierunt  domino  meruerunt  glo 
riam  «Cuius  poflrefurretftionemdiim  reuniens 
turanimabus  eorum  participes  erunt  per  dotes 
glorise  corporis  «Honor  autem  exterior  fanclo^ 
rum  reliquijs  exhibetur  per  capitis  denudatio^ 
nem , & inclinationem , etiam  genua  flectendo 
coram  eis  &c« 

Secunda  pars  Concluflonis  fle  oflenditut 
quoniam  corpora , dC  reliquiae  &nd:orum  non 
recognofeuntur  tanquam  rationales  creaturae  ha 
bentes  in  fediuinae  gratiae  dona  & merita>ac  uir 
tutes  Oei  per  acftus  beatificos  capaces  fecun^ 
dum  potentiam  Dei  ordinatam,  qiiae  quidem 
recognitio  efl  adlus  adorationis  duliae  proprie 
accepte.Sed  recognofeuntur  taquam  aliquid  per 
tinens  ad  eas,ldeo  non  eo  proprio  cultu  adorans 
cur  quo  fantfti  uenerari  merentur,  S^c» 
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Dc  praecipua  ChriTti  adorationct 
Concluiio  Scxra* 

SAluacor  noder  Chridus  quied  uerus  deu9 
& homo  una  adoratione  quae  cdlatria  pro<^ 
pric  accepta  ed  adora  ndus,&c* 

Haec  ConcluHo  fic  clariTHme  demondratur 
quoniam  Chridus  ed  perfona  uerbi,  & ita  deus, 
ideo  ea  adoratione  quae  folius  dei  , ed  adorans 
dus , haec  aute  edlatria  proprie  di(fhi  igitur , 
Praeterea  crededum  & profitendum  ed  Chrida 
ede  fummum  , 6C  uniuerfale  omnium  princi^ 
pium  quia  deum,  iuxta  illud  fimboli  Athan^fq 
dominus  noder  Icfus  Chridus  dei  filius  deus  dC' 
homo  ed*  Ab  hac  enim  adoratione  natura  huma 
na  recludenda  noned,non  quod  natura  huma^ 
na  dt  terminus  huius  adorationis , & per  fe  hac 
adoratione  latria  adoretur*  Sed  quia  tota  perfona 
uerbi  (hoc  ed  perfona  uerbiin  humana  6Cdiuu 
na  natura  fubndens)adoratur « Hxc  enim  perfo^ 
na:quae  uere  ed  h5,ed  futnmu  et  uniuerfale  olum 
principium  ,Etad  hoc  attinet  fimilitudopurpu^ 
re,  & diadematis  regis*  Similiter  igniti  carbo> 
nis  • Ideo  Oamafcenus  podquam  dixerat*  Ado^ 
ro  Chridi  dei  mei  dmul  utranque  naturam,  pro> 
pter  carni  unitam  diuinitatcm  addidit*Non  enim 
quartam  appono  perfonam  in  trinitate,fed  con^ 
^fteor  perfonam  unam  uerbi  dC  carnis  eius  * His 
uerbis  infinuare  uidetur  Chridi  humanitatem 
cum  uerbo  una  adoratione  eife  adorandam  ac^ 
tendendo  unitatem  perfonx  , quod  nihil  aliud 
ed  dicftu  quam  adoro  dmul  utranque  naturam, 
diuinam , fcilicet  dC  humanam*Ad  huncfenfum, 
fded  adoro  Chridi  perfonam  in  utrac^  natura 
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fub  (ifi-cm€ni,«S<:  in  hoc  tdem(ut  ucr um  5atear)prg 
tendunt  uerba  diui  Auguftiniinfcrmonefupetil 
lud.Non  turbetur  cor  ueftrum,ubiait,Ego  domi 
nicam  carnem , immo  perfe<ftam  in  Chrifto  hu^ 
manitatem , ideo  adoro  , quia  a diuinitate  fu^ 
fcepta,&  deitati  unita  cft, ut  non  alium, &^tum, 
ftd  unum  eundemc^  deum  hominem  filium 

dei  efle  confiteor» 

Deniqj  fi  hominem  feparaueris  a deo , lUi  nun^ 
quam  credo,necferuio,Velut  fi  quis  purpuram, 
uel  diadema  regale  iacens  inueniat,nung  ea  cona 
bitur  adorare.Cum  ucro  rex  ea  fuerjt  indutus,  pc 
ticnlum  mortis  incurrit.fi  ea  cum  rege  quisado^  ^ 
rare  contempferit.lia  in  Chriftp  domino  humani 
catem  non  folam,  uel  nudam , fed  diuinitati  uni<* 
tam.r.unum  filium  ,,uerum  deum , & hominem 
uerum.Siquis  adorate  contcmp&rit  ttcrnaliter 

morietur.  . ^ 

Praeterea  ille  idem  fuper  pfal.3  o.ait*  Caro  line 
impietate  a uerbo  Oei  aflumpta  adoratuca  nobia 
quia  nemo  carnem  eius  manducat,nifi  prius  ado 
ret.Sed  qui  adorat  non  terram  intuctut,fed  illum 
potius  cuius  fcabelltim  eftpropter  quem  adorau 
Ex  his  igitur  dare  liq.u«,qualiter  unio  naturghu 
manx,  cu  natura  diuina,qu3c  quidem  ypoftatica 
unio  nihil  aliud  elc,quam  Chtiftus,qui  cft  uerus 
deus  honiOjfumma adoratione,qux  cft  latria, 
proprie  diCta  adoiari  decetd»pet  fidem,  Ipem 

^hariiaiem, quare  &c. 

De  Chrifti  humanf  natur»  adoratione- 
Conclufio  Septima, 

U Vmana  natura  in  fe,  abfolute  ,ut  Chriftt 
Jj  pars  cQnfidetata, etiam  diuin^  in  Chrifto  hy  • 
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poRaticp  unita  non  e(l  adoranda  latria  proprie  di 
(^jUcccaliaTummaucperatione^qua;  erthyper< 
dulia^fic  ucneranda,acq;  colenda 

Prima  pars  concJulionis  e(l  nota.Nam  huma^ 
na  nacura,cciam  unica  deicaci  in  Chriito  non  cR 
Deus,quiaper  illam  unionem,liccc  excellenciTn^ 
mam  non  mutatur  illa  natura  humana : qua  cum 
ad  fubRantialia,&  ita  mance  creatura » Solus  au> 
tem  deus  latria  proprie  dicta  merito  adoratur^ 
hoc  elt  fide,rpe,&  charitace,igitur  &c« 

Item  nulla  pura  creatura(uc  omnes  aiTerunt)en: 
latria  adoratione  adoranda, quia  aliter , quod  con 
uenirec  creatori, attribueretur  purg  creaturc:quod 
ciTec  idolacrare , dC  deum  blaffemaretCum  autem 
natura  humana  in  Te  ,&  abfoluce , conllderaca  ut 
ChriRi pars, etiam  diuinicati  coniuncfta  iic  pu^ 
ra  creatura  • igitur  noneft  adoranda  adoratione 
latria  proprie  dicta  » Confequentia  patet;»  Ma^ 
for  ab  omnibus  conceditur » Minor  autem  eR 
de  fc  nota  «Ergo  prima  pars  concluiionis  cA  ue^ 
ta  &ct 

Secunda  pars  fic  oftenditur  , quia  humana 
natura  in  fe  conflderata  eft  creatura  » Sed  fe/^  humanis 
eundum  gratiam  , 8C  gloriam  eft  omnium  Chri^ 
creaturarum  perfetftifilma  • Ergo  fibi  debetur 
lumma  ieruitus  creaturae  debita  quae  elt  hy^  fideiata « 
perdulia  proprie  dit^a  • Nam  ut  Tupra  dixu  adurida» 
mus , hyperdulia  adoratio  eft  feruicus  quae-^ 

.dam  magnae  reuerenciae , exhibita  ratione  cx^ 
cellentiae  fingulariflimae  dC  eminentis  in  eo 
cui  exhibetur  • qualis  cR  reuerentia  , quae  ex^ 
hiberi  debetur  humanitati  ChriQi  feorrumfuin 
pce  6C  uirgini  gloriofe  • Sic  generaliter  dicen# 
dum  de  fanguinc  Chrdti  effufo  dC  ptxpu' 
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do  eius  «fi  adhuc  terris  con(eruancur  • Nam 
utrunque  in  ecclcfia  lateranenfi  urbis  Romae 
contineri  dicitur,&  indic  fando  pafcae  popu# 
Io  adorandum  ,ofienditur  «Sanguis  quoc^  Chri 
fii  etiam  in  fando  Andrea  ciuitatis  Mantuae 
conferuari  publice  fertur.  Quemadmodum  igi 
tur  humanitas  Chrifii  efi:  adoranda  hoc  cfi;  lan 
diffimum  corpus  8C  cius  anima  benedicta  non 
difibrmiter  dicendum  cfi: , dc  cruce  dominica, 
clauis , lancea , fepulcro , 6C  caeteris  Chrifii  fan^ 
guine  perfufis  , at  quanto  res  adoranda  cfi  ho^ 
norabilior  8C  dignior  tanto  adoratio  debet  efic 
tnaior,cirra  latriam  adorationem  .quae  tantum 
Deo  conuenit  6C  Chrifio  Iefu« 

De  fpeciali  crucis  adoratione*  t 

Adoratio  crucis  Chrifii  fiue  crux  illa  fuerit  pi 
cta  fiue  fculpta  fiue  ex  quacunq^  materia  fabrica 
ta  etiam  fi  fuerit  dc  ligno  dominico  • Si  huiuf^ 
modi  adoratio  referatur  ad  prototypum , ut  rc^ 
ferri  debet  fcilicct  ad  Chrifium  crucifixum  re^ 
praefentatum  clare  dicendum  efi  quod  crux  chri 
fii  latria  adoratione  , quae  efi  per  fidem,(pem, 
8C  charitatem  adorari  licet  «Si  autem  adoratio 
crucis  referatur  ad  ipfam  crucem  prout  efi 
gnum  membris  Chrifii  in  eo  fufpenfis  con^' 
fectatum,  6C  in  quo  falus  nofira  Chrifius  pe^ 
pendit  • In  quo  etiam  falutem  operatus  efi  in 
medio  terrae  , tunc  liquet  crucem  Chrifii  ado 
ratione  Hyperdulia  uenerari  debere  • Quare* 
dc  caetera* 

De  Eucharifitx  adoratione « 

Conclufio  Octaua« 

CHrifius  lefusjqui  uere  fub  facramenta  fpecie 
busin  eucharifiia  continetur, fumma  atria 

adoratione 
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adoratione,cam  inceriori,quam  cxterioridlado 
randus  &c* 

Hxc  concluno  mulcfs  Luthetanorum  Fautori 
bus,(5^  hfs  peiorib*aduerratur,quonfam  declarat 
fub  facramento  euchariftix/acratiillChrin;!  cor 
pu8,animx  rationali,  &diufnicati  coniunCtum 
uere,&  realiter  conci  neri,uc  in  tracftacu  de  eucha<^ 
riRiarcripturarum  ceftimonrjs,apercifntne  de^ 
monftrabitur,comra  Zuinglium:&  Oecolampa 
dium,  aliofq;  antiquos  dC  moderniores  hxretf « 
pos*  SuppoHca  igitur  prima  parce  conclufionis 
ut  dccet,cota  hxc  concluiio  relinquitur  uera,  nec 
alia  indiget  probatione  • Vnde  dum  facerdos  in 
diuino  celebrando  oFBcio  facramentum  el euans 
inalcum  populo  oRendic «adorandus  eR  Chri^ 
Rus  atftu  inceriori,d^  exteriori  • Interiori  quippe 
magna  mentis  deuocione, quieto  corde,  exclufis 
tumulcuamibus  temporalium  rerum  cogitatio# 
nibustfe  recolligattquifquis  circunRas  ad  deum 
creatorem  fuum  redemptorem  dC  faluatorem : q 
uere  fecundum  utranq;;  naturam,fub  facramenti 
fpeciebus,quas  corporalibus  uidet  oculis  inuiR 
biliter  concinetur, adorandum,dicens  uerbo  me^ 
ta  li*  Adoro  te  lefu  ChriRe  faluator  qui  per  mor^ 
tem  tuam  redemiRi  mundum«Adoro  per  Rdem 
ce  ChriRum  in  hoc  facramento  contentum,prO' 
Rcendo  uerum  deum, secerni  patris  confubRan^ 
cialem  Rlium, pro  nobis  hominem  Fadtum:quf 
quos  creaRifanguinisproprq  eRiiRone,a  morte 
perpetua  redemiRi,in  cuius  «falutarem  memo<' 
tiam  prxfencem  te  exhibere  dignatus  es  his  Ipe 
cieb*&  cseceta« 

Adoro  ce  ptr  charitatem  diligens  corde  coco, 
coca  inence,^  cocis  uirib«mcis>cc  funimum,er  in 
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DE  ADORATIONE 
coprehenfibile  bonum, qui  dilexifti  nos  dum  int 
mici  cnemus,ce  ipfum  in  mortem  trades:  ut  nos 
patri  reconciliando  amicos  faceres* 

/doratio  Adoro  te  fola  fpes  omnium  uera  bona  diligen 
pei  pem  t|yni,fuinma  & finalis  beatitudo, in  te  confiden 
tium,uiaticum  militantium , cibus  efurientium 
uerus,mediator  dei,&  hominum  tuam  plenifii^ 
mam  pietatem(in  cuius  memoriam  patri  liba^ 
ris  acceptabile  ikcrificium  ) pro  me  extende , SC 
per  hoc  pracfens  holocauflum  , omnia  peccata 
mea  expiando  mifericorditer  dele  &c* 

Adoratio  Similiteradoreturlatriaexterioridecentt  cor 
Chnfti  poris  gcRu  in  facramento  eleuatione  ad  fignifi^  • 
re*n  Ja#  ^ candum  internam  fidem, & reuerentiam,  qua  ip 
triam*  fum  acftu  interiori, Ut  omnium  creatorem,  deum 

( SC  dominum  ueneratur,&  quemadmodum  in 

' fua  crucifixione  ab  incredulis  fuit  turpiter  confu 
‘ i*’  fus,blasfematus  ,lrrifus  uerbis  & exterioribus 
V’  inordinatis  capitis,et  membrorum  motibus.lta 

uice  uerfa  a fidelibus  in  facro  fancto  miile  officio 
(quo illius paffionis  memoria  agitur) exteriori  . 
Dc  capi#  corporis  geftu  honoretur*Debent  igitur  Chrifti 
tis  iiicli;  fideles  humiliter  nudata  capita  Chrifto  in  facra/ 
natioiie*  mento  quod  offenditur  inclinare  , cuius  caput 
rpinarum  aculeis  pro  dclicflorum  noftrorum  e X' 
piatione  mille  uulneribus  fuit  cruentatum  in 
mortis  hora  inclinato  capite  tradidit  fpiritum* 
Degeiiuu  caput  inclinare  debemus,ob  eius  reueren 

inflexio#  tiam,&  honorem  .Debent  infuper  genua  in  ter^ 
ram  fledtere  fe  humiliantes  ei,qui  fc  ipfum  exina 
niuitformam  ferui  accipiens, fadtus  obediens 
^ ufq;  ad  mortem, mortem  autem  crucis  , &iicut 

i rtuerecundiftimi  canes  deriforie  genu  flectentes 
ecernam  Dei  patris  fapientiam  blasfemauc'<' 


DE  ADORATIONE  i»2 
ivtiC dicentes *Aue  rex  iudcorum,cS^  iterum  H 
rex  Ifrael  efl: , defccndac  nunc  de  cruce  & hu^ 
tufmodf.lca  e contrario  genua  curuantes,  in^ 
cus corde  humilientur,adorantes,&  dicentes* 
Adoramus  te  Chrilte  Rex  Ifrael , rex  gentium, 
princeps  regum  terrae, ac  perpetua  beatitudo  no 
ftra  & caetera» 

‘ Debent  proinde  dC  manus  deuote  compo^ 
neic  contra  crudeliflim orum  fudeorum  3c  gen>  um  copo 
lilium  furorem  • manus  fuas  impie  alaphizan  ^i^ioiienv 
do  , coliaphfzando  , crucifigendo  extenden^ 
cium  * Rurfus  debent  manus  fuas  in  coelum  ten  . r 
dere  cum  mentis  afFetftu  ( iicut  Chrillus  fuas 
mifericorditer  in  cruce  extendit  manus ) gra^ 
lias  agentes  , pro  tanto  beneficio  redemptio  • 
nis  accepto  , 8C  pro  coeleRis  curiae  aperitione» 

Debent  denique  dc  peciora  tondere  in  memo  oe  pecto 
riam  diri  uulneris  dominici  pecf^oris  , aper^  m tomio 
ti  lancea  militis  • unde  fanguis  profluxit  dC 
aqua  in  lauacrum  flmul  , dC  redemptionem 
peccatorum  «Debent  etiam  pecliora  tondere  in 
confeffione  laudis  dei , & proprie  fraudis , di 
centes  una  cum  (acerdote  • Agnus  dei  qui  coi 
lis  peccata  mundi  miferere  nobis  • Dimitte 
peccata  noftra  , relaxa  facinora  , pratfla  no<^ 
bis  gratiam  , 3c  indulgentiam  , da  pacem  in 
diebus  noRris , 6c  in  flne  uitam  e ternam  «Qui 
xum  patre  Sc  fpiritu  fandto  uiuis  in  fecula  dC 
cactera » Sed  heu  quoniam  plures  cernimus  in 
ecclelia  , qui  tanquam  beneflcqs  de  ingra^  ti5*fluer 
tinimi,paruam  uel  nullam  huicdiuiniffimola  fuspopu 
era  mento  exhibent  reuereciam  .Stant  nempe  ere  luni  ch-ff 
tfti  non  attendentes  illud  Apoftoliad  Philippcn» 

. stubipofccommcmoratamchriflihumilitatem  pbii[p.2,« 
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DE  ADORATIONE 
ufc^  ad  mortem  er ucis,rubdic, propter  quod  exaf 
tauit  illum  deus,&  donaufc  illi  nomen  quod  efl;- 
fuper  omne  nomen, ut  in  nomine  lefu  omne  gc^ 
nu  Aetfutur  coeleftium,  terreftrium , 3C  inferno- 
rum,& omnis  lingua  confiteatur  quia  dominus 
noiler  lefus  Chriff us  i gloria  eft  Dei  patris*  Qui 
bus  igitur  comparandi  funt,  qui  hunc  honorem 
^ Chriifo  exhibere  contemnunt  ^ quem  demones 
omittere  non  audent  ,fed  quam  dcteftandi  Ont» 
qui  etiam  in  fummo  hoc  facrificio  capita  fua  nu 
i*corrui.  dare  negligunt, claret  per  illud  Apoitoli  ad  Co- 
1 1 . rinth*Omnis  uir  inqui  t orans  ucl  prophetans  ue 
lato  capite  deturpat  caput  ruum*Capur  enim  ui- 
ri  ChriiluSfQuantum  igitur  debet  argui  qui  etia 
ChriHum  in  facramento  fub  oculis  praefentem» 
^ . uelato  capite,adorare  pcgfumit*Contra  profecto 
tales  eft  fermo  Dei  per  EfaiamEilios  enutriuiet 
cxaltauijipH  autem  fpreuerat  me,exaltauit  quip 
pe,dum  no(f ram  naturam  alTumplit^Enutriuic 
autem, dum  fe  nobis  in  facramento  cibum  uitae 
tradidit.Etfequitur.Cognouit  Bos  poircllorem 
fuum,&  A (Inus  prgfcpc  domini  fui-Ifrael  autem: 
fdeft  populus  fidelis,uidens  me  fub  facramenti 
fpeciebus  per  fidem, me  non  cognouit,&  popu- 
lus meus  non  intellexit,Quomodo  enim  Chri# 
lli  fideles  cognofeunt  in  facramento  contineri  re 
demptorem  fuum^Quomodo  fuum  iudicem  in- 
telligunt, qui  debitam  fubtrahendo  reucrentiam 
uifo  facramento,  nec  amore  liquefeunt  in  gra- 
tiarum adtiones, nec  timore  humilies  redduntur 
in  iudicis  fui  recognitionem  • Agnofeant  igitur 
feculares  errorem  fuum, fi  ueri  Chrifti  fideles  cu 

piunt  appellari,&  in  facramenti  eleuatione  humf 

liter, & deuote  adorando  dicantt Adoramus  te  pre 
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DE  CONFESSIONE,  isf 
tiorum  prccfum  redemptionis  noftrae  hoflia  pa^ 
cifica^quaefola  odoris  tui  fuauitate  inexdmabil^, 
patrem  qui  in  altis  habitatad  refpiciendum  hu^ 
milia  inclinaftijdi^  f7ii)sirae  placabilem  reddidit 
fti  >ello  etiam  tu  placabilis  fuper  multitudf 
nem  malitiae  noftrae  dic* 


deconfessionissa  cr  a 

mento  aduerfus  Lutheranos  Sexta  cerribi^ 
lis  propugnatio* 

De  confefOone  in  genere* 

Onfeffionem  generaliter 
fumptam  diuidi  in  contel 
iionem  laudis  3C  fraudis 
in  plerisc]^  locis  feriptura 
nos  admonet,  Confeflio 
' quippe  laudis  atteltatioe 
diuinae  perfiedtionis  , ut 
'cum  Deum  praedicamus 
omnipotetem,putium, bonum, mirericordem,& 
fullum*  Sic  enim  fflius  in  diuinis  confelTus  eft  * 
patrem*d.Confiteor  tibi  pater  domine  coeli  6C 
terrae,  quia  abfcondilli  haec  a fapientibus  3C  pru 
dentibus  SC  reuelalli  ea  paruulis  3C  caetera*Et  ille 
idem  Qui  me  conlelTus  fuerit  coram  homini/  Mattfi, 
bus,  confitebor  (5^  ego  eum  coram  patre  meo, 
Dauid  infuper  ait , Confitebor  tibi  domine  in 
toto  corde  meo,in  confilio  iulforum  dC  con/ 
gregatione  • Et  alibi , Confitebor  tibi  domine 
in  toto  corde  meo  , quoniam  audiffi  uerba 
oris  mei.  Sed  quid  hic  moror  < Nonne  omnes 

Q.  iit 


r - DE  CONFESSIONE 
pfalmf  8C  cantici  con^€^lones  fune  Deilaudfsi!‘ 
Confiefliouero  fraudis  eftaccufatfo  qua  pecca<^ 
torftipfumacculatj&hanc  duplicem  elTe  noi» 
, ambigi  mus,  fcilicec  in  uoco  8c  in  atftu,  confeiTio 

" ^ in  uoto  cft  quae  fit  deo  de  peccatis  commifiis,.de 
’boFef/io  qua  Dauid  * Dixi  confitebor  aduerfum  me  iniu^ 
ftitiam  meam  domino, & tu  remififti  iniquitate 
peccati  mei, Et  infra*  Reuela  domino  uiam  tuam 
dC  fpera  in  eo*&c«De  qua  etiam  in  pluribus  fcri> 
PfaL  ^1.  pturarum  locis  habetur*Hanc  quippe  confeiTio^ 
Pial.  34*  nem  in  uoto  deo  faciam  per  cordis  contritionem 
femper  exigit  deus.Quare  ipfam  necefiariam  efie 
ad  falutem  cuilibet  acftu  peccanti  • Omnes  tam 
Cofeffio  ^ firmitcrafleruni*  Confef-» 

generaLs  fionem  autem  in  adu  etiam  duplicem  in  lactis 
iic  ipecia^  fcripturis  reperiri  uoiumus , generalem  uideli^ 
cet  fpecialem  ♦ Geneialis  enim  confelTio  cft  quae 
in  templo  Dei  fit  a facerdotibus  uel  miniftris 
pro  tota  uniuerfali  Ecclefia  in  introitu  miftae, 
in  perfona  totius  Ecclefix  dicentibus  * Con^ 
fiteor  Deo,d^  beatae  Mariae,  & omnibus  San<* 
<ftis , quia  peccaui  nimis  &c*  Quae  ut  recte  ar^ 
bitror  originem  habuit  ab  illa  generali  confel^ 
* ’ fione  praecepta  a Deo  in  uetert  teftamento. 
Nam  pontifex  legalis  quando  ofFerebat  facrifi^ 
Cium  pro  deliefto  filiorum  Ifrael  quod  legem  a 
Deo  datam  non  obferualTent  tunc  quoque  con 
. feftionem  generalem  Sciebat  pro  toto  popu* 
lo,  quemadmodum  docuerat  & praeceperat  ei 
LculUi6  dominus  in  Leuitici  libro* d*  Poftquam  fcilicet 
(acerdos  emundaueritfancftuarium  ,&  taberna^ 
culum,  dC  altare  tunc  offerat  hircum  uiuen^** 
tem , 6C  pofita  utraque  manu  fuper  caput  eius 
confiteatur  omnes  iniquitates  filiorum  Ifrael» 


DE  CONFESSIONE  ia4. 

S^unMerla  delidtaacc^  peccata  cor  uin,qua:fin^ 
precans  capiti  eiu& , emiccec  illum  per  hominem 
paratum  in  defertum . Cumq^  portaueric  hir<^ 
cus  omnes  iniquitates  eorum  in  terram  folita^ 
riam  & dimilTus  luerit  in  deferto  reuertetur  in 
tabernaculum  teftimonij  &c.  Paulo  enim  ante 
praeceperat  dominus  alium  hircum  madlaripro 
peccato  populijit)  Duo  nempe  hirciLeuitici.i5« 
dercripti>geminam  iignificabant  naturam  Chri>  PoTchrs 
fti , diuinam , fcilicet  dC  humanam  • unus  enim  duorfi 
imolatus  & mortuus  humanitatem  {igniScabat  “ 

in  cruce  mortuam*Alter  autem  hircus  qui  mitte 
batur  in  defertum  dc  portabat  iniquitates  popu^  nli  cdfef 
li  diuinitatem  Chrifti  pulcherrime  (igurabat«Sic 
enim  confeflione  generali  confitebatur  peccata 
populi  Ifrael  Neemias  dicens  » Quefo  domine 
Deus  coeli  fortis  magnx  atq^  terribilis  qui  cufto  Neemie» 
dis  pacflum  5C  mifericordiam  cum  his  qui  te  di^  4« 
ligunt,&  cudodiunt  mandata  tua, dant  aures  tu^ 
aufcultantes  «Etinfra  datim  fubdit»Ego  & do 
mus  patris  mei  peccauimus , uanitate  feduedifu^ 
mus,&  non  cudodiuimus  mandata  tua , 8C  ceri ^ 
monias  &iudiciaqux  prxeepidi  Mod  famulo 
tuo  8Cc*  Ecce  qualis  erat  condfUo  illa  generalis 
obferuata  in  lege  Mod*lta  infuper  populus  con»^ 
dtebatur  peccata  fua  apud  Neemia,  ut  infra  feribi  ^ '* 

tur*Conuenerunt  enim  diij  Ifrael  in  ieiunio,&  in 
faecis  8C  humus  fuper  eos,  6c  Icparatum  ed  feme 
dliorum  Ifrael  ab  omni  dlio  alienigena , 6C  dete#  Neemie» 
runt  6C  confitebantur  peccata  fua , dC  iniquitates 
patrum  fuorum  &c* 

At  forte  quifpiam  dicet  «Patres  illi  ueteriste*'  obkctio* 

damenti  tanta  confitebantur  peccata  fua  fimpli 

cicer  in  genere  nun$  autem  de  aliquo  fpeciali  cri 

^ • • • • 
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mine  reaccufabanc,f deo  de  facili  (leri  poterat  hii 
fufmodi  generalis  confeffio  queadmodum  quo.^ 
tidie  etiam  nunc  (ic in  principio  diuini  officij  9 
minidro  altaris  in  perfona  coiius  populi  cre^ 
dentis» 

Rcfpofio  Refpondetur  quod  etiam  (igillatim  aliquado 
coadti  fuerunt  in  genere  ac  in  Ipecic  confiteri  fa^ 
cerdott  peccata  fua  prarcipue  pubhca  & notoria, 
leuit,  * capitibus,  4-.  f*cS(^.6.in  quibus  de^ 

fcribitur  quo  facrificio  expiari  debeat  peccatum 
ex  ignorantia  (acftum  , uel  a facerdote  uel  a prin 
cipe,uel  a multitudine  feu  ab  uno  priuato,  Omili 
^ ter  de  peccante  ex  paffione , aut  malitia : M odo 
• quando  prarfentabat  quis  facerdoii  hoffiam  pe^ 
tens  hanc  pro  re,in  hac  uel  hac  forma  offerri , fa^ 
tisiam  manifeffabat  facerdoti  peccatum  fuum 
in  rpecie,tali  aut  tali  facrificio  expiandum,  (ui  de 
omnino  capita  illa)  Leuitici*  Varietatem  enim 
facrificiorum  breuitatis  caufa  omitto  «Sufficiat 
t odei  in  tame  propoflto  noffro  ipfos  in  praefentatione  ho 
fiidu  c5  ftig.  foiffc  confeffos  crimen  pro  quo  uolebant 
pt^ata  hanc  hoftiam  offerri  aut  faltem  ipfo  facrificio  fpe 
fua  i fpe  ciem  delicffi  indicaffe,&  hoc  clare  patet  per  illud 
cie»  numeri  ubi  dicitur  Locutus  eff  dominus  ad  Mo 

fen  dicens  Loquere  ad  filios  Ifrael,  Vir  flue  mu^ 
f * lier  cum  fecerit  ex  omnibus  peccaris  quae  folcnt 
hominibus  accidere,  & per  negligentiam  iranf' 
greffi  fuerint  mandatu  domini , atq^  deliquerint 
confitebuntur  peccatum  fuum» &c*Poffumus 
nempe  hanc  confelflonem  legalem  appellare,  ue 
lut  noflrae  auricularis  confeffionis  iignificatiua, 
d^tanquam  adhanenoffram  facramentalemco 
feffionem  faciliter  induefliuam» 

Quantae  autem  unlitatis  ilc  confeffio  peccato 


DE  CONFESSIONE  laf 
rutn  fcriptura  non  tacuit  etiam  currente  lege  Mo  Magne 
faica,Scdquamplura  rpiritus  fandus  huius  rei 
cenrimonfa  profert  «Alt  enimfapiens  inprouer/  torC^c5# 
bqsIuftusprioreftaccufatorfui.Ecinfra  qui  ab  feifio. 
fcondit  fcelera  fua  non  dirigetur , qui  aucem  con^' 
feffus  fuerit, & reliquerit  ea  mifericordiam  con 
fequetur.Non  poterat  quippe  rpiritus  fanctusex 
preHius confeilionem  comendare. Vulgata  eft in  * 
iiiper  illa  Ecclcfiafticiauthoritas,Non  confunda 
ris  confiteri  peccata  tua , 5c  ne  fubqcias  te  omni 
homini  pro  peccato. Et  infra  Confiteberis  ui-  Eccle.4, 
uens,  uiuus  fanus  confiteberis,&laudabi8  deum 
8C  gloriaberis  miferationibus  illius, Efaias  quo^ 
que  peccatorum  confefllonem  commendat,  d. 

Narra  fiquid  habes  ut  iuftificeri8,uel  ut  nonnub 
]i  interpretantur, dic  tu  iniquitates  tuas  ut  iuUifi^ 
ceris « Ad  tale  igitur  dC  tantum  bonum  iicut  eft 
confeftio^deus  femper  per  feripturas  hortatus  eft 
hominum  genus,ut  quamplura  animx'  comoda 
inde  prouenientia  fufeipere  ualeat. 

At  ubi  uenit  plenitudo  temporis  quando  mi/ 
i fttOcus  filium  fuum  natum  ex  muliere  ^dum  le^lis 

fub  lege , ut  eos  qui  fub  lege  erant  redimeret , 6C 
ut  gratiam  euangelq  mundo  elargiretur,  hdum  “rjlliilu# 
eft  ut  confeftio  adhuc  explicatior  eflet  propria  Iis  cottr# 

quiTc]^  delicta  etiam  occulta  in  aurem  congereret 
lacerdotis,quiuelut  arbitrer  inter  deum  d^ho/ 
minem  conftitutus  > per  abfolutionis  benefi*/ 
cium  illi pcenitentiat  facramentum  adminiftra/ 
ret  jdede  hac  fpeciali  fecreta  dC  auriculari  conftf/ 
fione  plenius  hic  tractabimus,remouentes  fecun 
dumingentjnoftrifacultaccm,quinimofecundu 
gratiam  illam  quam  nobis  pr^eftare  dignabitur 
dominus,  modernorum  haerccicoq:  errores 


DE  CONFESS  IONE 
DE  SECRETA  AVRICVLARI  , 
c6nfciTione* 

ConduUo  Prima* 

Atcmur  confeflionem  auricu-' 
larem  pro  facrameco  poenien^^ 
tig  neccflariam  efle  cupientib» 
faluari(diuina  imperante  lege) 
quod  dC  (i  etiam  ex  fola  eccle> 
Hacauthoritate  ut  nonnulli  pu 
iant,quisconffteriteneat  non 
minus  tamen  eam  necelTaria  fore  pro  fidelium 
falute  cenfcmus* 

Sed  antequam  ad  huius  conclu/ionis  uerita^ 
tem  deueniamus^qugrendumeRprius  a quouel 
a quibus  infbtuta  fuerit  hxc  auricularis  dC  facra 
mentalis  confefTio* 

Aliquorum  legilfarum* 

Opinio  Prima* 

Vtant  aliqui  facramentalem  confeiTionem 
in  lege  naturx  inditutam  fuifle,eo  quod  do 
; : I minus  a principio  generationis  humang,&  legis 

naturae  dixerit  Adae,poftcommifTum  peccatum» 
Gene  t*  ^^3”^  ubi  es , quaii  uoluerir  dicere,confiterc  rea 
* * tum  tuum,fupcr  quo  Aug*  Adam  ubi  es^  Ver> 
bafunt  increpantis,  & ad  confeiTionem  cogen-* 
tis,non  autem  ignorantis , dixit  infupcr  Deus  ad 
Caym  poft  fratricidium  ab  eo  commilTum , ubi 
Gene,4*  eft  Abcl  frater  tuus^quac  quidem  ucrba  non  funt 
ignorantis,fed  potius  inducentis  ad  fratricidq 
confeiTfonem,quaii  diceret  confitere , hoc  tuum 
Ratio  pro  fcelus  ac  dole  6c  miTericordiam  con 

hac  ^opS  Tcqueris , Praeterea  arguunt  iic  ratione , Nullus 
nioiie*  reus  debet  efle  iudex  in  propria  caufa , Sed  quilis 

011C3U. 

oiieauooi 


DE  CONFESSIONE  i»<r 
bcc  obnoxhis  peccato  mortali  eft  reus,  ergo  nul^^ 

Ius  talis  debet  elle  iudex  in  propria  caufa » Maior 
eO;  notiffima  in  lege  naturae*  Minor  eft  de  fe  cla^ 
ra,cofequetia  aute  liquet  inructi,igit:  quilibetpec 
cator  dC reus  debet  iudicarip  aliu,Sed  non  poc 
iudicari  p ali u,nili  accufcc  illi  * Nec  pot  de  occuU 
tis  accufari  niO  p fe  ipfum,  ergo  debet  p fe  ipfum 
accufari  ei  a quo  iudicetuc , Ca  aut  magis  confo^' 
num  Ht  rationi  quod  in  fecreto  Sat  acculatio  qua 
in  publico , n peccatum  fuerit  fecretum  & nulli 
rationabilius  quam  facerdoti  detegendum , ergo 
uideturaprimo  ad  ultimum  confellionem  facra 
mentalem  facerdoti  faciendam  efle  de  legenatu^ 
r2e*Refpondetur  quod  notum  Hc  in  lumine  Refpdfio 
naturali , uel  faltem  ualde  confonum  propolicio/ 
ni  per  fenotx,ac  humano  intellecftui , quod  qui' 
libet  reus  eR  iudicandus , eo  quod  nullum  ck' 
lictum  relinquendum  e(l  impunitum  • Cum  (it 
unus  Redior  in  toto  uniuerfo  iuRus,  Et  hoc 
quidem  notum  eR  naturaliter,  & confonum  ra 
doni , pariter  8C  quod  quilibet  reus  iudicandus 
fit  ab  alio , tamen  quis  fit  ille  alius , non  eR  no' 
tum  per  rationem  naturalem , nec  per  aliquod 
ei  confonum , nifi  deo : qui  eR  retributor  mC' 
rf  torum , dC  ultor  peccatorum  * Ille  autem  non 
indiget  accufatione  rei , cum  omnia  fint  fibi 
nota  ante  quam  fiant  fineaccufatione,dicoeti' 
ain  quod  fi  teneretur  reus  (e  accufare  Deo  uni' 
uerfali  iudici  ( ut  de  facto  tenetur ) non  fequi' 
tur  quod  peccator  debeat  confiteri  nifi  Deo, 
hoc  autem  effe  de  lege  naturx  redo  ab  om' 

«ibus  conceditur*  Ideo  concedendum  eR  tO' 
tum  argumentum  , quia  nihil  aliud  conclU'<" 
dic,  nifi  quod  de  lege  naturx  cenemur  confice^ 
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rf  peccata  nodra  deoyunfuerfali  fudici*Sed  hxc 
confeflTio  non  e(l  dia  de  qua  St  quxftio*  Ec  ica  pa 
rf  modo  dicendum  eft  de  confefTione*  Adedis 
Caym  quam  exigebat  Deus  utipli  conficerent 
cur  peccata fua  (Ibi,  nam  (i confeili  fuiirent , fcft 
licet  Adaminobedientiam  fuam, Caym  frat 
tricidium  Deo,&eos penicuiiTent^deum  cis  uet 
niam  daturum  fuille  arbitror  • Cum  itaq^  (acrat 
mentalis  confeHio  non  ell  de  lege  nacurx,  quere  t 
re  oportet  aliam  legem  politiuam  , Sc  cum  hxc 
duplex  (it,diuina  fcilicet  3c  humanaJdeo  de  ipfa 
duplicem  opinionem  uidere  decet*&c* 

Secunda  Canoniriarum  opinio* 

A Rbftrancur  nonnulli  CanoniTrx  confeflio^ 
nem  facramentalem  elle  de  lege  pontiuaEc 
clelixquam  quidem  opinionem  tenet  giofa  de 
poenitentia  dillimquinra, capite  primo  * libi  poH: 
diuerias  opiniones  recitatas  fubdit»  Melius  dici^ 
cur  eam  inftitutam  a quodam  generali, (lue  a qua 
dam  uniuerfali  eccleiix  traditione*  Potius  quam 
ex  noui  uel  ueteris  tellamenti authoritate*  Et  hac 
quidem  opinionem  fequitur  Panor«in  capitulo 
omnis*depe.dl^  rc.&  alTumit  tam  gIo*quamPa 
nor.pro  luo  argumento  & fundamento,  quodda 
magis  dubium , fcilicet  quod  grxci  non  peccant 
non  utendo  confeirione,confltentur*n*roli  deo  in 
fecreto,quia  apud  eos  non  cmanauit  h^c  conditu 
cio,5^  ideo  eos  non  obligat,  ficut  nec  conditutio 
concinentic  quo  ad  exidentes  in  ordinibus  facris 
quoniam  eam  nonacceptarunt*&c. 

Sed  contra  hanc  canonidarum  opinione  com 
muniter  fune  Theologi  prxcipux  Scotus  d^aJij 
quamplurimi  * Quoniam  non  uidetur  quod 
Eccleiia  tam  onerofum  SC  arduum  prxeepeum 
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imponerrc  omnibus  Chridianfs  ( contra  illud 
Macth.Iugum  enim  meum  fuaue  ell&  onus  me  Afat  i c» 
um  leue)  nifl  elTec  prxeeptum  diuinum , Quantf 
nempe  oneris  aeferuitutis  fit  humanae  iiirmicatf 
fecreca  fui  cordis  manifellare , contra  fe  ipAim^al 
teri facerdoti  ilmili  mortali, non  iine  uitae  fuac  in 
I terdum  periculo  quis  ignoraccfNeq;  aliquod  tan 

cae  grauitatis  praeceptum  in  tota  ueteri  hiftoria 
reperitur»  Vndenoned  probabile  quod  Eccle^ 
iia  mater  tantum  onus  imponeret  filijs  fuis  , nifl 
fuiilet  a deo  praeceptu  m « Praeterea  non  f nueni<« 
tur  ubi  ab  EccleOa  hoc  praeceptum  inftitutum 
iit  * Nam  Glo*  allegata  tenens , quod  ab  Eccleiia  puicbi^ 
iit  praecepta  confelTio,non  allegat  locum  uelca^  Ratio  co 
nonem  aliquem , Sed  nec  Pano*  imittans  in  hoc 

Iglofam*T urpe  autem  eft  dicere  aliquid  elTe  tradis 
tum  ab  Eccleiia,  & non  polTe  oftenderc  ubi  uel 
quando; quemadmodum  turpe  elTet  Theologo 
fcu  alicui  incumbeti  litteris  facris  dicere  aliquid 
contineri  in  Biblia  dC  non  poiTe  demonilrare  lo^ 
cum*Etil  ab  eis  allegatur  capitulum  omnisutri 
ufe^  fexus*de  poeni*&  re.ilquidem  claret  quod  il 
lud  cap*eiHnnocentij*ii)*in  concilio  Lateranen^ 
il  quod  caelebratu  eilanno  domini* M*cc*x*Lon^ 
ge  autem  ante  illud  tempus , fcilicet  per  multos 
i plufquam  trecentos  annos  ^itbeat*Augu(l:*quf 

praedicauit,&fcripiit  confeilSonem  elTe  necella^ 

\ riam , ut  patet  in  lib.  de  uera  dC  falfa  poenitentia 

6c  in  alio  libello  de  poenitetia,  cuius  dida  aliqua 
l Magifter  recitat  Din:*xYij.4«q«i«Necnon  dC  Gra^ 

L tianusdepoeni*din:in*v*&fexta*  Item  magifter 

jS  fententiarum  procellit  Inno*  in.hannis  a quo  In^' 

n no*editae(l  conditutio, omtiis,& tamen  ^Ia^ 

^ giTterdetcrminaitit  con^liionem  cifc  neccilaria. 
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CU1U8  ecfam  dodlrinam  Inno*  contra  Abbatem' 
loachin  approbauit, ut  habetur  defumma  trf«5^< 
fi*ca*c  «Damnamus «Condat  igitur  euidenter 
hanc  decretalem  ( omnis  utrfufque)longe  pod  il 
lam  determinationem  magidri  editam  eilc , Et 
ideo  decretalis  non  indituit  confeltionem , nec 
praecepit  tanquam  prius  non  prxceptam  ,Bo^ 
ruit  nempe  Aurelius  Aug*anno*ccc*xxx  * Magi^ 
der  uero  fententiarum  anno  domini  *M.  c.l.con^ 
cilium  autem  Lateranum  in  quo  Papa  decreta^ 
les  fuas  edidit  celebratum  fuit  anno  domini 
ccx*ut  dicftum  ed  fupra,Eccc  quanta  temporum 
uarietas  interponitur  quare*&c* 

Sed  ad  illud,  quod  adduxit  glofade  grxcisX 
quod  confeflio  non  (7t  necedaria  apud  grxcos  rc 
fpondetur  hoc  non  ede  notum , fed  magis  oppo 
dtum*Nam  dcutapud  eos,necedarius  edbaptiC 
mus  duminis,tanquam  tabula  pima  pod  naufra 
gfumJtadl^  facramentum  poenitentix  quod  ed 
tabula  fecunda  licet  forte  conditutio,omnis,  eos 
non  liget,Quod  uero  apud  eos  non  dt  confuetu« 
do  confitendi  non  ed  notum  nec  certum:quod  et 
d etiam  uerum  edet  quod  non  haberent  condten 
di  confuetudineromon  hoc  cos  excufarct,nec  pro 
podrum  probaret  • quoniam  illam  confuetudi^ 
nem  non  folum  laudabilem, uerum  etiam  nccef* 
fariam  potuerunt  omittere  «Quemadmodum 
etiam  in  alijs  erraucrunnut  de  fpiritu  fancto  et  de 
pane  fermentato*&c« 

Tertia  Quorundam  Theolo 
gorum  opinio* 

T Enet  infuper  Theologi  quidam  ut  fantdus 
Bonauen«&  altj  facramentalem  confefdo 
nem  a Chridoindnuatam  fuidc,ab  Apodolis 
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autem  inftftutam:eca  lacoboH^erofolimorum 
FpiTcopo  promulgatam.  Alt  enim  ipfclacobus  . 
in  epi dola  cano.Confitemini  alter  utrum  pecca^  wcobi,  y. 
ta  ue(b*a  8Cc,  Sed  hxc  opinio  non  uidetur  uera 
qin  facramenta  inftituf  nonpolTunt  ,nifi  afo^ 
lo  chrifto  quod  fic  odenditur:  Nemo  enim  po  ^5 
teli  inftituere  facramentum  niH  qui  poteH:  dare  tra  opi^« 
efficatiam  & certitudinem  racramento,fed  folus  “ionem. 
chri(I:u8hocpoten:,ergo  folus  ipfe  ualet,  dC  po^ 
teft  facramentum  inftituere.  Nunc  autem  confef 
fio  pars  eft  facramentl  poenitentiae  uel  de  necefii 
cate  eius, igitur  ipfius  inllitutio  folius  deieftdi^ 
tantum  ad  chriihim  rpedbit,qui  ell  uerus  deus  et 
homo, Quod  uero  lacobus  ait, confitemini»  &c. 
non  ibi  loquitur  de  confefllonc  facramentali.  ^ • 
Non  enim  exprimit  cui  fleri  debeat, an  facerdoti 
uelnonfacerdoti*Intelligenda  autem  funtuerba 
ifl:a{lcutrequentia*f»&  orate  pro  inuicem  utfal  Q-oomo 
ueminijQuae  quidem  uerba  perfuadere  uidentur  ifu" apo 
homines  ad  mutuam  correctionem  & humilita  ftoiiiaco 
tem  per  quam  generaliter  nos  ipfos  clTe  peccato  bi  dictu» 
res  £atemur  Sc  orationes  mutuas  expetimus , de 
nic^  nihil  ibi  addit  beatus  Iacobus(utcolligipof 
fet)ut  loquatur, tanquam  prarco  ChriCli,  quod  ta 
men  necellarium  elTet , in  tam  necellario  facra 
mento»  Si  per  hxc  uerba  inllnuare  uellet  pracce 
ptum.quemadmodum  Paulus  * Dum  ponit  prp 
ceptum  de  non  dimittenda  uxore  ait.His  qui  ma 
trimonioiuncftifunt  praecipio  non  ego,fed  do 
minu$»uxorem  a uiro  non  difcedere,  cum  autem 
confulityUnum  quemt^ habere  uxorem  fuam,ec  t.CoivT. 
mulierem  habere  uirumfuumfubdic»  Hoc  uero 
dico  fecundum  indulgentiam,non  fecundum  im 
perium,(5£  in  eseteris  dico  ego  non  dominus.etc» 
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(.  Has  prxccdences  opiniones,  de  quibus  Theo 

I logi  dinxviuiiif*q*<.  diifulius  loquumur  , ego 

fub  breuitate  cranfeurrere  uolui , ad  maiorem 
noilrx  lacramentalfs  confeffionis  elucidatio^ 
nem,  Sc  uc alia  Tequens  opinio  magis  eluce^ 
fcac  & extera* 

Opinio  quarta  catholt^ 
ca  ucra* 

Sierunt iidelitcrThcologfaltj,^  ueridfuf^ 
j\iiaruni  fcripcurarum  interpretes  , auricula^ 
rem  conferiionem,&  facramentalem  eife  iim> 
plfcfter  delegedfutna  &a  folo  ChriHo  inilitu«' 

II  ram,  ut  per  pulciirx  clare  habetur  iii  euange* 

ioaii.  loaniiis  , Vbt  maximopere  fecreta  miHeria 
Aint  coniideranda  , ac  ordo  uerborum  prxci^ 
attendendus  , Statim  enim  poft  quam 
[ ‘ Chrillus  refurrexit  a mortuis  5C  non  ante, hanc 

abfoluendi  authoritatem , dedit  Apoftolis , ad 
denotandum  quod  illi  qui  appetunt  per  con^ 
fefiionis  iacramentum  a peccatis  abfolui  prius 
debent  & tenentur  per  cordis  contritionem  ,a 
peccatis  refurgere  , a morte  fpirituali  , ad  ui<' 
ram  rpiritualem  per  gratix  infulionem  • Deiti^ 
de  ChnUus  alloquutuseit  difcipulos  fuos  df<' 
cens,pax  uobis,Sicut  mifit  me  pater,  & ego 
mitto  uos*Sed  ut  clare  liquet  deus  pater  xter<^ 
nus  miiic  Slium  Aium  ad  remittendum  honif 
num  peccata  celte  loan*  qui  aic  Ecce  agnus  dei 
e*qui.c.p.m.d:ad  1'aluandum  credencesin  fe«Stc 
pariter  dicendum  cA:  quod  mifit  Chnfi:*Apo^ 
ftolos  luos  ad  remittendum  peccata  eo  quod 
dixicficuc  mifit  me  pater  , ita  mitto  uos*Sed 
quoniam  hominum  peccata  dimmi  non  pofiunc 
ab  alio  confimili  homine  peccatore,  uirtutc  pro 

piu 
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pna,  (cd  ufrtute  fpiruus  fandi, ideo  cum  hsec 
dixiiTec  infufflauic , 8c  dixit  eis  * Accipite  fpiri « 
tum  fandum , quorum  remiferitis  peccata  re^ 
mittuntur  eis,quafi  uelit  dicere*  Habetis  nunc 
poteilatem  a me  dimittendi  dC  retinendi  homi<^ 
num peccata. at  non  ob  uedram  uirmtem,fed 
uirtutc  fpiritu  (andi , quam  uuncinfufflando  de 
di , firmiter  igitur  fatendum  eft , fummum  pon 
tiScem , & prxfules  ac  exteros  Sacerdotes  Apo 
ftolorum  fucceifores , ut  miniffris  8c  difp.mi^ 
nift*dci  dimittere  peccata , non  quidem  uirtute 
propria, fed  per  poteftatem  eisaChrifto  tradi 
C£^m , 6c  uirtute  fpiritus  ^ncti  in  eis  inuiObiliter 
operantis  , quemadmodum  Apoftoli  ante  eis 
traditam poteifatem, a Chriflo dimittendi  pec 
caca,  prius  receperunt  fpiritum. /andum  in  cu 
fus  uirtute  huiufmodi  poteflatem  exercuerunt* 

Ecd  qualiter  mirum  in  modum  in  hoc  Ioan« 
cap.10*  attendendus  eftuerborum  Chri(ti,ethi 
(lorix  ordo , qui  forte  moderniores  hxreticos 
later*  his  igitur  declaratis  probandum  e(l  pro^ 
podtum , fcilicet  Auricularem  dC  facram^entar 
lem  confefQonem  efle  iimpliciter  de  lege  diuina 
immediate  a Chrido  inftitutam  , & ex  confer  , ' 

quenti  per  authoritatem  apoflolis  datam, & eo^ 
rum  fuccelToribus , tenentur  omnes  utriuf^  fe^  . o « 
xus,fub  diuino  prxeepto,  cum  ad  annos  difere^ 
tionis  peruenennt  conffteri  peccata  fua  facerdo^ 
cibus,quod  fuit  prima  pars  nodrxconclufionis 
qux  non  tantum  diuinarum  feripturarum  ap^ 
thoritatib  . uerum  etiam  clarilT*  rationib*(ex 
ilIisfumptis)euidentilldemonftratur* 

Primo  igitur  aduerfus  Luthe  * ac  eorum  fau^ 
tores  ilc  infto  Chrillus  ucrus  deus  3c  homo  ' 
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Suffidf*  ApoftoI isifuis  auchoncatem  pariter 

teftatcm  remittendi  ac  retinendi  hominum  pe<f‘ 
ratio  pro  cata,uthquecineuangelfoIoan  «ergo  dedit  ei»' 
c6fc(Tio#  authoritatem  cognpftendi  peccata  corifeqpen-» 
«isfacra  jigde  fe claret, quoniam  remittere  uel  retineri- 
iua,ao*  peccata inli nuat  eorundem  cognitionem*  Im> 
f in  pofiibile  eft  enim  aliquem  remittere  uel  retine^ 

'**  re  aliorum  peccata,hi(i  prius  prxcognofcat  illai^ 

Vlterius  Apoftoli  habuerunt  authoritatem  co^ 
gnofeendi  hominum  peccata,  igitur  & potefl^^ 
tem  habuerunt  audiendi  HJa  , conlequentta  eft 
' dara  quia  cum  peccata,  quae  confiteri  debent 
fint  fecreta  non  poiTunt  cognofci*niii  prius  au.» 
diantur,ergomanifefte  conftat  quOd  ii  Chiff^» 
ftus  dedit  Apoftolis  authoritatem  ac  potefta> 
• tem  remittendi  ac  retinendi  peccata,  dedit  dkl  po' 

leftatem  cognofccndi  iimul  dC  audiendi  ^ per 
* confequens  authoritatem  fuper  peccatores',  er> 

3 3^ ultinium  fequitur  Apoftolos'con' 

ftitutos  eiTe  iudices  omnium  peccatorum(utiir 
tuenti  liquet)  quia  iifecus  dicatur  tuncftcinfto 
Apoftoli  non  fuht  iudices  peccatorum , igitur 
non  habent  poteftatem  remittendi  dC-  retinendi 
eorum  peccata>Conrequentia  eft  nota  , conft.» 
quens  autem  eft  contra  illud  quod  dixit  Chri.* 
ioa»2o*  ftus  Apoftolis  fuis*  Accipite  fpiritum  fancftumf 
quorum  remileritis  peccata  remittuntur  eistquo 
^m  retinueritis  retenta  erunt , igitur  dedit  ei» 

' poteftatem  iudicandi  inter  peccata  dimitten»» 
da  dC  retinenda  , 8C  ex  confequenti  liquidum 
ift  Apoftolos  conftitutos  efle  iudices  om» 
nium  peccatorum , qua  propter  ultejrius  fequt.» 
> tur  quod  omnes  peccatores  tenemur  rubelTe  eo 

rum  tribunali  dC  iudicio,  9C  per  conTequens  ex 
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^fuino  praecepto  tenentur  eis  ucl  eorum  fuccedb 
ribus  fua  conSteri  peccata  quod  erat  propofi^ 
tum  probandum  dCc* 

Ec  fi  dicat  Lutheranus , concedo  quod  data  Hereiico 
«fi  potefias  arbitraria  Apofiolis  & eorum  fuc-  fumob» 


cefibnbus,  fcilicet  facerdotibus  cognofeendi  6C  f 

fudfcandi,rednonimponitur  necelTitas  pecca^ 


•3 


corircaccufandi,  fed  tunc  tantum  iacerdos  po 
cefiexequi  Tuam  potefi:atem,dum  peccator  fe  fu 
bqcit  fuo  iudicio , dC  ideo  illa  conlequentia  ul^ 
cima  non  ualct  , Apofioli  confiituti  fune  fu^ 
dices  omnium  peccatorum  >ergo  omnes  pec^ 

«atores  fub  praecepto  cenentur  fubefie  eo^^ 
rum  tribunali , Sc  iudicio  , ac  confiteri  pcc^ 
cata  fua* 

Refpondeo  quod  haec  obiedUo  friuola  efi*  Reffofio 
Nam  nullus  efi  iudex  meus  in  re  aliqua  > in  qua 
non  teneor  facere  nifi  quantum  uoluero.Cum  et 
go  Chrifius  cotifiituit  Apofiolos  ^ & eorum  llic 
cefibres  efle  iudices  peccatorum, tenentur  pecca-' 
tores  necerfitatefalutisiceisrubmictere,  peccata 
'Conficendo«Nulla  nempe  pocefias  iudiciaria  c6^ 
miccicuralceri,  nifi  alicui  imponatur  neceffitas 
iubmiteendi  fi  huic  potefiati  «nam  illius  iudi^ 
cium  etiam  redditur  in  inuitum  • Quomodo 
'Cnim  poi&c  aliquis  efle  iudex  illius,  in  cuius 
uoluntaceefiab illo iudicari,  uel  non  iudicanV 
( loquimur  de  reo  alioqui  pocefias  plus  eflee 
apud  illum  potentem  fubire  iudicium  ,uel  recu^ 
iantem,quam  apud  iudicem  , et  hoc  quippe 
dicere, nullam  prorfus  habet  rationem , cum  iu^ 
dicare  non  rclpiciat  uoluntatem  rei,fed  determi^ 
**^^*o^*m  legis, omnino  enim  fic  dicere  (ut  haere 
Mei  dicunt ) clfic  irridere  iacramentum  peeniten" 
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DE  CONFESSIONE 
_ «X,  &:poteftatem  Apoftolis , 6C  Sacerdotibus 
Sarair^  dtccrctur,  uls  iftuin 

^ " «ffetudiceminhac  tua  caufa,&  IS  rcfponderct 

' uolo,  dum  modo  ferat  ludicium  ad  uolunta^ 

^ tem  meam*  nonne  hoc  potius  ciTet  irriderepo^ 

teilatem  iudicis,quam  ample(fti<  Ac  pocedas 
iudiciaria  commiiTa  eft  Apoftolis  , 6C  facer> 
dotibus,  ergo^t/P  aliquis  fubicccus , huic  iurifdi 
ctioni,nc  illud?ltpr,(X:  irrideatur  hxc  cceleftis  po 
ceftas„talis  autem  rubicctus,eft  ipftreus  pecca^ 
tpr  Igitur  &c* 

Etil  iterum  dicat  Luclieranus , quod  hxc  fo 
lutio  non  ej^cludic  replicani , quoniam  frequen 
ur  fonftituitjir  partibus  iudex  arbitrarius,  qut 
poteft  difeernere  dC  iudicare  in  caufa earum , da 
*' ' , partes  fc  fubqiiferint,5c:  iudicium  ab  eo  petierint 
dC  tameq  ob,  id  :Pon  imponitur  ncceffftas  parti 
• bus  fefc  ei  fubmittendi  • nec  fruftra  datur  pote 
ftas , quoniam efffcax  eft, dum  fe  fibi  fubmife 
rinc  * T unc  enim  non  eft  in  potcftate  partium, 
recedere  a fencencia  , licet  fuerit  in  earum  pote 
ftate  fc  non  fubmittere , fic  in  propoftto,  apofto 
li , dC  eorum  fuccclTorcs , conftituti  funt  a Chri 
fto iudices  arbitrarij  fuper  peccatores, dum mo 
do  ipfl  fe  fubmiTerint  eis,  tamen  per  hoc  non 
imponitur  necefiitas  peccatoribus  fc  fubmicten 
di , nec  ut  dictum  e^  fruftra  data  eft  poteftas 
Apoftolis  dC  Sacerdotibus , quoniam  femper  ef 
fteax  eft , dum  fc  fubmiferint,  6c  ideo  peccato 
res,fuo  arbitrio  poflunt  fuas  Vaufas  Sacerdoti 
bus  rubmittere,ucabfoluantur,non  tamen  tenen 
cur  ex  necefflcate,&c* 

Refpon  quod  hxc  obiectio  nulla  eft,  quo 

fio*  niam  Apoftolis^  eorum  fucccilotes  conftituti 
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I fuerunt  a Chrido,  fudices  ordfnari:j,&  non  arbi 

tratij , quia  hoc  non  repemur  in  fcripturis  , fcd 
quod  flmpliciter  Chridus  dedit  eis  pocedacem 
abfolucam  , & non  conditionatam  dicens  Ac 
cipitc  fpiritum  ianctunuquorum  remiferitis  pec 
caca  remittuntur  eis , 6c  quorum  retinucmis  re 

tenta  erunu  Coiifir## 

Praeterea  in  cauds  criminalibus , non  condi  mituivra# 
tuuntur limpliciteriudicesarbiirarq, fcd  folum  tio* 
in  caulis  ciuilibus  * nam  fi  Papa  uel  Imperator 
conditueretincaudscriminalibus  omnes  iudi 
ces  arbitrarios  fuper  male  deos  «Quis  fur  , aut 
homicida  uellet  fe  fubmittere  eorum  tribunali  et 
iudicio^  cum  haberet  potedacem  5^  libertatem 
fefubmittendi,  uel  non  fubmictendi  ^ ( profie 
cto  nullus  ) Et  iic  eorum  potedas  non  edet  efd 
) cax,immo  nulla  edet,quia  nullus  feus  uellet  ire 

* ad  eorum  tribunal  cum  eilec  in  fua  potedace , fe 
i ' non  fubmittere, Quare  concludendum  ed, quod 

Apodoli  6c  Sacerdotes  conditutifunta  Chrido 
iudices  ordinari) , 6c  non  arbitrari)  in  peccato 
ir  tum  cauds , potentes  remittere  dC  recinere  pec  > 

\ cata , aliter  eum  fuf deeret  ire  ad  deum , eorum 
aucchoritas  non  elfec  efdcax*  Quinimmo  nulla 
6c  frudracoria  edet , ideo  tenentur  peccatores 
I de  necefdtatefalutis  fe  facerdotibus  fubmittere 

I peccata  condtendo* 

Item condrmacur, omnes  Apodoli  conditu  cou# 

) tifunca  Chrido  iudices  ordinari)  6C  non  arbi  ^ i*"^*^^* 

I trarq  in  maioribus  caudsjfcilicccin  iudicando 

I ' bonos , dC  malos  in  uniuerfali  iudicip , dC  hos 

• faluari,  alios  uero  damnari, ur  habetur  in  cuang» 

I Machei  ubi  Chridus  dixit illis' Arnen  dico  uo  ^ 

i bisquoduosquifccuticdis  iAr,in>regcneracto 
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nem  cum  federfc  Slius  hominisin  fedc  maie^^ 
tis  fux , fedebf cis  &uos  fuper  fcdes  duodecim^ 
fudfcantes  duodecim  tribus  lirael,  igitur  confti-'  ^ 
. cuti  Tunc  iudices  ordinarq  in  minoribus  caufis» . 
fcdicec  in  iudicando , quae  peccata  remittenda,5c 
quae  recinenda  lint  dC  ita  dicendum  cft  de  eorum 
fucceiToribus  quare*  5Cc* 

^ . Ecfiquisdicati  Non  cogor  confiteri  peccata 
lectio*  ifti , uel  illi  facerdoti , fed  cuilibet , habenti 

authoritatem  abfoluendi,  ut  confeflio  fit  libera,, 
igitur  nullus  particularis  Sacerdos  efi:  iudex  or 
dinarius , fed  potius  arbitrarius  &c*. 

$olutio»  Refpondeo  , quod  licet  ifte  uel  ille  fingula 
ris  facerdos  , non  fit  iudex  ordinarius  , ab" 
folute  &.fimpliciter  loquendo,  nifi  forte  ille 
' . fit  proprius  facerdos , de  quo  infra  dicetur , ta" 

men  omnes  facerdotes  communiter  dicuntur  iu 
dices  ordinarij , quia  illi  foli  pofiunc  te  abfolue 
ttyde  nulli  altjjtenenturque  omnes  peccatores 
de  neceflitate  falutis , fc  facerdotibus  fubmitte 
re,  peccata  confitendo,  fiue  modo  illi , fiuc  alteri 
nihil  relert* 

iterfi  obii  Sed  forte  Lutherani  8C  eorum  fautores,  hac  ra 
aut  Li^  tione  coadti  dicent , concedimus  Apoftolos,qut 
bus  Chriftus  dedit  poteftatem  remittendi  & re 
cinendi  peccata  , fuifle  iudices  ordinarios,  om 
nium  peccatorum  tunc  temporis  ,fed  quod  nuc 

/ Summus  Pontifex,  Epifcopi,&  alrjiacerdotes 

fint  iudices  ordinartj,&  quod  talem  habent  po 
teltatem  fuper  peccato  res, qualem  habuerut  Apo 
ftoluhoc  rcftat  probandum  &c* 

Rpfpofio  RefpSdetur*  quod  omnis  potcftas  data  a Ghri 
fto  Apoftolis  translata  eft  in  fuos  fucceflbres*  ali 
ter  eadem  cadonc  facile  polfet  probari » quod 
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neque  Papa , «eque  EpiTcopi,  minus  autem  alq 
Sacerdores  haberent  authoritatem , & potella' 
tem  baptizandi , nec  confecrandi , nec  prardican 
di>eoquod  illa  potellas  tantum  Apo(lolis,& 
diibipulis  Chridi  fuerit  conccna,&  fic  queren 
dum  eft  a Lutheranis,qua  authoritate  ipfi  ba 
ptizant,&  praedicant  , & alq  facra  consciunt 
dicant  hanc  plerique  facultatem  habuilTe  a 
Chrifto  uel  ab  Ecclefia , igitur  poteftas  illa  tranf 
iataeftab  Apon’olis,&  adifcipulis  Chrifli  ad 
fuos  fuccefToreSjd^  non  cH  maior  ratio  de  una^$ 
de  alia.  Igitur* 

Praeterea  Apoitoli . habuerunt  authoritatem  • 
■eligiendi  & ordinandi  alios  Apoffolos,praesby 
teros,  & diaconos, ut  clare  liquet  in  adtibus  Apo 
ifolorum  * nam  primo  ordinauerunt  Matthiam 
Apoftolum , quando  propria  authoritate  ftatue 
«unt  duoslofeph  quiuocatur  Barfabas , qui  co 
geominatus  cft  iuftus,  & Matthiam, & oran 
ces  dixerunt  «Tu  domine  Inde  ordinaue 
Yunt  leptem  Diaconos,quos  ftatuerunt  ante  con 
ipedtum  eorum  & orantes  impofuerunt'  eis  ma 
nus,  ut  acciperent  Spiritum  Sandtum,  3c  in  fi 
gnum  quod  dabant  authoritatem  cis  , & po 
cefiatem  illam  quam  a Chriilo  receperant , - 

fequioir  , Verbum  autem  domini  crcfcebac, 
SC  multiplicabatur  numerus  difcipuloro  in  Hie 
rufalem  ualde « De  quibus  etiam  clarius  dicetur 
in  tractatu  de  primatu  Petri  3C  fedis  apofiolicae» 
Ecce  illi  erant  Apoilolorum  fucceiTorestad  quos 
translata  efi;  omni$  eorum  potefias  ufq;  ad  prae 
fens  tempus, in  quo  tempore  & Summus  Ponti 
£ex,SC  praerules,ac  cf  teri  Sacerdotes  funt  Apollo 
|o^un),d^  Chrifii  difcipuloi^^fucccfidresCquod  fi 
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neges  aflfgnentur  altj)fn  quibus  omnispoieihi» 
Apoilolfs  conceila  uigeat , aliter  defunctis  Apo 
dolis , abolita  fuiilet  omnis  potedas  eis  a Chri<^ 
do  conceiTa , quod  ed  ueritati  diilonum , 6C  ma« 
ntfede  falfum, quare  &c«  . 

; 

Secunda  ratio  pro  eadem  auriculari 
facramentali  confeilione. 

SEcundo  principaliter  indo  ex  ordinatifdmo 
Dei  procedendi  modo,  iprc  enim  fua  diufna 
rapientia,  ordinatiffime  mundum  adminidrat, 
quemadmodum  natura  in  generatione  hominis. 
Primo  in  materia  dtfpolita  introducit  animam 
uegetatiuam,deindefenlitiuam,  podremo  perfe^ 
dto  corpore, introducit  intelletftiuam , feu,  ut  \it^ 
rum  fatear, aeatur  a Deo,undc  philofophi  com^ 
muniter  dicunt  quat  funt  poderiora  natura  perfe 
dtioraui(Jentur*ItaDeus  femper  progreditur  a 
minori  ad  maius,ab  imperffdto  ad  perfecftum,  a 
perfecto  ad  perfeftius , 8C  perfecftifdmum , fic 
enim  dei  perfecta  funt  opera,  8C  hoc  quidem  cui-» 
denier  claret  in  toto  feripturarum  difeurfu. 

Primo  enim  hoc  patet  de  lege  .Nam  a princi-^ 
pio  mundi  ufquead  Moyfem:  omnes  homines 
uiuebant  lege  naturae , quae  mentibus  hominum 
infita  erat , Deinde  tempore  Moyfi , Dms  dedit 
legem  (criptam  clariorem, & perfeftiorc  in  dua^ 
bus  tabulis  lapideis,inquibus  feripta  erant  prae 
cepta  legis. 

Podremo  per  filium  fuum  tempore  gratiae, 
aliam  perfec'liiTimam, feu  eandem , perfeiftiflimo 
modo  declaratam , 6C  in  fumma  perfecftione  lar^ 
gitus  ed  nobis  legem , ut  claridime  condat  per 
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totum  quintum  dC  fexcum , ac  Tepcf mum  Matt* 
caput, ubi  Chriftus  aic*NifiabundaueHt  iufticia 
ucftra , plus  quam  Scribarum  , 3C  phari^corum^ 
non  intrabitis  in  regnum  ccelorum«Hzc  enim 
fuit  illa  lexfingularinima,  qua:  tantum  confiftic 
in  diletftione  dei  6C  proximi* 

Secundo  hoc  idem  claret  de  remedqs  peccati 
originalis  quae  fuerunt  quinque, alterum  altero 
perfectius , pofteriora  nempe  femper  pttkAio^ 
ra  fuerunt  * Primum  igitur  remedium  fuit  obla^ 
tio,quae  incepit  ab  Abel  perdurans  ufque  addi^ 
luuium , ubi  dicitur,  quod  Abel  obtulit  Deo,  de 
primogenitis  gregis, i5^  dc  ouibus  eorum.Caym 
uero  de  frucftibus  terrae  «Secundum  remedium 
aliquantulum  perfecftiusfuitiacrificiorum  imo^ 
latio , $C  hoc  quidem  i ncepit  a Noe , & durauit 
ufque  ad  Abraam*  Tertium  fuit  decimatio  tem< 
pore  Abraaed^  Melchifedech  * Quartum  fuitcir 
cunciOo  in  lege  fctipta , unde  ait  dominus  • Cir> 
cunddetur  exuobis  omne  mafculinum , & hoc 
quippe  remedium  perfetfcius  habebatur  * Quin^ 
tum  perfecftilfimum  remedium  fuitbaptifmifa^ 
cra  regeneratio,tempore  Chrift i dC  legis  gratiae, 
prius  tamen  fuperuenit  baptifmusloannisalijs 
remedqs  explicatior » deinde  ChrifH  bapeifmus, 
^n  regenerationem  uitx,illo  excellentior  &c* 
Tertio  hoc  liquet  de  facriScijs  «uide.enim  fa^' 
criScia  in  lege  naturae  tenuiter  orta,  ubi  uiriu^ 
ftus  altare  erexerat  ubi  tantum  nomen  domini 
inuocabat»  At  in  lege  fcripca  modus  facriSctjs 
impolitus  ,&  quid  ubi,  pro  quo, a quo  of^ 
ferendum  erat  diffiniebatur , unde  oues,  agni, 
uituli,  hirci , & columbae , in  templo  Dei  offerev 
bantur  , 6C  hic  quidem  modus  facrificiorum 
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pcr£c(Ttior  erat  illo,  quo  ucebacur  in  lege  nani 
ra;«  Adoeiircnce  autem  lege  gratiae  iam  fanguis 
Chrirtf  offertur , dC  corpus  Dominicum  quod 
efl  facrificium  omnhim  facrificiorum  nobiliffi 
mum,&  excellentilTimum , de  quo  Faulusad 
Haebreos  pulcherrime  ait»  Chriilus  autem aifi 
flens  pontifex  futurorum  bonorum  perampli 
us  dC  perfectius  tabernaculum  non  manu  fact^, 
idefl  non  huius  creationis  , neque  per  fangui 
nem  Hircorum  , aut  uitulorum , fed  per  pro< 
prium  fanguinem  introiuitremelfnran<fta,aetec 
na  redemptionesinuenta  » Si  enim  fanguis  hir 
eorum,  & taurorum  , Sc  cinis  Vitulae  afpera> 
fus  , inquinatos  fancftifTcat , ad  emundatio^^ 
nem  carnis  , quanto  magis  fanguis  Chrifli, 
qui  per  Spiritum  Saneftum  femcciprum  obtu^ 
lit  immaculatum  Deo  uiuenti  • Ecce  facrifi  f 
Ciorum  ordo,  in  mplicilege,alter  altero  per« 
feCtior» 

Quarto  hoc  idem  conflat  de  prophetia  Sal< 
uatoris  futuri,  Adam enim  & Noe crediderunt 
mediatorem  futurum  , fed  obfcurius  intellexe 
runt,  Abraac uero  certius  dictum  efl,lnfemir 
ne  tuo  benedicentur  omnes  gentes*  Et  lacob 
quidem  praeuidit  ex  femine  ludae  hoc  futurum 
cum  dixit*  Non  auferetur  fceptrum  de  luda 
Sed  adhuc  clarior  , repromifilo  fadta  eH  Regi 
Oauid , unde  fcribitur , iurauit  dominus  Dauid 
ueritatem  , & non  fruflrabitur  cum  de  fruCtu 
uentris  tui  ponam  fuper  fedem  tuam  * Item  in 
lumine  clariori 'locutus  efl  Danicl*d*Cum  ue^ 
nerit.  fanclus  faiuftorum  ccfl^bic  uiuftio  ueflra* 
Ebinde  quid' clarius  loquitur  Hieremias*  No^' 
uum  faciet  dominus  fuper  (crram  foeminacirr 
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cundabic » &c»  Adhuc  autem  certiori  lumine» 
ufdit  Mfcheas  melliam  futurum»  d.  clamando, 

Et  tu  Bethleem  terra  luda  nequaquam  mini^ 
ma  es  in  principibus  Tuda  ex  te  enim  exibit 
dux , qui  re^t  populum  meum  Ifrael , & egreC*  . 
fus  eius  ab  initio,  &a  diebus xternicacis, Efa^ 
ias  quoque  maiori  lumine  infufo  uidit  Salua^ 
torem,ex  uirgine  uenientem»  Ecce inquit uir^ 
go  concipiet,&pariet(Tlium,&uocabitur  no^ 
men  eius  Emanuel  , de  quo  tam  certiHimus, 
ac  n iam  hoc  fadtum  fuilTet  fubiunxit:  Popu*  Efaiat,^* 
Ius  qui  ledebat  in  tenebris  , uidit  lucem  ma^ 
gnani , ambulantibus  in  regione  umbre  mor^ 
tis , lux  orca  eft  eis  , Icquicur » Paruulus  natus 
eft  nobis  , 6C  (ilius  datus  ell  nobis  , dC  faclus 
eft  principatus  fuper  humerum  cius , & uoca^  ' 
b^icur  nomen  eius  admirabilis  confiliarius  • 

Deus  fords , pacer  futuri  fxculi , princeps  pa<^ 
cis , Sc  extera  * CerciUima  inde  fuit  loannis  pr^ 
curforis  prxdicatio  , qui  eum  ‘digito  demon^ 

Ihauic  dicens  Ecce  Agnus  Dei,  Ecce  qui  col^  ioan»f« 
lic  peccata  mundi»  Habes  igitur  candide  ledidt 
ex  his  mifteria  femper  fuilTe  adaucfta  per  incre#  , 
menta  temporum»  1 

Quinto»  Hoc  dilucidum  tR  de  facerdotio  »NS 
fnlege  nacurx  erat  tinus  Mclchifedech , Rexia 
lem  facerdos  Deialtifnmi,ofFerensOeopanem  oircuH'u( 
dC  uinum,In  lege  uero  feripta , legale  facerdo^ 
tium  &leuicarum  genus eftcondicutum, quos  Gcn»i4. 
uoluft  fungi^facerdotio  de  tribu  leui,  & habetur 
in  Exodi  libro » Vbi  etiam  Deus  modum  prxffi 
tuic  et  formam  confecrandi,&  ordinandilacerdo 
tes:  ut  inhra  » Exeeutio  autem  huius  Leuitici  Ieui»9«<> 
defetibitur  «At  quanto  cxccUcntius  (ic  iacerdo^ 


. ^ DE  CONFESSIONE 
' tfum  , inlege  Chrifti  Sc  gracix  , quemadmo^ 
dum  prxexcellentfam  facerdotij  Chr^fti  ultra 
cerdotiuni  leufcicum,  Apollolus  Paulus  ad 
l?ebi'e.7<  breos  defcribiCid»  Translato  enim  facerdocio, 
^‘3*  fcilicct  dc  Tribu  leui,  in  tribum  luda,necen[e 
cftjuc  dc  legis  tranflatio  fiat,  Propterea  infra 
docet  quomodo  melius  minifterium  fortitus 
iit  Clirift us , quanto  6C  melioris  ccltamenci  ine<' 
diatorfuit*d*Talemhabemus  pontiBcem»  qui 
cum  fedit  in  dextra  fedis  magnitudinis  in  coe^ 
lis,  fancTtorum  miniifer*&c*  [nde  capite*ix»oflen 
dens  excellentiam  facerdotij  ChriHi  fubdit,Chri 
Hebie»5).  itus  autem  alTiAens  pontifex  futurorum  bono^* 
rum  SCc* 

Sic  igitur  cuidenter  claret  ex  didtis , peculiare 
elTe  Deo , a minori  ad  maius , ab  imperfetfto  ad 
perfectum , dC  perfetftinimum,  ip  operibus  mi^ 
rabilibus  progredi , quod  dC  de  confeiTione  ob^ 
hic^con*  feruauit,  Nam  in  lege  naturae  confelTio  exige» 
eludit  batur  interior,  dc  fiebat  tantum  deo  tam  de  pec 
propoli/'  catis  occultis^manifeitisp  cordis  cocritione* 
feffione^  Hanc  autem  confelTionem  exigebat  Deus  cum 
multiplis  dixit,  Adam  ubi  es,  quali  dicat  «Confitere  rea» 
ci  . ilcur  tum  tuum , 6c  ad  Caym  ubieft  Abel  frater  tu» 
reiidu»  y3  ^ Deinde  ad  exteriorem  confelTionem  uentum 
Prima  fu  generalem  * Duplici  igitur  confeiTione 

it  cofef^  utebantur  patres  in  lege  rcripca,fcilicetinrerio 
fio  cordis  ri  per  cordis  contritionem  , quae  tantum  fiebac 
Deo  dChxc  femper  necellaria  fuit  & erit  «Alia 
uero  exteriori , fed  generali,  fcilicec  publicorum 
ncrajis»  peccatorum , de  qua  fupra  diximus.  Tandem 
ad  occultorum  etiam  propalationcm  in  aurem 
' Sacerdotis  progrelTa  eft  confelTio^  ut  de  minori 

ad  maius,  dC  dc  impcrfcifto  ad  pcrfcdum,ac 
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per^dHITunuiii, in illa , ficut <n  alqs  operib» mi'  J »n*icci 
rabilib*fierec  prog«lTiq « Quam  conucniens  au  • 
tem  fuem  perfectiorem  inftruere  confeilionem»  talis» 
in  perfecHiiori lege , ex  hociic  o(tendfcur,quo^ 
niamin  nulla  alia  lege  fuirillultrior  uericacisma 
nifeltaci o , ^ in  lege  euangelica  • Nam  ut  loan»  • * * 

ait  «Lex  per  Moyfem  data  eil,  gratia  & ueri<' 
tasper  lefum  Chriftum,  fcd  per  confeilionem 
in  eccleOa  fa(ftam,manifen;atur  uericas , 3C  dete^ 
itatur  peccatum  fadtum  in  tenebris,quia  qui  ma 
le  agit  odit  lucem , 6C  opera  tenebrarum  quae  ar^ 
guuntur,manife(tantur  a lumine.  Igitur  non  im^  Ephe.)*» 
merito , 8c  non  ilne  auguitiilf ma  ratione  fadtum 
cft , ut  inilitueretur  auricularis  SC  facramentalis 
conferiiofub  ueritatislege  ,ad  manifeitationem 
peccatorum , ueritatem  fatendo , tum  ob  initru 
dtionem  peccatoris  per  idoneum  Sacerdorem,ta 
ob  peccatorum  cognitionem,  tum  propter  abib^  ^ur  LifU 
lutionem,&  Eccleilae  reconciliationem  habent  tuta  e ia« 
- dam , mediante  humano  arbitrio  • Nam  ante  ad- 
uentum  mediatoris  Def,  dC  hominum  plena  re 
conciliatio  Seri  non  potuit.  Sed  cum  illi  data  ect 
poteftas  in  coelo  8C  in  terra,&  deltruxilTet  portas 
inferorum,  ^euacualTet  regnum  principis  tene 
brarum,commode  potuithancChrillus  potefta 
tem  alt)s  committere,qui  huiufmodi  poteftatem 
abfoluendi  ligandi  peccata  exercerent.  Et  ad 
hoc  facrum  poenitentiae  iacramehtum  eft  inlfitu  ’ 

tum,de  quo  poenitentix  3C  confellionis  facrame 
co  plura  alia  copiofi*  pertractat  eximius  doCtor, 
Ioan«EcchiusLuthe«ho(fis  accerrimus  adeon 
fundendam  eorum  hxreiim,ex  his  igitur  feriptu 
rarum  diTcurns,ut  faluetur  diuinx  fapientix  ordi 
nacilTimus  ordo,  in  operibt  mirabilib*  fuis,  clare 
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liquctjin  toto  hoc  tempore  legis  gratix*Conf«f 
iionem  auricularem  pro  (aeramento  penitentiac 
neceflariam  elle  cupientib«(aluaritdiuina  Chrifti 
Iperate  lege,quod  fuit  prima  pars  nrg  cocludois* 
Tertia  ratio  idem  probans* 

TErtio  principaliter  infto»Nullus  iuCfeinaU 
quam  domum  per  ianuam  claufam^finc  cis 
ioa.io»  uib, ingredi  ualct, nam  qui  afeendit  aliunde  ille 
fur  eft  dC  latro, fed  regnum  coelorum  eft  qugdam 
pulcherrima  domus, de  ^uaChriftus  ait*In  do> 
ioi*i  a*  patris  mei  manfiones  multae  funt , igitur  in 
regnum  coelorum  nullus  peccator,  per  peccats 
fua  claufum,introire  fine  clauibus  poterit,  conle« 
quentia  e(V  nota  cum  maiore  & minore*Sed  cla^ 
ues  regni  coelorum  date  funt  in  primis  Petro  de 
inde  omnibus  alrjs  Apoftolis  dC  ex  conlcquenti 
per  primam  rationem  faeffam  omnib*eorum  (lic 

CclToribJgiturfincfacerdotib.claues  habitibus 

nullus  peccator  adultus  in  regnum  coelorum  ia^ 
credi  ualet*Nam  poftquam  Petrus  confeflus  efl: 
.Chrillum  e(fe  filium  dci,dicens*Tu es  Chriftus 
^ filius  dei  uiuhcui  cum  dixiflet  chri^s»Beatus  es 
Simon  bariona,quia  caro  & fanguis  non 
uit  tibi  hoc»l^fecretum  quod  fim  filius  dei  uiui  (e 
cundu  naturam  fed  pater  meus  qui  eft  in  cglis  im 
mediate  fubdiuEt  ego  dico  tibi , quia  tu  esPe^ 
trus  dC  fuper  hanc  petram  haedificabo  ecclcfiam 
meam,&:  porte  inferi  non  praeualebunt  aduer^ 
fus^eam  3C  tibi  dabo  claucs  regni  coelorum , 
quodcunc^  ligaucris  fuper  terra  erit  ligatu  & in 
ccxlisjSC  quodcunc^  folueris  fuper  terra^  erit  folu 
tum  6C  in  coelis  &c.Ecce  quata  uerboru  attefta*- 
tioneei  claues  promifir  dicens*Et  ego  dico  ti^« 
Ego«f*cuius  dicere  eft  facere; cuius  utrbo  coeli  nr 
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ti^atlTiintEgo  quem  confeilus  cs  fultum  dei  uiui  ' ^ 

qui  fum  ufa>uerftas,&  uita*Ego  qui  menciri  ne^ 
fciojtibi  dico  ne  dubftes>ne  timeas  hxreticosac 
Ecclc(lx  tyrannos, quia  porcae  inferi  non  praeua 
lebunc  aduerfus  Ecclefiam  meam,&  pro  tuicio^' 
ne  pro  nobilitate  & illius  dominio, dabo  tibi  da 
lies  regni  coelorum,  forte  ignoras  quantum  do 
num  tibi  pollicear,&  quam  magnum  & praeda  ^ '• 
bilctEgo  qui  talem  tibi  conferam  dignitatem,ea 
rum  clauium  tibi  exponam«Non  fune  quippe  cla 
ues  folum  fcientiae  de  quib«dixi  ludatris  ,Ve  uo^  ^“^.^**  * , 
bis  legis  peritis  qui  tulfdisdauem  fcienciac 
non  introidisteceos  qui  introibant  prohibuidis 
&CtAc  huiufmodi  claues  funt  quibus  poteris  li^ 
gare,&  foluere  in  cerris , & erunt  ligata  & foluta 
tn  ccelis.Ligabis  cu,&  fucceifores  tui , & folues 
in  terra  iudicando*Ego  autem  in  coelo  iudiciuin  ' 
tiedrumapprobaboJNon  poterit  igitur  non  ma 
gna  elTe clauium  potedas  quae  canto  uerborum 
ponderepromictitur»Deindehanc  eandem  cla^ 
uium  pocedate(in  maiore  iibminu  admiratione) 
paulo  podpmictit  omnib*difcipulis  dices  Arne 
amedico  uobisqcunq^ligauericis  (uper 'terram 
erat  ligata  & in  coelo, quaecunq^  foluericis  fu  \ 

per  terra  eriit  foluta  & in  coelo.Certe(ut  recfte  ar  l'^***»*^ 
bitror)no  parua  res  ed  h^c  clauiu  potedas  toties 
pi  omtda*Pecrus  autem  eo  quod  prius  dixerat  ei 
chridus « Si  peccauericin  ce  frater  tuus  uade  3C 
corripe  eum  inter  ce  et  ipfum  fold,quad  ia  ponti 
detj  fui  futuri  praefei  us,  formulam  iudicq  habe 
re uoluit diccs*Oonnine quoties  ime  peccaueric 
frater  meus,dimitta  ei  ufcj^  fepties^cui  lefus»  No 
dico  cibi  ufe^  fep  ties,fed  ufqi  feptuagies  fepties* 

Nullus  quippe  abfoluic  fcipfum  • Nullus  d< 
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bi  f «ferat la nuam  feddauig«r&  hoc  alta  mente  • 
rcuoluatcatholicus.Maximam  rem  oportere  eP 

fc  poteftatem  clauium  a Chrifto  tam  fepe  pro-* 
mithiOiySC  tandem  exhibitam  «Nam  in  ipfo  die 
dominice  gloriofe  refurredionis  de  facto  hanc 
. clauium  poteftatem  tradidit  Apoftolis  fuis  dtr 
ioaiu2o^jpg^/\ccipitefpiritum  fanClum  quorum  rcmifc 
" litis  peccata  remittuntur  eis,&:  quorum  retinuc^ 

ritisretentaerunt«Nonenim  ftmplici  uerbocis 
hanc  dedit  poteftatem, ftd  ut  cius  monftrarctejc 
- ' ccllentiam  fpiritu  oris  fui  eam  dedit  ,infufflauit 

" namejin  eos,&non  ftmpliciter  infufflauit  quia 
fpirttus  ubi  uult-  fpirat  ♦ Ideo  dedit  eis  fpiritum 
fanAum'iacfi  diceret. Daturus  uobis  tam  am^ 
piam  poteftatem  prius  fpiritum  fandurn  do  uo-^ 
bis  ut  fciatis  neminem  digne  hac  uti  poffc  pote< 
ftate  fine  fpiritu  fando  ut  fupra  oftenfum  eft. 

• Quis  ergo  catholicorum  atbitratur , tam  rni^ 

ftrat  oriam  efic;et  ridiculam  poteftatem  clauium 
tanta  folennicatc  a Chrifto  promillam , iS^  collae 
camiuc  peccator  non  cogatur , fub  diuino  prarce< 

‘ pto  confiteri  peccata  fua  proprio  facerdoti^Con 
ftat  igitur  euidcmifumcjconfcffionem  auricula^ 
rem  6^  facramentalem  cupientibus  faluari  nccrf 


UCO.IO  fto.adCorint.ubiloquensde  figuris  ueteris  te/ 
ftamenti  rcfpeciru  noui  ait.Omnia in  figura  con/ 

^ tingebant  pamb.ilIis,Qua  de  re  facerdotium  le/ 

gale  figuram  fuiffe  Otccrdotij  gratiae  non  arnbf/ 


fariam  efic;quare  &c» 


Quarta  ratio  ad  eandem  confeffionem»  j 


Varto  principaliter  argumentor , prx/ 
fupponendo  prius  illud,  quod  ait  Apb 
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g?mus,ut  etiam  ex  plunb.lods  Pauli  ad  Hebre* 
colligitur,&«x.Cor.7*  Atfacerdos  ueceris  legis 
■ habebat  iudicare  inter  lepram,et  non  lepram  cor  \ 

poream  ficuc  clare  liquet  in  Leuit*ubi  dicitur, 

Homo  in  cuius  cute  ortus  fuerit  diuerfus  color, 

&c  «adducetur  ad  Aaron  lacerdotem , uel  ad  unii 
quemlibet  filiorum  eiusiqui  cum  ui3eritlepram 
poterit  iudicarc.&c.uide  omnino  • Inde  cap  .fe^ 
quenti  locutus  quae  eft  dominus  adMoyfemdi 
cens«Hiceftritusleprofi,quando  mundatus  eft 
adducetur  ad  facerdotem&c*&  hoc  idem  ite- 
rum conffrmauit  dominus  in  Deut.&c.Hisfup  Dcof^ir, 
pofitis«Quero  ab  hacreticis:cur  leprofi  ex  diuino 
praecepto  mittebantur  ad  Sacerdotes , ut  ipfi  iu^ 
dic2....i<  inter  lepram,et  non  lepram  corpoream 
SC  ut  leprofos  fenarent,d:  mundarent  ac  munda- 
tos  iudicarent.Nunquid  ipfi  erant  phifici,uel  chi 
rugici,&  corporales  medici^Nunquid  ipfi  forte 
tenebantur  incumbere  medicinalib.artibus<Na 
ut  cl^e  liquet  curatio  leprg  magis  ad  corporales 
medicos  fpccftat  quam  adfacerdotestuel  fortaffis 
illud  coelefte  dohum  curandi  lepram,et  curatam 
iudicandi:tantum  diuinitus  elargiebatur  facerdo 
tibus  ueteris  teftamenti^quod  his  facerdotibus  " 
Chrifti,&Iegis  gratiae  non  conceditur, fed  ut  ue 
rum  fatear, melius  dicendum  eft, quod  quemad^ 
modum  facerdotium  legale  figura  erat  facerdo^ 
tij^ratiacjteftc  Apoftolo  ut  fupra.Ita  lepra  illa 
corporea  peccatum  mortale  figurabat,  & letale 
crimen,  non^inusquam  leproflis  peccatoremt 
nam  ut  dicfum  eft,percufTus  lepra  debebat  fe  /a 
cerdoti  praefentare,^  ille  modum  leprx  confide 
raoat,quod fi uidebat lepram  incurabilem,im^ 
mundum  illum  judicabat,  dc  a cacteris  feparan 
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dum,{i  uero  uidcbac  oppofi  tum, mundum  fiidf^ 
cabar,aclfberum  dfmncf , Et  hoc  quidem  pro<' 
prium  cft  Sacerdotis  legis  gratia; , erga  peccato^ 

) rem, qui  0 per  diligentifilmam  examinationem 

fn  confeflione  facta, uiderit  peccatorem  non  con 
tritum,ipfuin  expellit, fi  autem  dolentem, abfol> 
uit,&  non  tantum  abfoluit,quinimmo,uiraefus 
contritione , ac  peccatorum  confeflione  audita, 
impium  a Deo  abfolutum,&  Ecclefise  reconde 
liatum  iudicat.  Ex  figura  igitur  illa  concludeu^^ 
m p dum  eil,quod  quemadmodum  illi  erant  Sacer 
ta  inkff  dotcs  legales,&  fimpliciter  corporales  , corpo> 
gefcrirta  ream  lepram  curare debebant, ita  cum  ifti  fint 
fdr  ffur^  fpiritualesSacerdotesjlegis  Chrifti  gratiae  ad 
eSmi^Ic  fpi*‘itualcm  lepram  curandam,  fcilicet  mortale 
rge  cbii^^  peccatum, merito  funt  a Chriftoinfi:ituti*Et  G* 
ft  8c  gr a cut  leproH  in  uetcri  teflamento  tenebantur  le  fa-» 
cerdotib*praefentare  ob  leprae  curationem*Sic  pa 
ri  ratione  tenentur  omnes  peccatores,fe  Sacerdo 
tib»fubmitterepeccatacon(itendo,ut  ab  eis  fpt^ 
ritualiter  curentur,ac  curati  Ecclefiae  ofcendan^' 
tur*Et  hoc  idem  confirmat  dominus  de  leprofo 
MittbfS»  mundato,cui  mandauit,ut  iret  & offenderet  felk 
cerdoti,fecundum  ritum  antiquae  legis  ^ quo  iu^ 
bebatur(ut  diximus)  mundati  a lepra , fe  ollen^ 
der  e facerdonbtqui  dijudicarent,  an  uere  8c  inte> 
gre  elTent  ig(m5a^lep?aiNaiT^ 
tum^m  i fticc,dg  figuratiue"3nignatur,q^  pe^ 
•^atdr  pcfeTten^^alepFntiajf^  mutv’ 

datus  ^r  contritionem  HIcetTiaBeat  r^ifQo^ 
nem  peccatorum,  fuorum , 6c  emundationem  a 
lepra  anime,camen  debet  fe  nihilominus  o(fen> 
dere  facerdoti  eccleflafficOjper  ueram  dc  integra 
confef  donem  fuorum  delictorum, Quare  hic  me 
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rfto  damnatur  error  illorum  haereticorum  perni  ^ 
ciofus,qui  anerunt,fufficere  ad  falutem , foli  deo  ‘ ' 
confiteri  peccata, & quod  non  oportet  ea  facerdo 
ddet^gere,cumChrin:usleproioiam  mundato 
iniunxeritjUt  iret  & oftenderetfe  facerdoti  fecuii 
dum  legis  decretum*Pariter  apud  Lucam ; Dece 
leprofis  petentibus  a fua  liberari  lepra  , luffic 
idem  Chrifirus  dicensJte  odendite  uos  facerdoti 
bu8*Siergo(ut  tandem  aduerfusLutheranos  pro  *r* 
politum  concludam)  haec  erae  poteftas  facerdo 
cij  legalis, pariter  & ffgura  poteftatis,quam  habi  concludi 
turi  erant  facerdotes  euangelici . Quae  ergo  erit  turpro## 
huius  figurae  ueritas^ninflcuceftfpirituale  facet 
dotium  euangelicum,ita  dC  lepram  iudicetfpirl^ 
tualem,hoc  eft  peccatum  mortale,Leprofus  igi^ 
tur  5^  immundus  quinque  adducatur  ad  facerdo^ 
tem,qui  iudicec  inter  lepram , dC  non  lepramd* 
inter  peccamm  8c  non  peccatum,  inter  obftina^ 
tum  & poenitente*Deinde  ut  habetur  Matthci»c« 
octauo  pcepit  Chriftus  leprofo  m udato  ut  ofFer 
retdeomunuspeeptua  Moyfeinlege,quemad^  Mattb.  r» 
modum  in  Leuitico  fcnbiturtubi  etiam  expri* 
mitur,  quidleprofus  mundatus  debeat  offerre 
dco*Per  hoc  autem  praeceptum  miftice  dC  figura 
tiue  deffgnatur , quod  peccator  poenitentia  du« 

(ffus  poff  quam  mundatus  eff  a lepra  fui  peccati, 

& confeffus  eff  facerdoti  peccata  fua  Debet  infu 
per  (ad  inffarleproff  mundati  offerentis  munus 
Ilium  Deo)fatiffacere  de  illis , compledo  poehite 
tia  ffbi  iniucta  a lacerdote  ad  deledione  poene,p 
peccatis  fuis  debite, Et  per  hoc  deftruitur  multo 
rOhacreticorn  error  qui  ore  polIuto,aufi  funtdi^ 
cere  quod  nobis  nulla  opus  eff  fatif^cffione  parti 
' culari^?  peccatis  noffris,co  qcf  Chriltusfufficie 
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ter  pro  illis  facisfcci e in  cruce , Cum  ipfc  contra 
Wa^‘34-^  hanc  perniciofam  hxreilm  in  multis  feriptura*' 
^uc.5»j * rum  locis  clamet, Poenitentiam  agite«f.de  pecca 
Luc.t  s.  ti8,quoniam  appropinquat  regnum  coelorum,ec 
alibi.Niii  poenitentia  egeritis  omnes  fimul  peri 
bitisJn  atft*  quo(^  Apoftolofum . Poenitemini 
cniu,^.  Igitur  &conuertimini,ut  deleantur  peccata  uc'- 
ftra:quare  &c« 

Quinta  6C  ultima  ratio  ex  authoritatib» 

_ diuorum  patrum. 

7i‘nto  principaliter  inflo , comparando 
[}  V-/V  antiquos  patrcs,(S(:  Ecclefiae  Docftores, 
i/  ? ac  eorum  allcrtioncs  ad  Moderniores 

hxreticos,&  ad  falfa  ipforum  di6;a*Nam  illi  prf 
mi  patres, ut  Aug.Hiero*Grego«Ambro  • Chrf^ 
fo(l«Bernar*d^ali)  floruerunt  in  prlmitiua  Eccle 
Comme#  ptopinquiores  doctrinis  dC  praedicationibf 
datio  faa  Apo(l;olorum,in  totfandiffimis  flnodis,  3C  con 
«torum  cilijs  praefentes , uiri  fanctifflmi  uirtutib*  atque 
cedefie^  moribus  praeclari, bonis  quoque  operibus  infi^ 
gni ti  in  quibus  tandem  diuina  relucebat  gratia. 

Ifti  auteper  oppofitum  haeretici  fuere  ut  Mar 
tinus  LuthertPhilippus  MelhancftontFrancifcus 
Lambertus,Pomeranus,Oecolampadius,  Zoin 
l/,-  . glius,&  alij  quam  plurimi  in  hac  pofleriori  Ec^ 

cleila  pracdicationib*  apollolorum  remotiores^ 
homines  nefandi, tantum  fidei  adhaerentes,ope> 
ra  bona,necnon  dC  facramenta , ac  totius  Eccle^ 
fiae  catholica  fantftiones , paritert;^  diuorum  pa^ 
trum  decreta  /pernentes , in  quibus  forte  diabo^^ 
Jus  haereticorum  princeps  operatur. 

IIU  infuper  diuf  patrcs^uiii  do^iffioii,  ut  luce 
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clariusliquet,exinfinitiseorum  fcrfptis,in  in^ 
terpretacfonibus  totius  ueter^s  ac  noui  teflamen 
tf  ac  in  dfuf  narum  fcripturarum  cxpontionib4l> 
luminatiTHmi  dC  (inguIariTnmitquorum  doclrf^  ^ 

nfs  tota  fulget  Eccleiia*  quorum  prasdicationib* 

& miraculis  Chriitf  fides  illuminatur*  aiTcrunt*  >. 

Auricularem,ac  facramentalem  conferfionem..^ 
facramcnto  poenitentiascupientib  «faluari  necelil 
farlam  eiTe,ex  diuino  prarcepto,  ut  claret  ex  eo** 
rum  di(ftis,qux  in  maiorem  hxreticorum  <| 

miam,in  medium  adducentur*  Ifiri  uero  moder>  < 

mores hxreticicontrium affirmant,  quibus  igi^ 
tur credendum fit»Hocenim  cuilibet  ingenuo 
homini  iudicandum  relinquo* 

Pr^terea  non  fine  cau(a,flliprfmftiux  Ecclefif  Cofimia» 
Cmdttffimi  doccores  facramentalem  confeffio.^  tunatio* 
nem  eflc  necefiariam  fcripferunt  & prxdicarunty 
canqa chrifioinfiituram, & ab  Apoflolis  pro^  ' 
mulgatam,Ecclefix(^  traditam , quoniam  non 
poteft  hxretfcus  quamuis  proteruus,citare  con^ 
ifitutionem  humanam,  in  qua  pnmo  confeffio 
fiierit  orta, quare  necelTario  refert  ad  inflitutione 
chriftnper  Apoffolos  fuos  Ecclefig  traditam*N5 
enim  o hsreticx  poterit  refugium  iftu  d te  defen 
dere,quod  paulatim  homines  efifentad  confiten^ 
dum fndudf,non quippe  efi: uerifimile, aliquid 
tam  difficile(ficut  eft  auricularis  confeffio)homi 
nibtfuifiie  repete  ini untftoiquod  non  fuifiet  relata 
infcripturatetcum  maxima  deliberatione«Si  qui 
dem  abfque  ulla  animi  ambiguitate, inuenti  ^if 
fenc^qui  fe  oppofuiflem  huic  auriculari,&  la^ 
cramentali  conffllionnquemadmodum  Ecclefia  ' 
experta  eft  in  ccxhbatu  clericorum , 6c  in  appro<^ 
batione  ftatrum  mcndicanduin « nam  Panutius 
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reftitic  in  concilio  niceno,ubi  aliquf  uolebafnt 
prxcfpere»  nc  clcrici  Epifcopi,  cum  uxoribus 
dormirent,  quas  ance  ordinationem  acceperant, 
&c*  Nulla  enim  fere  conftitutio  facfta  ab  Ecclc/ 
(la  fua  propria  auchoritace  repcritur  per  fyno* 

' dum  uel  concilium , quin  habuerit  aliquam  con^ 
tradic'lionem , igitur  clare  liquet , cum  per  nul-^ 
lahi  Ecclciix  conftitutionem , neqjin  aliqua  fy-^ 
nodoyuel concilio, reperiri  poffit ,.a  quo  auricu^ 
laris  3C  facramentalis  confeiTio  ortum  habuc^ 
rit.  Pariter  cum  nullum'  decretum  humanum 
poiTit  dari  a quo  inceperit  huiufmodi  confeffio 
,(ut  ante  fatis  prqbatu  cft)  relinquendu  eft,  ipfam 
Hic  per  incepilte  fure  diuino,Chrilto  hoc  ius  Eecleiiam 
optune  Apoilolos  docente  propter  quod  moti  illi  pri 
^r  con#J  tniianctilTtEcclefiae  doAores  luculenter  8c^(y^ 
feffjone  (ftilTimcdcfacramentali  8C  auriculari  confeffio^ 
ciscoeiu  ne  diffufe  fcripferunt  ,crgo  illis  magis  creden/ 
reoiuijio  dum  eft,  quam  hxredcis  Lutheranis*Namufus 
confelTionis  incepit  in  primitiua  Ecclefia , ut  in^ 
fra  immediate  patebit,  quod  eft  fignum  euiden^ 
cillimum  , confeflionem  fuifle  a Chrifto  inftitu/ 
tam,ab  Apoftolrs  promulgatam,  ab  Ecclefia  ue 

ro  confirmatam  per fan6:ifif.do(ftorum  fcrii^ 

pta  demum  mirabiliter  approbatam,  unde  ft 
Yionnulla  adducentur  in  medium  non  critinuti/ 
' lc,&  cartera» 

Augufti*  libro  de  pceni.  & habet  de  poeni* 
Diftimi.quem  poenitet* 

• Vem  poenitet  omnino  poeniteat , & dolo^ 
rem  lachrimis  oftendat , reprefentetuiram 
luam  Deo  per  facerdotes , praeueniat  iudicium 
dei  perconfefrionem,  Praecepit  dominus  mun-» 
dandis,  ut  oftenderent  ora  facerdotibus , docenf 


DE  GONFESSIONE  i4o  ^ 
corporalipceniteotfa  conStendaeile  peccata , no 
per  nuntium, non  per  fcriptum  manifeflanda,Df 
xit  enim  ora  monftrate,<&:  omnes , non  unus  pro  ^ 

omnibmon  alium  ftatuatis  nuntium,qui  prouo  rubefcea 
bis  offerat  munus  a Moyfe  ffatutum,fed  qui  per 
uos  peccaffis , per  uos  erubefcads » Erubefcentia 
enim  ipfa  parte  habet  remiilionis  • Ex  mifericor 
dia  enim  hocprxcepicdominus,uc  neminem  pg 
iliteret  in  occulto Jn  hoC  enim  quod  per  feiprum 
dicitfacerdoti*erubefcentiani  uincit,  timore  offc 
fi  uenia  fit  criminis,fit  enim  ueniale  per  cofelfio 
nem,quod  criminale  erat  operatione, Et  fi  no  (fa 
tim  purgatur, fit  tamen  uitale,  quod  commiferac 
mortale  • Multum  enim  fatisfat^ionis  obtulit, 
qui  erubefccntiae  dominans  nihil  eorum  , qux 
commiferit,  nuntio  dei  denegauit  &c« 

Augufiinus  Ifbro  de  poenitentia* 

COnfeffio  efi:  Talus  animarum,dififpattix  ui>  Q^uld  cS 
tiorum,refi;auratrix  uirtuta,cxpugnatrix  fdfio  W 
daemonum,Quidplura^obfiruft  08  inferni, di^pa 
' radifi  portas  aperit  &c* 

De  non  timendo  confiteri  peccata 
Idem  fuper  pfalmos» 

OHomo  quid  timens  confiteri  ^ illud  quod 
per  confefiionem  Teio,  minus  Teio , quam 
illud  quod  nefeiotCur  confiteri  erubefeis  pec 
cata  tua  < Peccator  Tum  ficut  & tu , homo  Tum, 
humanum  a me  nihil  alienum.  Confitere  ho^ 
mo  homini  , homo  peccator  homini  peccato 
ri , Elige  quid  uis  , fi  non  confeifus  lates  , in  conf) 
confeilus  damnaberis*  Ad  hoc  Deus  exigiteon 
fefiionem , ut  liberet  hominem  humilem , Ad 
hoc  damnat  non  confitentem,  ut  pUniat  Tuper 
bum  , . 

S«  * • 
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Jdem  in  tradtatu  de  cura  mflitfV* 

NEmo  dicat  occulte iEgo  poenitentiam  apud 
dcumago.Nouit  deus,  qui  mihi  ignofeir, 
quia  in  corde  meo  ago»Ergo  fine  caufa  dictum  e. 
Quae  folueritis  in  terra  erunt  foluta  in  coelo,  ergo 
non  fine  caufa,datae  funt  claues  Ecclefiae  &c. 
Diuus  Hieronymus  aduerfus 
Montanum  haereticum* 

' ^ j quem  ferpens  diabolus  occulte  momorde^ 
W rit,&  nullo  confeio  eum  peccati  ueneno  infe 
ceriqfi  tacuerit  qui  pcrcuffus  e, Si  non  egerit  poe 
nitentiam,necuulnus  fuum  fratri ,& magiftro 
noluerit  confiteri,  Magifter  qui  linguam  habet 
ad  curado, facile  ei  prodefie  non  poterit.  Si  enim 
crubefeat  egrotus  uulnus  medico  confiteri,  quod 

gi  norat , medicinam  non  curat  &c. 

j Ambrofius  libro  de  paradifo,de  poeni* 

Dif.prima  non  potefi:* 

-|k  ▼ On  potefi;  qfcp  a peccato  iuftificari,  nifi  pec 
catum  ante  fuerit  confefliis , & fuper  beati 
immacuIati.Ceflat  enim  uindiefia  diuina , fi  con^ 
feflio  praecurrat  humana* 

Gregorius  habetur  de  poenitentia 
difl:*^*facerdos* 

^ Acerdos  ante  omnia  caueat , ne  de  his , qui  ei 
O confitentur  peccata  fua  alicui  recitet, quod  ea 
SrS  confeffus  eft,non  ptopinquis.non  txtraneis,ne^ 
Io  cafii  h quod  abfiu  pro  aliquo  fcandalo.Nam  fi  hoc  fece^ 
cetreoc^  nt  deponatur, omnibus  diebus  uitae  fuaeigno 
miniofus  peregrinando  pergat. 

Bernardus  fuper  Cantfca 
Sermone  Tertio* 

Vantum  difplicet  regi  impudentia  pec 

V f catoris^tantum  placet  uerecundia  con^ 


DE  CONFESSIONE  i4t 
ffcrndSj&  cpi(loIa*i4»Confenio  igitur  peccato^ 
ris  uita,iufti  gloria, & neceiTarta  cft  pcccatorf^ 

& lullum  nihilominus  decet  &c. 

Ifidorus  libro  primo*cap»  1 2 • 

COnfcflio  fanat  confellio  iuftifiicat,  conieiTio 
peccatis  ueniam  donat,confeiTio  animam  a 
morte  liberat, confeilio  aperit  paradiTum,  confefi 
Hofpem  faluandi tribuit, omnis  fpes  in  confefGfo 
ne  confiftitjin  confeflione  locus  milericordip  eflr# 
Nulla  tam  grauis  eft  culpa, qup  per  confeilionem 
non  habeat  ueniam:&c. 

Leo  Papa  & habetur  depceni* 
Difttprima  fufFicit* 

5Vfficit poenitenti conFeifio,qux  prxmin  do^ 
mino  ofFertur,deindelacerdoti,quipro  deli> 
diis  poenitentium  praecator  acccdit:&c* 

Origenes  fuper  Pfal.jr* 

TAntummodo  circunfpicc  diligentius,cuf  de 
bes  confiteri  peccatum  tuum  proba  prius 
,medicum,cui  debeas  caufam  langoris  exponere, 
qui  fciat  infirmari  cum  infirmitate  &c.  Et  ut  ita 
demum  fi  quid  ille  dixcrit,fi  quid  confiltj  dederit 
facias  3C  fequaris 

Ex  his  igitur,&  alqs  quamplurimis  tanto^  ul 
rorum  fcriptis,iterum  concludo,quod  fi  iftifum 
mi  theologiae  antiftites,per  multes  annos  (ut  cla 
re  liquet)praecellerum  Innocen.j.A:  concilium  la 
teranum,ac omnes Ecclefiae decreta,  dC  decreta-» 
les,nccnon  3c  MagiftrumfentemTalia  tamen  ac 
tanta  cfc  facramentali  confefii  one  Icripferut,  itat^ 
auricularem  confelTi  onc,antc  illos  floruifle,  quin 
fmmoantc  omne  ius  humanum  fuper  ipfa  ema-» 
natum,con£erfionem  introductam  in  ufuc$  fuiile 
clariflfmc  conftat^igicur  tempore  Apoftolorum, 
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ucl  pBulo  poft»  Quare  adhuc  coiicludcndiiofi  cft’, 
quod  flante  omnes  bos  dodttflimos  pacm,  mf 
nime  inuenitur  ubi,quando,a  quo, ucl  a quib«fuc 
jit  inftituta,  fignum  euidens  cft (ut  fupra  repeti 
tum  eft)ipfam  a Chrtfto  fuifle  inftitutam,  ab 
Apoftolis  pr3cdicatam,a  tota  quo(^  illa  primi 
tiua  Ecclefia  acceptata  ♦ Nam  ut  habetur  A<ft*  i ^ 
Acto.i  9 credentium  ucniebant  confitentes,  5:  anu 

. tiantes  atftus  fuos;quare  5^c* 

% 

Obrjciunt  Lutherani  ' 

de  facerdotib* 

SEd  forte  aquilonarcs  haeretici , his  rationis 
bus  aftritfti  cocedent , quod  omnes  utriufq; 
iexus  tenentur  fub  praecepto  confiteri  peccata  fua 
Sacerdotibus, fed  non  habentes  aliam  fugam  di^ 

cent, quod  omnes  chriftianifunEfacerdotes, ideo 
. i.  ^ cuilibet ChriftianoabA]^ ulla difcrimine,poteft 

quifquis  fua  confiteri  peccata  ♦ AlTumptum  ni^ 

‘ cuntur  probare , nonnullis  feripturarum  ditftis  • 

- Primo  enim  Petrus  Apoftolus  , loquens  dc 
omnibus Chriftianis ait.  Vos  eftis  genus  cie- 
(fbum  regale  faccrdotium,gcns  fanc^ta,  popu^ 
Ius  acquifitionis , ut  uirtutes  annuntietis  eius* 
qui  de  tenebris  uos  uocauit,in  admirabile  lu^ 
men  fuum. 

Item  dilexit  nos  Chriftus,  8C  lauit  nos  a pcc^ 
catis  noftris  in  languine  fuo,&  fecit  nos  regnum 
/poc,  ^facerdotes  deo  Sc  patri  fuo  dCc*  ^ ^ 

Praeterea  Apoftolus  Paulus* In  uno  fpiritu 
Co  I z omnes  in  unum  corpus  baptizati  fumus, & om^ 
nes  in  uno  fpiritu  potati  fumus  > ideo  concludot, 
nos  omnes  effe  qualiter  facerdotes  6Cc% 
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Rerponiio  pro  ecclenaftfcis 
facerdotibus» 

Onccdfmu8,onincs  Chrin:!  fideles  eHela^ 
cerdoces , eo  tamen  modo,quo  funt  reges, 
A^^fancftf  ,fed  ut  clare  conflat , non  omnes  (linc 
equaliter  reges:ncutillf,quiuerc  dicuntur  reges, 
nec  fantfti  quemadmodum  illi , qui  funt  in  ccelo* 
Ita  non  omnes  Chrifliani  funt  taliter  facerdotes, 
qualiter  ecclefiaflici  pracsbyteri,  & facro  cliarif^ 
mate  untfti,  funt  tamen  (ut  uerum  fatear)  omnes 
ueri  Chrifli  fideles  fpiritualiter  reges , quia  deus 
regnatin  eis, per  liberam  charitatem , & ipfi  per 
untftionem  fandli fpiritus , regunt  uires  animae, 
6C  fenfus  fuos,regnabunt  tandem  in  regno  coelo# 
rum*  Pariter  quoque  dicuntur  Sacerdotes  fpiri^ 
tuales , quia  offerunt  Deo  fidem , 6C  orationes, 
animamq;  ac  omnes  corporis  uires  ♦ Interdum 
autem  femetipfos  offerunt  deo  in  holocauflum: 
de  quibus  Apoflolus  «Obfecro  iios  fratres  per 
mifericordiamDei,utexliibeatis  corpora  ueflra 
hofliam  uiuentem , fan(ft<im,deo  placentem , ra^ 
tionabile  obfequium.Iuxta  illud  Prophetae»  Ho^ 
locauflum  deo  fpiritus  dontribulatusicor  contr(<' 
tum  dC  humiliatum  &c* 

Ecce  qualiter  omnes  Chriflianifunt  fpiritua^ 
liter  facerdotes,  3C  quid  Deo  offerre  debent » Sed 
praeter  hoc  facerdotiu  internum , efl  unum  aliud 
externum, in  Ecclefia  certis  perfonis  affixum, 
exempli  caufa  » Quilibet  fidelis  efl  templum 
Dei , tcflc  Apoflo»  Templum  Dei  eflis  uos  fan 
dium.  At  praeter  ida templa  efl  templum  ex^ 
ternum, certo  loco  affixum,  in  quo  fideles  cogre 
gantur*Nam  fequitur  igitur  ex  authoritatibusaL 
legatis^oes^Chrifti  fideles  elTe  facerdotes,  de  qui<^ 
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bus  loquimur  in  propofito,qui  habeant  autfioirl 
tatem  a Ghrifto,uel  abEcdefia , ligandi  atqp  fol^ 
uenditEc  quibus  tenearis  confiteri  peccata  tua,5C 
confirmatur  Origenis  authoritate* 

Origenes  fupcr  Leuiticum 
Homc,^*cap.i5» 

OMnes  enim  quicunc^  unguento  facri  charif 
matis  delibuti  funt,Sacerdotes  effecti  funt, 
ficut  dC  Petrus  ad  omnem  dicit  Ecclejiam , Vo» 
autem  genus  elcclum, regale  facerdotu,gens  fan^ 
<fta*Eftis  ergo  genus  facerdotalc,  3c  idcoaccedc^ 
tis  ad  fancfta,fcd  dC  unufquifquc  habet  in  fc  holo^ 
cauifum  fuumjd^  holocaufti  fui  iplc  flicccndit  al# 

I f tare,ut  fempet  ardeat*Ego  fi  renutiem  omnibus, 

' ' qUac  polTideo,5^  tollam  crucem  meam,  6C  fcquar 
Chrifhim,holocauftum  obtuli  ad  altare  dei,  aut 
' fi  tradidero  corpus  meum, ut  ardeam  habens  cha 

ritatem,d^  gl  oriam  martyrtj  confequa  r , holocau 
' fium  meipfum  obtuli  ad  altare  dei  * Si  diliga  fra^ 

* tres  meos,ita  ut  animam  meam  ponam  pro  fra^ 

tribus  meis, fi  pro  iuftitia , fi  pro  ucritate  ufc]^  ad 

, V.  mortem  certauero,holocauftum  obtuli  ad  altare 

dei*fi  membra  mea  ab  omni  concupifeentia  car-^ 
nis  mortificaucro,fi  mundus  mihi  crucifixus  eft, 

' Sc  ego  mundo  holocauftum  obtuli  ad  altare  dei, 
&ipfe  me  hoftiae’  facerdos  efficior  dic.Eccehic 
Origenes  pcrpulchre  offendit  quo  na  modo  otn^ 

nes  fideles  facerdotes  dicuntur* 

2»  ratio_  Item  fi  omnes  Chriftiani  elfcnt  facerdoies , eo 

quodno  modoquo  hic  loqui mur,fequeretur  eadem  ratio 

• TSct  ne,quod  omnes  ludei  fideles  fuiffent  ueri  Sacer> 
luiit  doteSjConfequens  autem  eft  falfum,  3C 
cerd^tes»  tum  uetus  teftamentum  quia  tantum  illi  de  Tri^ 
bu  Leuf  erant  faccrdotes,conlcquentia  uero  pro^ 
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bo  per  uerba  qux  dixtc  dns  ad  filios  IfraeKSi  au>  £xo»  i 
diericis  uoccm  mea  & cuftodieritis  padtu  meu 
<mis  mihf  in  peculium  dc  cuncfiis  popu lis, & in 
regnum  facer  dotale, & gens  fancta  * Haec  ad  uni^ 
uerfum  Ifrael  diSts.  fune, igitur  omnes  illi  erant  la  . 

cerdotes,fed  profetfto  reges,&  fandi,  ac  facerdo^ 
ces,eo  modo  quo  fupra  didum  e(l« 

Praeterea«Non  omnes  ludei, etiam  utri  fandif»  ^.ratio  e 
erant  facerdotes,  proprie  loquendo  ,fed  tantum  tiam  pro 
Aaron&filijeius,adeoeledi*ergopari  ratione,  Tacerdot. 
nonomneschrilliani  debet  appellari  lacerdotes, 
fed  tantum  illi  qui  a ChriHo  fuerunt  e ledi  dC  co 
rum  rucceiTores*Antecedens  claret  per  totn  Deu^ 
f oro*L>euiti*di^  librum  Nai* 

Non  habebunt  lacerdotes  6C  leuitx,  8C  omnes 
qui  de  eodem  tribu  funt  partem  & hereditate  cS 
reliquo  populo  Ifrael,quia  faaiiicfa  dni,&  obla^  DeutaS 
tiones  eius  comedent,&  nihil  aliud  accipient  de 
polTelBbne  fratrum  fuorum*Dominus  enim  i^fe 
efr  hereditas  eorum, (icut  locutus  ell  illis» 

Item  accedent  facerdotes  fili)<leui»  quos  clegc/ 
rit  dominus  deus  ruus,utminillrentei,&benedi 
eant  in  nomine  eius,&  ad  uerbum  eorum,omnc 
negotium  pendet,&  quicquid  mundum,uclim' 
mundum  ^ ab  illis  iudicetur  &c, 

RurfuSjNe  quis  accedat  aIienigena,(S:  qui  non 
cft  de  femine  Aaron,ad  oAFerendu  incenfum  dno» 
ne  patiatur,llcut  palfus  efr  Chore:dl^c» 

Non  redent  caput  nec  barba,  nec^  in  carnibus 
fuis  facient  in  feii^uras, fandi  erunt  deo  fuo,&  no 
polluent  nomen  eius, incenfum  enim  domini,  6C 
panes  dei  fui  offerent, & ideo  fandi  eruntt&c. 

De  phinees.Ecce  do  ei  pace  federis  mei:et  erit  ta 
femini  ci*  pa<^n  facerdonj  fcmpicernu 
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CSfirma  I^^rco, omnes  uolcntcs  fibi  ufurparc  facerdo-^ 
turiatio*  tum  ac  Icuitarum  offfcmm,cSi  dfgnicatem(utcljr 
rc liquet  in  ucrert  teftamcnto)  fuerunt afperri mc 
puniti  a deOfNam  Dathan  , 'Chore,  & Abiron, 
Kume*4*  ufurpantes-  libi  faccrdotalc  officium  ( licutmo 
dolaici  Lutherani)a terra abforti  funt  defeende- 
luntq^  uiui  tn  infernum  operti  humo,&  ducentf 
quinquaginta  uiri  eis  confencientes,ab  igne  con 
i«Rcg  fumpti  funt.  V nde  Oza  quoniam  ultra  fune  fortis 

conditionem  manum  archg  dei  ne  caderet  admo 
uic,rubita  mone  a domino  percullus  elf. 
aJPar»  Proinde Ofias  Rex, cum  opus  facerdotalc  ado 
lere,fcilicetincenfum  fuper  altare  Thymiamatis 
pracfumeretjincrepatusq^ab  Azariad^  reliquis 
faccrdotib*domini,non  defiftereqlepra  in  fron- 
tcpcrcufluseil,  manfitt^^  Icprofws  ufej  in  diem 
mortis  fua:* 

E*od  S » legimus  iuflifle  dominum , quod  quan> 

domouendaellent  callra,dlr]Caleph,  portarent 
uafa  fanctuart)  inuoluta,ab  Aaron,ct  filtjs  eius, et 
non  tangerent  es  ne  morerentur. 

Cum  igitur  facnficia  ueteris  teftamenti  figura 
clTent  ueri  facrifici)  legis  gratiae , pariter  8C  facer^ 
dotium  illud,reufacerdotes  illi" figurarent  iacer^ 
dotes  noui  teH;amenti,ad  praeclariH&  honorabi 
]fiT.altari  facrificium  deputatos  , ad  offerendum 
facratiiftchrilli  corpustet  fanguinemTub  fpecieb* 
• panis  &uini,illi(^  erant  tantum  electi  de  Tribu 

Leui,ad  illa  ^gurati ua  facriBcia,  punitique  i nfu 
per  erant  afperrimae  ufurpantes  libi  leuitarum 
honorem, ac  facerdotalem  dignitatem.  Ergo  qua 
to  magis  iacerdotes  chrilli,ofFerentes  uerum  fa^ 
crifjcium  , immaculatam  holfiam  ubi  latet 
chrilf us  uerus  Meflias , redemptor  nofter » ue^ 
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tus  deus  8C  homo.Debenc  huiufmodf  facerdocec 
ciTe  prscalqs  uncfti  chariTinate  fancto  ab 

Epifcopo , prius  diligenter  examinati,  inde  ad  \ 

eam  prarclarum  ofSdum  ordinad, uelut  ueri  . 
Apoftolorum  , 6C  diTcipulorum  chriiti  fuccef 
fores, ergo  non  omnes  iaici  chriftiani  erunt la 
cerdo  tes* 

Hinc  Apoilolus  Paulus  ait  «Omnis  namque  Hebre»  f. 
Pontifex  ex  hominib  «alTumptus  eft , pro  horni 
mb*conllituitur,in  his  quae  funt  ad  deum  ut  o6 
ferat  dona , Sc  facriScia  pro  peccatis  • Et  infra 
fubdit  nec  quisquam  fumat  fibi  honorem , fed 
qui  uocatur  a deo  tanquam  Aaron , ilc  chrillus 
non  femetipfum  clariflcauit,  ut  Pontifex  fieret, 
fed  qui  locutus  eft  ad  eum  filius  meus  es  cu, ego 
hodie  genui  te,  ficut  & in  alio  loco  dicit»  Tu  es 
facerdos  in  eternum  fecundum  ordinem  Mei 
chifedech»Ecce  quam  clare  concluditur,  non 
omnes  chrifti  fideles  facerdotes,&  quem 
admodum  lex  uetus  prohibebat  omnes  alios  a 
facerdotibus  tangere  archam  dei  & uala  fan« 
ctuarij « Magis  autem  ufurpare  fibi  facerdota^ 
le  officium , propter  quod  multi  merito  fuerune 
piiniti(ut  dictum  efi)  Ita  nunc  canonicis  ian  . 
dtionibusiudiffime  ac  fandfifGme  prohibitum  ' 
elllaicos  «manibus  tangere, res  facras  puta  ca 
licem , corporale  , hofiiam  confecratam , hu 
iufm  odi,  ut  habetur  Oifi:«i$  « cap«  facratas , 3C 
de  confecratione  Difc  « prima «c «in  fiindla  (e 
de « (5fC « c . uefiimenta  « Non  debent  igitur  hu 
iufmodi  facra  concrecftari  , aut  ofFerii  nifi  a 
factatis  hominibus  « ne  ultio  qux  Balthalar  D4jiiej,5’. 
Regem  percuffit  , fuper  hoc  tranfgredientes 
ucniat  » Minus  autem  debent  Iaici  Chri/^» 


DE  CONFESSIONE 
(Hani  ufurpareilbi  facerdocale  ofFicium,  ne  ma^ 
iori  poena  puniantur  quam  Datan  Chore  , dC 
Abiron,&alij,  de  quibus  fupra,  6C  iic  pacce 
ratio* 

4*P«f  F®  Q^rto  principaliter  indo* Afcendens  lefus  in 

iaceiVoti  moneem,uocauitadfejquos  uoluitipfe,  (SS^  uene 
bus.ratio  runtadeum;fecit  autem  utellcnt  duodecim  cu 
illo, ut  mitteret  eos  ad  predicandum  euange^ 
lium*Pod  haec  delignauit  dominus , & alios  fe^ 
ptuaginta  duos,miiit($  illos  binos  ante  faciem 
iuam*Claret  igitur, duodecim  fuiile  Apodolos, 
, &reptuagintadirdpulos,tllisEpifcopi,i(lis  fa*> 
Luctio*,  ccjdotes  fuccedumCut  docent  Augu.Hiero*& ue 
nerabilis  Beda)Erant  quippe  baptizari  Apodo/ 
]i,fed  non  erant  racerdotes,nid  cum  in  cena  crea 
. uiteos  dominus  Sacerdotes,dans  eis  confecran^ 
di  potedatem  corpus  Cbridi  uerum*  Et  podre<^ 
furredionem,  authoritatem  abfoluendi  a pecca^ 
tis(ut  odefum  ed  fupra)Et  (ignum  fenilbile  fuit 
in  imponendis  manib.fuper  illos  :contulic  quo^ 
que  eis  gratiam  dandi  fpiritum  fandum* 
Proinde  Apodoli  ex  authoritate  ac  potedate 
cis  a Chrido  conceIIa,ordinauerunt  diaconos, 
fbiteroSjEpifcopos^uelut  eorum  fucceflbres , ut 
cruu»5*  euidenter  liquet  in  adib^Apodolorumj^  in  ple 
riTi^  locis  Epidolarum  Pauli , Igitur  didindi 
funtfacerdotes  confecrati,ab  altjs  Chridi  ddeli^ 
bus,ut  condat,quoniam  legimus  diaconos  men 
farum,d:  uiduarum  feptem  ab  Apodolis  inditu 
tos  inter  quos  Stephanus,et  Philippus  indefelTo 
labore  uerbum  dei  praedicabant,multi  quo^  ad 
eorum  prgdicationem  conuertebatur,  ipfc  enim 
Philippusdiaconus  famaritanos  conuertit*Dia^ 
conos  autem  altaris,  qui  ordinati  erant  ad  oran 
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praedicandum,iungfc  Apollo.Pau*  Epi« 
fcopfsdken8»Omnib  »raiKftisfn  (^hrifto  Icfu, 
quf  fune  Philippt8,cum  EptTcopfs  > 3C  Diaconi 
bust5^  ca^ccra*  ' . tw  • 

Praeterea  idem  Apofto«ad  Thimo»dercribit  ** 
Epifeopum  dicens*Si  quis  Epifeopatum  defide ; 
rat, bonum  opus  de£iderac«Oponec  enim  Epifeo  ^ t 
ppmirrepreheniibilemeiTcyUniusuxorisuirum,  ^ ^ .i 

fobrium,ornatum,prudencem, pudicum, hofpita 
lem,doccorem,non  uinolcncum,non  percidro*' 
remjnon  litigiofum,non  cupidum, fed  mode<'. 
ftum&c*  Quo  deferipto  , deferibie  Diaconos 
quos  iimiliter  oportet  eiTe  pudicos  non  bilin** 
guc6,non  multo  uino  dedttos,non  turpe  lucrum 
lentantes, habentes  mifterium  fidei  in  confeien* 
na  pura.Habes  igitur-  hxretice  hic  in  ApoAiolo 
manifeftam  diferetionem  inter. EpiTcopos,  dC 
Diaconos, DiTcrctio  ergo  ordinum  mimllrQ 

rum  inEccleiia  folidum  habet  fundamentum  in  . 

•rcripcuraracra,dequib*etiam  babetur^in  decref 
tis*dift»i  i^ctclcros  Doctores  quot]^  dift«a4»4*dif 
fofTe  loquuntur  una  cum  magifhro  fententiarum 
Item  adhuc clarius,dixirfpiritu&8  • fegrega  ce 
mihi  Saulum,&  Barnabam,id  opus  ad  quod  af^  Actu»i  $ 
fumpfi  eos, tunc  A(3oftoli  ieiunantes , & orantes  ‘ 
f mponecef($  eis  manus  dimiferuntillos  ecce  mo 
dus  ordinandis 

Rurfus  ApoftolusPauJoquenscum  difeipu^ 
lis  fuis,in  eius  diTceflu  ait  * Attendite  uobis  , 6C 
immerfo  gregi  in  quo  uos  rpiritussSs.pofuii  Epi^ 
fcopos  ad  regendum  ecclcfiam  dei,qium  acqu^ 
iiuit (anguine  fupsEcce  uocat  codifcipulos  Epi'  ' 

<c0pos:5Ccaetera.  *i»Thu4 

Amplius  ille  idem , alloquitur  Timoth  »iO' 
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t,Thl  4*  qufens«Noli  ntgUgere  gratiam  quae  fh tf  cft,qup 
data  c(i  tibi , pet  prophetiam  cum  impofitione 
manum  prpfbiterhHaec  meditarc,&  i n his  tc  caci 

i.ThUr. 

Deinde  infra  cap.f.fubdit,  qui  bene  praefunt 
prxfbiteif  duplici  honore  digni  habeantur^maxf 
Deut.2^,  me' qui  laborat  in  uerbo:et  dot^rina  *Dicitenim 
h Cor,p,  fcriptura.Non  alligabis  osboui  trituraciyEtdi^' 
gnus  eft  operarius  mercede  Aia^Aduerfusprxsbi 
cerum  accufationem  noli  recipere , nifi  fub  duo^ 
bus  aut  tribus  tcftib.Peccantes  coram  oibus  ,ar 
gue  ut  exteri  timorem  habeanuEccc  off?cin 
digniffimuSacerdo^d,tum  maxime  concionato 
f um*Et  paulo  poft  fubgiungi  t«Manus  cito  nemf 
ni  impofueris,nec  comunicaucris  peccatis  alie ^ 
nis»Habebat  igitur^  Thimo»authoritatem  impp 
nendi  manu8,non  fiquidem  a Ch  rifto  immedia 
Titi  ipd  « tx  fed  ab  Apoftolis*  . 

Proinde  ille  idem  ad  Titum  feribens  ait*  Hu^ 
ius  rei  gratia  reliqui  te  Crete  > ut  ea  qux  defunt 
corrigas«&  conftituas  per  ciuitates  ptxsbiteros: 
iicut  & ego  difpofui  tibi  Ecce  qualiter  T 
tos  habuit  authoritatem  a Paulo  ordinandi  prx<^ 
i.x..:  sbiterosugitur  d^c»Thimotheus  Sc  T itus  fuerot 

Epifeopi  ordinati  ab  Apoftolis  qui  et  ipii  habue 
ffunt  poteftatem  alios  ordinandi  &c$ 

Item  ad  The(a.rcribens  Apoftolus  inquit*  Ro 
aTbefe  g^^^u^uos  fratres  ut  cognofeatis  eos,quilabo^ 
rant  inter  uos,di^  qui  pfunt  uobis  in  domino , & 
admonent  uos , ut  h^eatis  iUos  in.  fummo  prf 
cio  &c* 

De  Thimotheo  etiam  feribensad  Philip*ait« 
Philip,t*  Et  huiufmodi  in  honore  habetote, igitur  n5  om^  ^ 
nes  chriftianirunt&ccrdotcs» 


DE  CONFESSIONE 
. Petrus  Apoftolus  hortatur  PaftorcB 

Ecclenx  dicens  • Parcite , qui  in  uobis  eft  gre^ 
gem  deijSc  Paulo  pofi:  fubdi c*  Cum  autem  appa 
tueric  princeps  pallorum , percipietis  i mmarcef 
tibilem  gloriae  coronam  *Ecce  diferimen  inter 
Pallores, (5^  greges,inter  Epifeopos , (accrdoces, 

&laicos* 

Dionyfius  infuper  fancli  Pauli  difcfpulus»c.f 
coelellis  hierar,profequitur  ritum  Apollolo^um 
^n  conTecrandis  Epifeopis  praefby teris'  SC  dtt' 
conibus* 

Ignatius  quo^  difcipulus  fandli  loannis  eua^ 
gelidae  ad  Trallianos,  extollit  dignitatem  Epi/ 
fcopol-um,prae6byterorum,d£  Diaconorn  «Hoc 
^'dem  docuit  per  cpidolam  Smyrnem,  &ad  An^ 
thiocenfes  inquiuSalutofancdum  praesbycerum 
■ uedrum,falutolanclos  Oiaconos,faluto  fubdia^ 
6)noc,le(dore8, cantores, hodiarios , labprantes, 
sxhorcidas,  at^ . confel&res  * Claret  igitur  eui 
dcnter,temp9rc  Apodolorum,(uide  omnes  hu/ 
dufmbdi  ordines« 

Sed  quoniam  de  his  prius  locutus  ed  exi^  ' 
filius  dodtor  loannes  Echius  , in  tradlatu  de  Laus  ioa, 
ordinis  facramento  « Ideo  tani  in  his  quam 
in  omnibus  alrjs  praecedentibus  ac  fequenti^ 
j3U8  nodris  didis ubi  (orte  tanguntur  ad^ 
uerfus  moderniores  hxreticos  ea  quae  prius 
ab  eo  capta  (uere  , ei  uelut  patri  meo  collen^ 
dilHmo  , merito  debetur  primus  honor  « Ex  omni&fa 
omnibus  igitur  dipradidis  feripturarum  au«  penorum 
thoricacibus  colligitur  quod  Chridus  elegit 
cantum  duodecim  Apodolos  , ac  feptuagin- 
u duos  difcipulos , quos  ordinauic , & confe^ 
prauft  in  Epifeopos,  Sc  faccrdoces, quibus  etiam 
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dedit  quamplures  poteftates,de  quibus  fuo  loco 
dicccur*inter  quas  fuit  potellas  dimittendi  dC  re 
tfnendipcccata,quarecon(lituitcos  iudices  om 
nium  pecca  torum  »lllf  autem  alios  Epifcopos,p^ 
;cbiteros,&  Diaconos  ordinarunt,quiet  i pfl  ean 
dem  authoritatem  habuerunt  alios  orainandf,dlf 
fic  fucceniue,&  gradatim  ufe^  ad  tempus 'prse^ 
iens,&  deinceps  ufq^ad  finem  mundi,ex  quibus 
fequitur  hate  fecunda  concluHo* 

Mnes  Chriitianos  eiTefacerdotes  habentes 


authoritatem  remittendi  ac  retinendi  pecca 
ta,ex  feripturarum  teffimonijs  negare  compelli^ 
inur»Sed  illi  tantum  qui  ab  Epifeopo  funt  confe 
crati,eleCfi>d^ordinatf,ut  iudices  peccatorum» 
quibus  diuino  pr^cepto,quilibet  pcccacor,rua  te 
: netur  confiteri  peccata* 

' Haec  concluiio  contra  falfa  Lutheranorum 
dogmata  ex  fupradictis  cft  luce  clarior  ideo  nul^ 
. la  alia  indiget  probatione  &c*  r 
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f ^ M •' 

Idem  eft  uelle  non  peccafie^uelct;^  punire  pecca^ 


co  feptima  difputatio» 
De  poenitentia  interiori* 


Vplicem  clTe  poenitentia 
feripturarumueritas  atte^ 
datur, interiorem;f*tS^  exte 
riorem*Pgnitentia  namqi 
interior  quae  ed  principa^ 
lior  dC  magis  neceflaria  e 
detedatio  uel  difplicentia 
peccati  commiffi  > que^ 
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DE  POENITENTIA  ur 
tum  cum  firmo  non  am  plfus  pcccands  propoiI<^  . 

to,&  haec  poenitentia  non  fit  per  oculorum  la^  ' ' 

chrihias:aut  corporis  maciem, uel  per  leiunium» 
autelemofynas , feu  orationes*Nec  demum  per  . • 

exteras  exteriores  corporis  operaciones,qux  po  / ' 

tius  fructus  poenitecix  quam  ipfa  panitetia  meri 
to  appellari  debent«Sed  huiufmodi  interior  & ue 
ra  poenitetia  fit  per  folam  ac  ueracem  uoluntatis 
immutationem  de  malo  in  bonum,  necnon  per 
renouationem  fpiritus  , de  qua  Apoftolus  ad 
Ephedoquitur  dicens  * Deponite  uos  fecundum  Eph4eir« 
prifiinam  conuerfationem  ueterem  hominem, 
qui  corrumpitur  fecundum  defideria  erroris  «i* 
hominem  fecundum  carnem  uiuentem  et  iequen  • 
temoperacarnis.Renouaminiautemfpiritumc  V 
ds  ueft rx,ec  i nduite  nouum  hominem  qui  fecun 
dum  deum  creatus  efi  in  iiiftida  dc  fan  Aitace  ue 
tftads^Dle  nempe  nouus  appellatur  homo  qui  fc 
eundum  fpiritum  uiuit  fecundum<^  dei  polunra , 
tem  operatur  «Talis  enim  renouatio  (StSnouitn^';  / 
ducio^uera  8C  propria  dicitur  poenitenda»  de  qua  i 

edam  clarius  idem  Apofiolus  poft  pauca  fubdic 
diccn8«Qui  furabatur,iam  non  furetur,  qui  men 
dada  loquebatur,non«  amplius  loquatur , & fic  ' ' " 
de  alijs  quafi  uelic  dicere^Qui  uere  uult  poenite^  j 

re  deponat  oia  opera  mala  acquirendo  bona  ete# 

Prxterea  idem  Apofiolus  fpiritu  clariori  de 
eadem  poenitentia  Roma*fcribit  dicenstScientes 
quiahoraefiiiam  nosdefomnotf.peccad  furge>  - _ j 

re«Nuncenim  propior  eft  noftrafalus  qua  cum  * 
credidimus*Nox  prxcefflt,dies  autem appropin 
quauit,&  inde  concludi uAbrjciamus  ergo  ope<* 
racenebrarum»i*dxmonum  & peccatorum  et  in  ^ ^ ^ 

duamur  arma  lucis*Afidei,fpei,&  charitads  ac 
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cerarum  ufr  tutum*  *• 

Proinde  ad  Corinch*fnqufc*  Mundemus  no9 
ab  omni  inquinamento  carnis  3C  fpiricus , perS^ 
ctences  fanCtificacionem  in  timore  dei,  & iterunt 
ad  Ephen<aic*Omnis  amaritudo,&  ira , & indi<^ 
gnatfo,&  clamor , & blasfeirrfa  tollatur  a uobia  " 
cum  omni  malitia*  Eitote  autem  inuiccm  bent*’ 
gni,milericordes,donatesinuicem  iicut  &deur 
in  Chrifto  donautt  uobis.  Illum  igitur  uere  pee^ 
nitet  qui  proponit  in  mente  fuaauertere  uolun^ 
tatem  ab  om«ii  malitia  SC  peccato,cupit  quoque 
adherere  deo  & omni  bono,  ex  quibus  euidenierf 
condat  quemlibet  peccatorem  poiTe  agere  poenis ; 
tentiam  de  omnibus  fuis  erratis  fere  in  uno  inda  j 
ti,  mereri^  omnium deliidorum  remidionem^j 
ac  dei  acquirere  gratiam* 

De  huiufmodi  autem  interiori  poenitentia  pul 
cherrime  & diSfiiCe  loquitur  Ezechiel  propheta 
qui  fem^  alloquens  deum  motus  quadam  ineut^  > 
tabili  curiodeate  quseduic  ab  eonon  paruam  diff 
dculratem  dicens*  Si  homo  quiTpfam  iudus  per 
aliquod  tempus  uiuens  in  iuditia  fua  inde  eecide  : 
rit  tn  peccaro,in  illo  perfeuerans  per  aliquod  tent 
pu8,podmodum  uero  ad  fe  reuerfus  egerit  pte/ 
nitentiam  de  peccato  fuo*  Quid  enim  mi  o domi 
ne  iudifllme, lacies  homini  illi<  cui  rerpondicdo 
minus.Si  impius  egerit  poenitentiam  de  peccatis 
fuisCfecundum  illam  poenitentiam  interiorem  de  > 
qua  paulo  ante  locuti  (pmus)  feceritq^  iudiciun» 
'&iuditiam.Facere  namc^iudiciuin  edreipfum 
.accufarc  ccgnofcereq^  omnia  malaeife  abipfo*  < 
Facere  auteiuditiam,ed  deum  iudificare  quod 
idem  ed  nullum  malum  agnofeere  a deo  effe , tn 
de condderi deo, cognodereue omnia  bona  ede ^ > 
- 
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DE  POENITENTIA  f4« 

^ iUo«Sf  fgitur  iiiqufc  dominus,  fmp>us  hxc  fe^ 
ceriCytria  ci  pulcherrima  dona  elargiri  dignabor* 

Prima  enim  eo  quod  prius  morcuus  erae  in  pec^ 
cacisma  anima  quae  peccaueric  ipfa  monetur,  do 
, nabo  ei  uicam  Ipiricualem,  qm  uica  uiuec«r«per  ac 
quifium  gram,&  no  moriecur,uideIicec  aeterna^ 

' liter.Secuda  eftqcfoium  iniquitatum  eius  quas 
operatus  e(l,no  recordabor,ei  olum  delitfioij:  re 
mifiionem  elargiendo, & hoc  quippe  maximum 
cft  donum, teile  Propheta*Beati  quorum  remille  pcj, 
funt  iniquitates, 5^  quoijt  te<fta  funt  peccata.  Bea » 

tus  uir  cui  non  imputauit  dns  peccatum , Tertia  ' 

uero  eo  quod  ia  amiferat  iuftitia  per  letale  crime  * ^ 

ac  cptera  opera  bona,illa  /Iquide  ei  bia  reftituam, 

6C  ideofubdiwn  iuftitia  autc  fua  qua  operatus  e* 
fcilicet  dum  erat  in  gra  ante  peccatu(uiuet.)Hacc 
eft  enim  fila  fandiilima  interior  et  uirtuofa  peeni 
tentia  qua  praedicabat  loannes  in  deferto  dicens*  w 
Poenitetia  agite  appropinquabit  enim  regna  coe 
lo^, per  qua*  (ttremiflio  ofum  peccatoi^  quae  etia 

alio  nomine  contritio  folet  appellari , quse  dc  in^ 
fuper  ante  auricularem  ac  facramecalem  cofeffio 
fie  prpfupponit  femper.  His  igitur  uifis  fequitur*  • 
Concludo  prima* 

ARbitramur  interiorem  pcenitentiam  necefla 
rio  opus  elTc  cuilibet  adulto  in  peccato  mor 
tali  exiftenti , ut  deleatur  letale  crimen  diuinac^ 
iuftiffcetur  gratia , cuius  iuftiffcatio  abfcj  ufu  li 
beriarbitrij  bonOjminimealTequipotefl-*  •- 

'Prima haec conclufionis  pars  feripturarum  tc 
ftimonijs  lic  oftcnditur*Ait  enim  fapiens*  Ne  tar 
des  conuertl  ad  dominum  3Cnc  defferas  de  die  Eccleffxe 
in  diem*fubito  enim  uenit  ira  illius,  dC  in  tempo * * 

]*euindi<ftedfTperdcrce«  . . ..  . .. 
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, DE  POENITENTIA 
' Rurfumillc  i dem  • Conuertere  addofiMmim» 
SC  rehnque  peccata  tua , prxcare  ance  faciem  do 
snini&  minue  offendicula, reuerccre  ad  domino, 
8C  auertere  ab  ini udicia  tua  6Cc* 

. Item  Tobias» Conuercimini  ica^  peccator^ 
dC  facite  iufticiam  coram  domino,  credentes  qcf 
faciat  uobifeum  milericordiam  fuam» 

Jnfuper  E(aias»Si  reuertamini  dC  quiefcatfs  fal 
uf  ericis,Sapiens  quo fereris  omnium  deus 
quia  omnia  poced  6c  diffimulas  peccata  homf^ 
num  propter  pcenicenciam» 

^ Praeterea  Saluator  loquens  de  peccatorib*  aic« 
Nifi  poenicetiam  egeritis  omnes  iimul  peribitis* 
Ecalibi*Poenicemini  3C  credite  euangelio* 

Item  Poenitemini  3C  conuercimini  ut  delean/ 
tur  peccata  uedra*Ec  loannes  in  Apoc.Mcinemo 
unde  excideris  3c  age  poenitentiam  dCc» 

Denique  a poenicencia(euangelida  tede  (ince^ 
pic  praedicatio  Chridi*  Ioannis,&  Apodolo< 
rum, clamabat  nanqueille  prxeurfor  in  defer co* 
Poenitentiam  agite  appropinquabitenim  regno 
coelorum*Ec  iterum  facite  ergo  frudum  digtuim 
poenicencix,iccirco  Augudinus  fuper  illud  Pfal# 
mi.Non  miferearis  omnibus  qui  operantur  inf^ 
quftacem  ait*  Omnino  nulla  peccata  impunita 
Deus  relinquic*Iniquitas  enimparua  magnicu^ 
dine  d punietur  necefle  ed  ab  ipfo  homine  poenis 
tcnte,aut  a deo  uindicante,quam  pb  rem  Prophe 
ta inquit*  Dixi  confitebor  aduerfum  me  iniu< 
diciam  meam  domino  dC  tu  reihifidi  iniquitas 
tem  peccati  mei*  . 

Secunda  pars  conclufionis , fcilicct  quod  ad 
hominis  iudificationem  necef&rioante  requir|<^ 
tur  bonus  ufus  ltberf»bioq,mmis  aduerfatuf 
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DE  POENITENTIA  t4f 
modernioribus  haereticis,  nihilominus  eiiis  uc« 
ritatcna  tum  rationibus,  tum  u^riufq^  tcftamcnti 
authoritatibus  conabimur  ollendere. 

Primo  enim  ut  clare  liquet  iullificatio  impq  Piinun» 
eil  remilTio  peccati«Peccatum  autem  non  remit^  tio» , 
ritur  quandiu  uoluntas  mala  manet  in  peccatore, 
ideo  neceile  e(c  uoluntaum  malam  ab  eo  recede# 
re»  Et  iic  difplicere  ei  quod  prius  placebat,in  qua 
dflplicentia  confidit  contritionis  dolor, ut  autem 
difcedac  prior  uoluntas  mala  fine  cuius  dirceilu 
non  iudificacur  impius  necefiario  requiritur  mo 
tus  liberi  arbitri)  bonus,  fcilicet  de  malo  inbo# 
num  de  nole  in  uele  , & de  uele  in  nole  igi# 
tun&c. 

Secundo  ad  impij  iudificationem  necefiaria  t^Raio* 
cd  gratiae  infufio  • Ad  gratiae  autem  infufionem 
necefiie  edfubiecftum  praeparari,  . non  enim  in# 
ducitur  forma  in  indifpofitum  rubiectum,quare 
confequens  ed  fubiedum  dfiponi  ad  gratiam, 
per  quam  expellitur  peccatum , 3C  licet  hoc  fieri 
podet  a folo  deo,  ante  requirit  tamen  etiam  ali^ 
quid  in  nobis, iuxta  illud  quod  ait  Augud.  Qui  ; 
creauit  te  fine  te  non  iudificabit  te  fine  te,  id  uero 
quod  a nobis  praerequirit  Deus , nihil  aliud  cd 
quam  opus  liberae  uoluntatis  rerpecftu  peccati 
prohibentisgratiaeinfufionemdicente  Apodo# 
lo*  Surge  qui  dormis,d^  exurge  a mortuis  6C  illu 
minabit  te  Ghridus  * Huiufmodi  autem  refurre# 
dtio  fit  per  mortalium  diTpIiceciam  peccatorum*  ' 
podfomnum  marcedemis  corporis  in  cifdem,  y 
quae  fine  motu  liberi  arbitrq  bono  fieri  nequit 
ideotd^c* 

Tertio  ficut  ludificare  non cdnid  dei  uolen#  g 
tia  ita  eoam  Deua  non  dat  eam  nifi  uolenci,  dum 
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modo  fit  in  ftatu  ut  cofentire  dc  diffentir e poffif, 
ucleautcm  confcntire, motus  cft  liberi atbi* bo 
nus,  igitur  huiufmodimotuS  ncceflarius  cft  ad 
imprj  iuftificationcm* 

(^arto  hoc  idem  (criptur»um  awhoribt 
oftcnditur  ait  enim  dominus  per  Zachariam 
prophetam  • Conuertimini  ad  me  8C  ego  con^ 
uertar  ad  uos, cui fauet illud  quod lacobus aitt 
Appropinquabit  uobis  * Appropinquamus  au^ 
tcm  Oeo  non  pedibus  fcd  uoiuntaie  SC  cordis 
amore* 

Praeterea  idem  dominus  per  HieremiamttK» 
quit*Si  poenitentiam  egerit  gens  illa  a malo  fuo 
quod  locutus  fum  ^aduerfus  eam , agam  8C  ego 
poenitentiam  fuper  malo  quod  cogitaui  ut 
cerem  ei,d^  paulo  poft, fi  fecerit  malum  in  ocu^ 
lis  meis  ut  non  audiat  uocem  meam,poeni^^ 
tentiam  agam  fuper  bono , quod  locutus  Ium 
ut  facerem  ei » certe  hutufmodi  Dei  uerba  noti 
diriguntur  nifi  ad  hominem  habentem  libe*^ 
rum  arbi.  tam  ad  bonum  quam  ad  malum  dC 

contra.  . . 

' Rurfus  idem  per  eudem  ait*Reucr«mini  unus 
quifip  a uia  fua  mala  6C  a peffimis  cogitationis 
bus  ueftiis , dC  habitabitis  in  terra  quam  dedit 
dominus  uobis  3C  patribus  uefiris  a fcculo  dC  ufs 
que  in  feculum* 

Proinde  etiam  dominus  per  Ezechielem  cla^ 
mat.Si  impius  egerit  poenitccia  de  peccatis  fuis, 
ut  fupra  oftenfum,eft.Ec  infra^Nolo  mortem  im< 
pi^fed  ut  conucitatur  impius  a uia  3C  uiuat.Con 
uertimini  igitur  a uijs  ueftris  pelTimis . Alia  etiS 
qiiamplura  pollent  adduci  feripturarum  teftimo 
niajcd  haec  fuflficiant*  Ex  quibus  aduerfus  Luthe 
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ranos  ita  fortiter  argumentor  • Aut  Deus  i n hit 
authori catfb*  fupra  allegatis  loquitur  ad  iftos  aut 
‘ ad  peccatores  exigentes  in  peccato  mortali»  Non 
primum  quoniam  non  cftnecene  ut  fufticonuer  . 
cantur  a ui)s  malis» 

:f  Ideo  fecundum  dicendum  eft  & iic  peccatores 
habent  libertatem  fe  conuertendi  de  malo  in 
bonum , poiTuntque  habere  bonum  motum  in  ranos  ra# 
Deum  detcihmdo,  peccatum  quare  libertatem  tio» 
ie  prseparandi  ad  gratiam  , Sc  per  confequens 
peccatores  polTunt  facere  quod  in  fe  e(f(quod 
hi  haeretici  turpiter  negant ) SC  il  dicas  Deus 
praruenit  eos  gratia  fua  quero  tunc  de  illa  gra 
tiaudiuftificacjuel  non,H  fic,ergo  prius  fune 
iuftf Beati  antequam  conuertantur,(i  non, ergo 
ip(i  peccatores  de  fe  poliunt  conuerti , dC  non 
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nili  per  bonum  ufum  liberi  arbi»  ergo  ille  ne^ 
cellarius  ell, (dante  femper  tamen  generali in<^ 
fluentia  Dei)  qua  uocat  omnes  homines  ad 
panitentiain  • Non  negent  igitur  amplius  Lu» 
therani  peccatores  pofle  facere , quod  in  fe  ed, 
dque  ad  gratiam  recipiendam  difponere  excors 
mm  libera  uoluntatc , alioqui  omnes  fcriptu^ 
rarum  codices,  ac  Dei  exhortationes , non mi^ 
nus  quam  authoritates  fuperius  allegate  falfedi* 
iudicareotur» 

:•  Quinto  fecundum  generalem  Dei  ordina^ 
tfonem  non  polhbile  aliquem  adultum  a pcc^' 
catis  liberari  flne  atftu  amoris»  Nam  quemad^ 
modum  in  omni  peccato  flt  auerfloa  Oeoad 
creaturam  plus  Deo  dilecftam , propter  cuius 
diletdionem  diuinum  prxeeptum  contemnitur. 
Ita  in  conuerflonc  necefle  ed  fe  'auertere  a crea 
tura  & peccato  ,ppter  dcd,pro  cuius  amore  crea^ 
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tuta  contemni  cur, uc  conuerlio  cx  oppolito  corr^ 
fpondeat  auerfioni  dc  conuertere  fe  ad  ipfuni  dcfi 
fuper  omnia  diligendum» 

Ex  Aug*;.  pfopcer  hoc  enim  Augunr*x4»de  ciui»def»capf 
conclu^^  ulti.hos  duos  amores  tanquam  radices  duarum 
ciuitaium  iuftoruro . fcfllcet  3£  reptoborum  po^ 
ruic,iUfU8  amorem  dei  ufcj^  ad  contemptum  fut> 
Sc  iftius  amorem  fui  ufcj  ad  contemptum  dei, un 

de  neceilario  fequitur  quod  in  iufti&atione  im-* 

' pij  relinquatur  amor  fui  &aflumatur  amor^det^ 

‘ 5^  perconlcqucnsclariflimeconftacadimpq  iu^ 

ftificationem  neceflario  requiri  bonum  motuixt 
liberi  arbi.in  deum  propter  atriorem  fui:&c. 

• • Et  hoc  idem  confirmat  Apoftolus  ad  Rom»d« 
tmiTo.  Humanum  dico uobis propter  inarmitatem  car 
Ro,e,  nis  ueftrae,Bcutt»hibutftis  membra  ueitra  feml 
reimmundiciae  & iniquitati  ad  iniquiiatena  in 
nunc  exhibete  membra  ueftra  feruire  iufi:icix  in 
fand:ificationem,quodre(ftiu8  S^uerius  intelli^ 

6 r gitur  de  membris  intcriorib.intelletftii,fGilicet  3C 
uoluncate  quibus  praecipue  femiendum  eft  iufti^ 
tiae,qui  Chriftus  eft,ficut  ergo  illa  membra  aucr 
ia  funt  a deo  ad  iniquitatem  in  perpetrando  mor 

tale  crimen, ita  conuertenda  fuQtad  deum  .Haec 

autem  auerfio  fit  3C  conuerflo  contrartjs  atftibua 
I ntelleCtus,S^  libere  uoluntatis,  igitur  nulla  coh-» 
tritio  fcu  interior  poenitentia  eft  line  libero  arbi» 
Raiio.tf,  Sexto  tres  poeaicentiac  parces  communiter 
alfignantur  uidclicet  contritio,con£effio,  Sc  latiP 
faclio»  Quemadmodum  ergo  contritio  6C  fatiP 
fadtionon  fufiic|unt  line  confeffione  inacftu(ut 
in  praecedenti  tracStacu  oftenfum  eft)  ita  nec  con^ 

' feflio  SC  fatisfadio  fine  contritione  in  uoto » At 
ubi  eft  uotum  conterendi,ibi  eft  contritio»5^  ubij 
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•<ft  concricfo  ,’ibi  eft  nolc  peccaile,  8C  uelc  open^ 
nri  bonum,  fgi cur  hufufmodi  ac^us  elidet  fum 
in  plena  facultate  uoluntacts:  Qiure nulla  eflrcon 
trftioreuincetiorpceiifccntia  abn^iifu  liberi ‘ar^ 
bf»bono« 

Septimo  ate  loamApoHrolus « Quf  non  diligit 
fnanecin  morte,  ergo  fine  diledione  Dei  nemo 
lufcicatur  a mort<*nuUiir<^  fine  dei  amore  confe# 
quiciir  indulgentiam  line  quaeciam‘nemo  inue^ 
' «it  gratiam , quod  «tiam  liquet  per  illud  quod 
-€hrifhis  de  peccatrice  ait  «Remittuntur  eipec^ 
^ta  mulca  quoniam  ddexic  multum  «Diledtio 
autem  cR  adus  libere  uoluncatis  igitur  &c« 
Ex  hie  ergo  rationibus  & feripturarum  cefbtmo^ 
tirjsmanffeftiffimeclaretaduerfusfalla  Luchenu 
fcripca*Nullam  contritionem  feu  interiorem  poe 
-nitentiam  effe  fine  libero  arbi*  quae  quidem  inte 
tiorpoenitentia,cumfltneceflaria  cuilibet  adul 
. to  exifienti  in  peccato  mortali,  ut  iufiificetur» 
«us  iuftiffcatio  abfque  ufii  liberi  arbitrif  botib 
iminime  acquiri  potefir,  quare  poenitetia  interior 
quae  fit  per  cordis  contritionem  aperte  ofiendit 
liberum  arbi*  necefiario  dari*&c« 

P De  exteriori  poenitentia*  . 

Oenitentiaexterior  ,ut  diffinit  Ambro^efi: 
mala  prxterita  plangere , dC  plangendo  ite 
rum  non  c#mmittere,de  qua  dominus  per  iohe 
lem  prophetam  ait  • Conuertimini  ad  me  in  to 
to  corde  ueftro  in  ieiunio , fletu , & plandu , 
Icindice  corda  ueflra  & non  uefii menta  uefira* 
Apoftolus  quo^  inqu/t  iccirco  exhibeamus  nos 
iicut  dei  minfftros  in  ieiunijs , ufgilijs , &cafi:i^ 
tate,  &fdem  ad  Roma.Non  in  comefiationibtd^ 
tbriciatibus  non  in  cubilibtd^  impudicitijs , fed 
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non  in  cubilib*5^  imp  udicitfjs  fed  induimini  do 
minum  noilrum  Icfum  Chriftum. 

. Confidit  igitur  huiufmodi  exterior  poe  nitentii 
in  exteriori  corporis  cruciatu,in  ieiunio,fletu,ora 
tionc*  & elemofyna  uelut  illius  primae  poenitentiis 
Matth.  3»  frucdusjdc  qua  loannes  clamans  in  deferto  «it.  Fa 
cite  ergo  ftudlum  dignum  poenuentiae*Talis  aat 

exterior  poenitentia  prgxigit  primam  interiorem 

r.cordf 8 contritione, qux  cft  inditutio  noux  u itf 
quemadmodum  opera  meritoria  exigut  fide,  pa 
riter,5(:  gratiam . Haec  cd  eni m illa  poenitetia  de 
,qua  dominuSjSi  claufero  coelum  et  pluuiam  non 
3,  aial.7  fiyxeritd^mandaucrolocude  ut  deuorent  terra, 
dC  miferim  pedilentiam  in  populum  meum  con 
uerfus  autem  populus  dcprecatusc^  me  fuerit  dC 
‘ < xgerit  poenitentiam  a uqs  fuis  pelamis  eg  o exau 
• ' * diam  illum  de  cocio, &c.  ‘ i 


HAnc  infuper  exteriorem  poenitentia  in  eri 
pturis  duplic.c.repcriri  fatemur,uera.f.  fa| 
uere  P«»>  panitenMa.n.exterior  uera  ed  quacprefupo^ 

' ntt  alia  prima  interiorem, 3^  hoc  llt|de  modo  ib 

lu  uerc  poenitet,quc  rion'tatitum  ore  dC  oper,  fed 
a Jle,  I a.  dC  corde  poenitet,queadmodum  Dauld  qui  cum 
adulterium  fimul  «5^  homicidium  perpetraflet, 
redargutusq^  a Propheta  Natham  dixit.  Pcccaui 
domino,qQx  quidem  uerba  ita  fucrut  ex  magna 
sordis  contritionef)rolata,  quod  meruit  audire, 
■ ^ ' — dominus  tradulit  peccatum  tuum,5C  paulo  pod 

cum  ille  idem  magna  afflatus  fupcrbia,madaffet 

numerare  populum  fuum.Qua  propter  mififlec 
pedilentiam  dominus  inifrael  per  tres  dies  fe.' 
' iAc.a4  eundum  quod  ipfc  elegerat,  uidens  angcluna  ce 
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dentem  populum  clama uic  ad  dominum  6c^i  ' 

xfC*Ego  Tum  qui  peccauf  SC  i niqux egi , ifti  au^ 
tem  ooec  fune,  quid  feceruc^  Vereatur  obfccro  fu  i 

ror  tuus  contra  me  8C  contra  domum  patris  met  - •*  ' * 

Sc  ita  fractum  po^nitentix  dignum  tgit,quo  pia  ^ ^ . 

catus  fuit  deus,  . ! . - » ^ 

Achab  Rex  iTraeirceleratiflimus  (!mili  modo  ^ ' 

poenituir,quicoopcruitcarnem  fuamalicioyie^ 
iunauit  & dormiuit  .1  n facco  4 & ambulauit  dc^  ) 

«ifTocapitc&ideomutataeft  poena  fua  quam  . ' 

tneruit,Sic  Manalles  Rex  luda  uindtus  cathenis  xPara,# 3 ' '' 

&inBabilotlemdu(flu6  egit  poenitentiam  ual^ 
decoram  domino  & reduxit  eum  dominus  in  1 ' 

Hierufalem  in  regnum  fuum* 

. Praeterea  audita  terribili  potentia  Olofernis,  . I| 

facerdotes  induerunt  fecilicijs  & ex  toto  corde 
omnes  orabant  dominum  ut  uifltaret  populum  ^ 

fuumtipfa  autem  ludith  habens  fuper  lumbos  ' 

fuos  cHiciunveiunauft  omnib*dieb.fui8  prxter  } 

£d)bata  3C  neomenia  3C  fefta  domus  IfraeU 
Proinde  lob  quamuis  eiltr  iuRus  ac  timens  10^4^, 
deum  & recedens  a malo  tamen  dicebat  ego  pce 
nitentiam  ago  in  fauila  dC  cinere. 

Ninuitg  infuper  ad  pr^dicationem  Ione  indue 
xunt  (accos  a minore  ufque  ad  maiorem , SC  prx  > | 

dicaucrunt  ieiunium  egeruntque  poenitentiam.  ^ I 

Denique  appropinquant  exercitu  Timoth.  > j..  •;  i 
^'\achabeus,dC  qui  cum  illo  e»nt  deprecaban^»  , J 
tur  dominum  capita  terra  afpergentes^lumbofcir 
cilierjs  prxcincti, ad  altaris  crepitudinem  proup 
luti,ut  ilbi  cfliet  propitius  & inimicis  eorum  ini  ’ ‘ 

flnicus  JRos  enim  omnes  Utre  non  fdfc  pceni 
tuerunt  &c. 

V Q^pluiattiaexcpUdchuiufmojdi  | 
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pgnitentfa  iicra  habemus  <n  noua  legc«Nam  Io5» 
baptifta  fanctiflcatus  ante  quam  natus  uitam  du 
xit  auftcram  de  quo  Chriftus  ipfe  uenit  non  m3  ' 
Maf/it,  ducansne^bibens»Liquet  etiam  dc  Magdaic^ 
mtle.  na,dePetroChriftumnegante,&aJiis  utinadti 
ActQ.%*  bus  habetur  Apoftolorum. 

De  exteriori  panitentia  £al6* 

A Lia  autem  eft  poenitentia  exterior  £alfa,qus 
fit  tantum  modo  per  adtus  exteriores 
\ ulla  cordis  contritione  6c  fine  firmo  prdjmfito 
dimittendi  peccata,d«:  haec  proprie  hipocrilis  eft 
uana,falfa,fidta,iS^  deceptoria  prefenda , inimica 
deo,5(:pcriculofa  ualde,fic  quippe  falfcpoeni«t 
hominem  cum  tantum  ore,lachrimis,&  o^rib* 
exterforibilcd  non  corde  poenitet**  Et  hoc  nqul^ 
dem  modo  poenituit  Saulem  qui  dixit  ad  Samue 
IcirtiPeccaui  quoniam  praeuaricatusfum  fermo 
c*i  9 nem  dei  fed  nunc  porta  quaefo  peccatum  meum, 
dc  reuertere  mecum  ut  adorem  deum*  Nunq^  ta^ 

■men  pepercit  ei  dominus.Quinimmo fubiungit 

Samuel  dicensiPorro  triumphator  in  Ifrael  non 
parcet, et  pgnitudine  non  fle Aetur.Nec;p  enim  eft 

^ homo  ut  agat  poenitentiam  &Ct 

( At  hic  merito  oritur  quxftio  • CTur  nam  deus 
r nnnrite  pepetcit  Dauidi  dC  non  Sauli^ambo  enim  erant 
difficuW  feges,amboadeoeledti,ambo  prophete,^ambo 
***•  » 1 peccauerunt , ambo  etiam  ueniam  poftularunt 
maxima  cum  lachrimarum  copia»  Gur  igitutvdi 
. mifltldeus peccatum Dauid , 8C  non  Sauli 

forte  minus  peccatteradSed  ad  dubium  de  raci^ 

Ii  refpondetutiquoniam  poenitftia  Dauid  iftam 
exterior  quam  interior  uera  fuit  • Poenituit  nam 
que  primo  cordeideiude  Qtt  dC  operc#Ula^utem 
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Saulis  fiilt  poenitenda  exterior  faUbi  quontano  tS  < 

tum  ore  dc  non  corde  pcenitui t,ut  daret  in  feque 
ci  cap*Cum  enim  Samuel  lugeret  Saule  df xit  do 
sninus  ad  eum  uTquequo  tu  luges  Sau  lem  < cum 
ego  profecerim  eum  ne  regnet  fuper  lftacl,et  pau 
lopoftfubdiuHomo  enim  uidet  quae  apparent  9 

deusautem  intueturcor^quad  uditdicerethomo 
rdpicit  pcenitentlam  exteriorem  deus  autem  in 
tuetur  cor,hoceft  cordis  contritionem*Exquib*  I 

patet  quod  i>aul  non  doluit  corde , ideo  non  pe^  S 

perciteidominusDaufd  autem  eo  quod  inge^  - 

snuiteorde  potius  quam  ore,meruf t exaudiri* 

FalCi  itidem  Pharaonis  poenitenda  fuit  cum  Exodi^f» 
dfxit*Peccauitetiam  nunc, dominus  iuftus,&  ^ 

tgo&populus  meusimpif* 

Sief^o  poenituit  Antiochum  pariter  8c  E(au  « 

dfquampluresalqnon  inuenerunt  poenitentiae  J 

locum,tam  6C  (i  cum  lachrimis  quaenerunt,iccir 
coBapttftapraecurfor  uiriliteraduerfus  multos  ^ 

pharifeorum  &,  iaduceorum  qui  fingentes  poeni 
tentiam  uenieban  t ad  baptifinum  fuum  clama^ 
bac  dicens  «Facite  frudtus  dignos  panitemiat,' 
hoc  eftiecundum  cordis  contritionem»  * 

Falla  deniq^  funt  omnia  opera  exteriora  ^ tam 
fiddium  quam  infidelium , etiam  fi^nt  morali  i 

ter  bona  nififinaliter  fuerint  ordinata  in  dentS^  . \ 
quam  in  ultimum  finem  paritert]^  regulata  ab  in  ' 
teriorf  fide  ac  cordis  uittute  quam  deus  principa  | 

liter  intuetur*  ' 

Falfa  ideo  fuit  uirtusabfiinentiae  in  Euripide 
philofopho  qui  ut  philofophiae  incumbetet  abiti 
nuit  a carnibus  et  ab  omnibus  cocds«A  t uera  i\i 
itabftinentiae  uirtus  in  Daniele  et  foci  is  eius  tt*  *^*“«*»*  • 
nucn  db  us  comedere  edulia  regis  Nabuchodono 
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DE  POENITENTIA. 
foMs,potiu8  autem  crudis  leguminibus  fe  pafcf-^ 
tibuSj^ua  de  re  omnib*  philofopbis  lapienciorc® 

^ecfti  fune*  ’ 

Falfa  fuit  uirtus  cafticads  in  Tullio  qui  forote  ; 
Hirci)  principis,  uxorem  accipere  renuit  exi^^  ^ 
mansfe  nonpoflic  uxori  dC  philofophiae  pariter 
operam  dare*  V era  autem  fuit  Ioan*Euange«caiH 
tatis  uirtus  qui  uirgouotStus  a domino  uirgo  in 
seuum  perman(it,'3C  ueram  Philofophiam  obti^ 
nuit  dum  fupra  pectus  domini  recumbens  iecrccs.* 

codeftia  penctrrauit*  . . j n*. 

Falfa  fuit  uirtus  contemplationis  Thaletis  IVli 
lefii  qui  oculos  ita  fixos  habebat  adfideraquod 
ubi  poneret  pedes  interdum  obhuifcebatur,fed‘ 
uera  contemplatio  Dauid  is  qui  ait*  Ad  teleuau» 
oculos  meos  qui  habitas  in  coelis*  Et  alibi  > oculi 
* mei  femper  ad  dominum , quoniam  ipfe  euellet 
delaqueo  pedes  meos. 

Falfa  uirtus  patientix  in  S ocrate , qui  clamore 
Xantipis  uxoris  fux  iniuriafe^,  improperia,  at^ 
improperia,atc^conuitia  ^ contumelias  fufti^" 
nuit, etiam  aqux  fuper  caput  cfFufioncm,propter 
exercitium  patientix  tollerauit. At  uera  uirtus  pa 
tienti^  in  lob  ,qui  poft  omnia  mala  qua  equo 
animo tolcrauit non  peccauit  labfjs  fuis, potius 
autem  aiebat,ficut  domino.  placet,itafadtumeft, 
Ut  nomen  domini  benedictum  6<c. 

Falfa  uirtus  paupertatis  in  Socrate,  qui  omnia 
bona  temporalia  contempfit,fiinul  & difcipulo^ 
rum  Pitagore,qui  Jufiu  magiftri  fui  in  conium  ui 
uebant,non  habentes  aliquod  proprium  >inuice 
que  fcdiligcbunt*Veraautem  fuit  uirtus  pauper 
tatis  fuit  in  Chrifto,qui  ait.  Vulpes  foueas  ha^ 
benr  dC  uolucres  coelinidos  ^filius  autem  horow 
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I3;fi  POENITENTIA  . 

ti!8  non  habet  ubi  caput  Tuum  rccli net>5^  diki  ' 

pulf8«iu8  qui  dfxerunt»Eccc  nos  reliquimus  om  ®**“*wf» 
nia  3c  fecuti  (umus  te» 

C‘FaI(a  rapientia  Platonis,  qui  amore  Philofo^ 
phiae  per  mundum  peregrinabatur,pro  qua  etia 
capi  dC  uenundari  apiratis  palTus  eft , tefte  Hiero 
ny*in  Epiftola  ad  Paulinum»Sed  uera  fiiit  (apien 
cia  Pauli, qui  Cfirifti  amore  ingrelTus  in  Sinago 
gas:praedicabatIudeisIerum,quoniam  hic  eftfi 
Ifus  dei,circuibat(^  omnes  Ecclelias  maximas 
cum  periculi s etiam  latronum* 

Falla  hiit  uirtus  pietatis , qua  Pitacus  interrc  *»'®^»** 
Aorem  proprij  Slij  abfoluit  a morte  ancrens*In 
dulgentiam  potiorem  ac  fortiorem  eile  uiudidla* 

At  uera  uirtus  pietatis  fuii  in  lofeph,  qui  ^prios 
firatres  fui  ipilus  uenditores,non  folum  abfoluit 
di^ditauit,uerum  etiam  cum  fletu  confolatus  eft 
dicens*Nolite  timere  pro  falute  enim  ueftra  miHi  Cen»4  f • 
tne  dominus  ante  uos*  < 

Falla  uirtus  conlbintix  pariter  3c  iuftitix  in 
Torquato,quia  amore  reipublice  proprium  fi 
lium  uictorem  interfecit* 

Similiter  filfa  fuit  uirtus  conftantix  iuftf-  - a 
tix  in  Bruto , qui  compeiiens  duos  filios  in  con 
fpirationeaduerfus  reipublicx  libertatem, in  con 
fpe^ufuoad  palum  ligatos  uirgis  mandauit  cc 
.di,& pofimodum  decollari, cuius  fupplicq  filio  ^ 
rumipfe  pater  erat  fpedator , nullius  doloris  ii 
jgnum  ofiendens» 

Vera  autem  fuit  uirtus  confiantix  Abrax, 
cum  ad  mandatum  dei  filium  fuum  diletftifil  Cen»ii* 
fniim  Ifaac  proprijs  manibus  occidere  uo^ 

4uit  •,  ipfo  etiam  confiantifiimc  uolente  & 

Bon  contradicente.  • Mater  quoque  . reptcni 
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De  poenitentia 

nliorum  Machabeorum  confirantirGina  fu/t^qug 
hortabatur  cos  ad  moriendum  ob  legis  obfcr^ 
uadoncm* 

Falfa  infciper  hifc  uirtus  religionis  Horaiij,^ 
propter  reipublicc  bonum  fororem  fuam  turpi « 
ter  occiditeoquodmortuo  uiro  fuo  Romano^ 
rum  inimico  fleuittAt  uera  uirtus  religionis  fiiit 
in  Iepte,qui  ex  uoto, propter  habitam  uictoriam 
de  inimicis  populi  dei, propriam  filiam  in  holo^ 
caulium  obtulit  deo , uel  potius  eius  uirginita 
tcm  deo  confecrauityipramq^  filiam  fuam  perpc 
tuis  dei  mancipauit  obfequijs* 

Falfa  fiiit  humilitas  ac  deprecatio  illius  Phari 
fei,qui  in  templo  apud  Te  orabat  dices»  Deus  gra 
tias  ago  tibi,quia  non  fum  ficut  exteri  hoipina 
raptores, iniufti  adulteri  &c»Vcra  autem  fuithu 
milis  deprecatio  Publicani,qui  longe  ftans  nole 
bat  oculos  ad  coelum  leuare , fed  percutiebat  pc 
(fhi8ruum*d»Dcu8  propitius  edo  mihi  peccato 
ri,qui  & meruit  iuftificaria  deo» 

Falla  proinde  fuerunt  multorum  gentilium 
opera,ctiam  moralitet  bona,co  quod  non  fiiernc 
dei  amore  finaliteroperata*Ar  uera  hierunc  ope 
ra  Cornclq  Centurionis  rcligioifiuiri  , timentis 
deum,cuius  orationes  ac  cleemoCy nx  alccndcroc 
in  memoriam  in  confpedu  dei  • Qmbus  me 
ruit  illuminarf*Siqufdcm  non  i nconuenit  opera^ 
etiam  moralitcr  bona  efle  falla,  cum  fuo  uldmo 
fine  frudrantur, nec quifpiam  ex  illis  confequi 
tur  uerum  illud  anim^  coelede  bonum,rcilicct  et 
ratorum  ucniam  & gradam  &c» 

Falla  demum  erant  opera  feribarum  dtfphari 
fcorum  hipocri tarum , Vera  autem  opera  Apo  v 
ftdohin}|<S^  difcipulonimCiuidi  ob  dus  amo  ^ 


DE  POENITENTIA  wff 
ftmoperaca»Deu8fgtcur  potius  rcrpicic  i ncimsi 
cordis, ac  mentis  affc(ftu8,ut(idcm  fpcm  &cha 
. ricatem  ac  cordis  cocritioncm, quam  cxcera  cor 
poris  exteriora  opera, quz  Sc  bona  uerat;^  dicun 
tur, quatenus  fune  ab  interiori  uirtutc  regulata, 

' sc  dei  amore  Snaliter  operata,quarc  interior  pee 
nitentia  quam  deus  maxime  intuetur  omni  alia 
exteriori  potior  el):»Abr<:^  enim  poenitentia  inte 
riori  nulla  exterior  acceptatur  adeo  , omnis  igi 
tur  exterior  poenitentia  uera  prxfupponit  interio 
rem,&  hxc  de  uera  & faila  poeimeniia,ac  uirtute 
. iatisfintdfdla» 

Rurfum  poenitentiam  exteriorem  ueram  tri 
Cariam  fummi  uolumus , uno  modo  pro  fatis^  . _ 

ctfone  quam  iibi  ailumit  homo  pro  peccatis  Tuis  ct^pr* 
ut  non  tantum  deleatur  culpa,  uerum  etiam  Sc  fentu, 
poena,utitur  igitur  interdum  homo  peccator  hac 
duplici  poenitentia  interiori*f*ut  culpa  remitta 
cura  deo*exteriori  uero  profatisfaccione  feu  re  * 
mif/ione  totalis  uel  partialis  poeneilbidebite  Oe  prefcl 
de  qua  fupraCuisloquuti fumus.  Alio  mdfumi 
tur  poenitentia  pro  fatisfactionc  qup  fequitur  ia  fafore. 
cramentum  poenitentip  a Sacerdote  impofitacon 
fitenti,&  hocliquidem  modo  adhuc  trimembris 
eft  poenitentia,uidelicet  folenn/s,publica,et  fecre  “,^0? 
ta>Solennis  namq^  eft  que  a foio  Epifeopo  pro  nes  amis 
grauiffimis  criminibus  publicis  tota  communi 
tatem  conturbationibus.Laicis  Bdelibus fernei  i***"**®''^ 
cantneum  debitis  folennitaubus  imponitur«Hpc 
autem  nemini  bis  imponitur  ne  uilis  habeatur, 
etiam  ii  peccatum  pr©  quo  iungenda  elt  denuo 
perpetretur  quo  cafu  pocnitetia  publica  aut  fecre 
ta  non  negatur  de  qua  habetur  dift.f  o.c.quauis.  ' 
Hpc  autem  a fufeeptione  ordinis  impedit  et  ideo  ‘ 
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nunquam  clericis  iniungenda  eft,  ut  eade  dill*ci» 
« dS  Hanc  autcm,&  duobus  fcquentibus  capitulis. 

(ij  Peenitentia  uero  publica  eft  qux  pro  manite^ 

ftis  peccatis  iniunghur  manifefte  in  facie  Ecclc-^ 
fiae  agenda  , non  tamen  cum  folennitate  aftan^ 
tium  edericorum  » Sicut  eft  publica  corrediio 
uirgarum  uel  flagellorum,  aut  circuitio  nudf^pe 
dibus , capite  difcoperto.ante  crucem  procefGo  ^ 
nis  dominicae  diei,  aut  peregrinatio  ad  fandum 
Petrum  Romae, uel  lacobum  in  compoftella,  uel 
Mariam  uirginem  apud  Lauretum, feu  ad  alium 
locum  uiciniorem  & hgc  poteft  iterari  pariter 
a fimpWci  Sacerdote  iniungi* 

Parnitentia  autem  fecreta  eft  latiffadio  pro 

t pcccatisafacerdoteiniun<ftafecreteagenda,ideft 

’ , non  publice , SC  haec  fiquidem  a peccatore  poeni 
tente  hum  ilit«  ^ deuote  fieri  debet  acceptari  & 
compleri  .X^icet  fit  arbitraria  refpedu  facerdotis. 

Alio  denv’«5  modo  fumitur  poenitentia  pro  fa^ 
cramento qu.ae  communiter  adodorib.  i4idift« 
De  peni*  4, q.jjta  diffinitur»  P«nitentiae  facramentum  efl; 

abfolutio  hoiminis  poenitentia , fada  a facerdotc 
crameto.  habente,fub  certa  uerborum  for - 

ma,cum  debita  intentione  prolata , ex  inftitudo^ 
ne  diuina , efficat  iter  fignificantium  abfoludo^ 

. nem  animae  a peccatis , de  qua  nonnulla  necel|i> 

, ‘ria  ad  animarum  fal  utem  in  praefenaarum  didu^ 

■'  ' • ' ri  fumus.  , 

Optima  difficultas. 

PRo  facramentali  huiufmodi  confeffionc,  feu 
poenitentiae  facrameto,  merito  queri  potefl:. 
An  per  ipfum  deleatur  culpa  «5^  poena.  An  tan^« 
Pi^a  hc  poena . Ad  quam  diffiedtat^  re 

KfpdiS.  fpondent  modttoioics  HstetIciAmuerafleren: 

iniiti  I / ^ 

“0j)i(io»*0yiy 
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DE  POENITENTIA 
.cee,per  confcitjonis  racramencum  non  tcmitd 
peccatum  mortalc,nec  quo  ad  culpam , nec  quo 
ad  poenam , fdco  fruftra  quis  fua  confitetur  pec 
cata,  ■aneqpimmo  faUc4icfciacerdos  ego  te  ab 
foluo&csctera*  Ailumptum  nituntur  probare 
eo  quod  fola  contritione  (prxuia  dei  (auente  gra 
«ia  ) relaxatur  culpa » Per  aliam  uero  exteriorem 
poenitentiam  potefi:  peccati  poena  remitti  • Nam 
ii  quifpiam  accedat  ad  confeilorcm  caufa  fua  coa 
fitendi  peccata  tunc  querunc*  An  illeefi:  fufFi^ 
cientercontritus  uel  non, fi  non , frufira irrita, 
uana , 3C  inefiiicax  eft  illa  confelfio  • Si  uero  con^ 
tritus efi:, cum  omnes  concedant  per  ueram& 
fufTicientem  contritionem  deleri  peccatum , fine 
facramento  in  a(ftu , confequens  efi:  dicere  illum 
fic  contritum  non  amplius  efie  in  peccato  mor 
tali,  ex  confequenti  in  Dei  gratia,  igitur  no 
i indigere  alia  facramentali  confeffione  feu  poe^ 
nitentiae  facramento, ut  abfoluatur  a peccatis, 
cumiam  per  priorem  contritionem  fine  ei  om^ 
tiia  pecckta  remifia,  dc  exifiat  in  Dei  gratia*Q^ 

afferunt  per  poenitentiae  facramentum  nou 
4elericulpam  minus  autem  poenam,  & ita  fiu 
iha  poni* 

Et  fi  quifpiam  dicat , quod  Sacerdotes  ita  pec 
«aca  dimittunt , uel  retinent,  dum  dimiil^  a Oeo 
uel  retenta  iudicant  , dC  oftendunt  » Nam  Sa 
cerdotem  euangelicum  foluere  aliquem  a pecca 
«is  nihil  aliud  efi:, qua  Ecclefiae  offendere  ipfum 
iefie  folutum  8Cc, 

Hanc  refponfioneimprobant  Lutherani  &alq 
quaplurimi  ex  quo  per  facrametu  peenitetig  non 
fclaxac  culpa, cu  a deo  per  cotritione  pr^uiam  fit 
fcmifiatprius  qua  fufeipiatur  facrametum  in  rc 
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DE POEN I TENTIA 
fdeo  facerdos  euangelicus  nullo  modo  rem/tt/t 
peccatum, & ita  improuide  3c  ^fe  imponit  ma 
num  capiti  peccatoris  dices.Ego  ce  ab  omnibus 
peccatis  tuis  abfoIuo:&c. Aliud  eft  enim  peccata 
dimittere  uel  retinere , dc  aliud  eft  peccata  dimif 
jfa  a Deo  uel  retenta  iudicare  oltendcre* 
Poflernanc^quirpiam  oft^endere  aliquem  e0e 
funibus  ligatum,&  tamen  ipfum  non  ligare  ,feu 
demoni^rare  quenquam  rlTe  folucum  3c  non  ta 
snen  ipfum  foluere , iic  in  propolito  licet  facerdo 
tes  euangelici  oftendant  peccatores  elTe  ligatos 
uel folutos  nihiTominus  per  hocipfos  fion  liganr 
uelfoIuunc,&  licet  iudicent  &oftendant  peccas 
ta  elle  a deo  dimida  uel  retenta,  non  tame  ex  hoc 
fequicur  ipfos  talia  remittere  uel  retinere,  idea 
(ut  diximus)  inferunt  moderniores  haeretici  uel 
eorum  fautores  Sacerdotem  euangelicum  uanc 
8C  ialfe  imponere  manus  Aiper  peccatorem  dfcetr 
tem*Ego  te  abfoluo;  dCc^Btdcatq^cxrefpondty^ 
ne  data  inferunt  «Nullum  elle  imer  legafem  dC 
- euangelicum  facerdocem  dijcrimen«.Nam  quemr 
admodum  facerdotes  ueceris  teihimentf  cantum 
oftendebant  corporales  leprofos  mundatos  eilr, 
uel  imudos  Jta  lacerdptes  euangelici  tantu  oifeit 
dunt  per  poenitentia  facramecum  peccatores  cfk 
folutos  uel  liga  cos , peccataue  elfe  retenta  uel  ro 
miHatquare  (S^c. 

\ Alia  catholica  refponilo  8c  uerior* 

Ad  pulcherrimam  illam  difficultatem  aliter 
refpondendum  efi:,duplicem  cPk  modum  co 
uerrendi,  feu  duplicem  effe  contritionem « Quan 
dam  enim  in  qua  non  includitur  propoOcum  co 
jDiiplfiX  ficendit  Licet  ibi  fit  aliqua  peccatorum  difplfcen 
€oiritio*  tia  ^ jjggg  pjopric  non  dicitur  contritio , fed  po^ 

toiTonui. 
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"tlus  atcrtcfo  feu  pcenicentia  interior  informiff» 

Illa  autem  non  fufFicic  ad  peccati  remiflionem* 

Alta  autem  e(t  contritio  in  qua  includitur  delibe 
ratio  confitendi  non  in  uoto  tantum , fcd  re  & 
tfFectUyCum  aderit  tempus  8C  ^cultas  coniefr 
fotis , 6C  ita  quodammodo  facramentalrs  con^ 
feilioj&lacerdocisabrolutiofcu  poenitentix  ia^ 
cramcntum , operatur  in  huiufmodi  uera  dC  Aif> 

.Hcienti  contritione,antequam  cxibeatur  in  ope 
re,  eo  modo  quo  facramenta  habent  caufalita^  Sinepro* 
tem  refpedu  fui  cffedtus*  Nam  iiatuft  Deus  polito  c5 
•quod  cum  quis  contritus  habens  uotum  feu 
propoiitum confitendi, ac fufcipiendi  poeniten«  c5tntio* 
tix  iacramentum , aiiiftere  uult  huic  Cic  contrito 
ad  delendum  peccatum  quod  non  faceret  ii  uo^ 
tum  fufcipiendi  poenitemix  (aeramentum  non 
haberet , fine  illo  enim  nulla  e(l  uera  contritio, 
per  potelfatem  a Chrifto  Apofiolis  ac  eorum 
fuccefrorib*datam  de  qua  fupra* 

£t  hoc  quidem  fignum  clf  magnx  efFicatix  i]^ 
liusutililTimiiacramenti»  Quemadmodum  di 
Chrilfi  palBo  in  hoc  efficax  mirabiliter  fuit,quo 
niam  operata  efi;  falutem  patribus  ueteris  teft^^ 

^menti  prius  quam  exhiberetur  in  efiedtu  , nec . 
propter  hoc  poenitentixfacramentumfimileeft 
facramentis  ueteris  legis, illa  nanc^  tantum  (Igni 
ficabant,iA;a  uero  conferunt  gratiam  &augit^ 
mentum  eius  ex  opere  operato , ficut  baptifma 
adulto , 6c  extera  noux  legis  (aeramenta  rite  fu 
fcipiencibus , prxeipue  autem  confeffionis  (aera 
mentum  ex  infiitutione  Chrifii.Ideo  cum  dicot  facnmeii 
hxrectci  per  folam  contritionem  relaxatur  pecca  c6f«f# 
tum  & acquiritur  graaa(uerumefi:)  loquendo  de 
illa  contritione  in  qua  includitur  propoiitum  cd 
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fifcendi  3C  i ncerdum  in  adu , nam  per  puram  3C 
flmpliccm  contritionem  fine  deliberatione  con^ 
fitendi  nunquam  remittitur  peccatum  nec  aequi 
ritur  gratia  Jdeoq^  fuiliciens  3c  uera  cotricio  duo 
complectitur, fcilicec  dolorem  feu  difplicentiam 
peccati  commilTi,  atque  propodtum  conscendi 
cum  aderit  tempus  3C  facultas  confelloris» 
re  euidenter  liquet  confelTionem  inuoto  operari 
in  contritione  ad  peccati  remiiTionem  & gratiae 
. fnfuiTionem,&quemadmodum  contritio  indu 
dic  confefiionem  in  uoto , feu  deliberationem  co 
dtendiflta  confefllo  actualis  includit  contritione 
Tret  prin  mentem  fatir^ciendi,quapropter  facramenta 
poenitentiae  delet  actuale  peccatum , prout  com^ 
prehendit  contritionem  interiorem,  & exteriore 
confcfOonem,ac  fatilBtctioncm»Heae  nanq^  par^* 
ces  funt  integrales  facramenti  poenitetiae  itne  qui 
bus  huiurmodi  confefQonis  facramenium  ede 
nonpoteft» 

Liquet  igitur  (acerdotem  euangelicum  irnpo^ 
nendo  manus  fuper  peccatorem  fulFicienter  3C 
modo^U^  uere  contritum, abfoluereipfum  tanquamChri^ 
cerdos'  i(^i  miniltrum  ab  omnibus  p»eccatis  fuis,  dicea 
pcmtcte«  do  ego  teabfoluo&c*  Deus  autem  uelut  princi 
abioluit»  palis  cau& , principaliter  effectiue  remittit  ei 

peccatum  pariterc]^  gratiam  mifericorditer  elar 
gitur*  Et  interdum  primam  gratiam, quae  confer 
cur  in  praeuia  contricione,(imul  augumentum 
eius  per  facramencalem  confefiionem , exempli 
cau(a  * Siquis  enim  non  fufficiencer  contritus  ad 
cxepii*  confefiionis facrametum  accederet. In primoau^ 
cem  intranti  uerborum  abfolutionis  feu  in  illo 
‘ momento  in  quo  Sacerdos  incipit  illum  abfolue 
. 'c>diceret  plenum  ac  perfectum  a^amcontriciQ 
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m9,tuncin(llofn<hind  infundemur  prim^gra 
na  quae  correrponderet  aciuf  cocriiionis  cu  gra> 
praecf fe  correrpodcte  operacioni  facramctali» 
SC  cotum  eilet  una  prima  gratia , cuius  efficax  il 
^num  eflec  poenicenciae  f^cramencum  uc  inclu> 
dic  contritionem  in  acftu  ac  racir^(ft<onem  in  uo^ 
fo*Ecita  nunquam  facramentum  poenitentiae  de^ 
lecerracum,fine  praeuia  contritione  uel  concomt 
tante,&  iic  pacet  refponfio  fufFicientinima  ad  dif 
ficulcacem  ac  haereticorum  obicdtionecm 

Concludo  Secunda* 

^ Aaamencum  poenicenciae  eft  certum  Sc  efFi  • 
O cax  iignum  gratiae  ac  remiTfionis  culpae , 8C 
interdum  totalis  quando^  uero  partialis  poenp* 

. Prima  pars  pacet  quia  quicunque  facramen^'. 
tum  poenicenciae  fufcipit  non  ffctc  ♦ habet  prae^ 
uiam  feu  concomitantem  contritionem  ob  qua 
confequicur  peccatorum  remiTfionem,  ideoq^  fa^ 
cramencum  poenitentiae  eft  uerum  & certum  ac 
tfficaxinexillcntis  gratiae  fignum^cum  ob  con^ 
(ritionem,cum  ob  facramenci  uirtutem  dC  excon 
lequentiremiflionis  culpae* 

Proinde  abfolutio  hominis  condeentis  prola^ 
tu  a Sa.cerdoce  eft  facramentum  ( ut  in  praeceden 
ti  cradtacu  oftenfum  eft ) igitur  eft  facrac  rei  fiy 
gnum , quare  erit  lignum  remifiionis  culpae  ac 
gracip  adeptae* 

, Secunda  pars  conclufionis  fatis  liquet  ex  co* 
dem  praecedenti  tradtatu  defacerdotum  potefta 
te»  Namfacerdos  euangelicus  uircute  clauium. 
aliquid  poeng  remittit,  poenp,  feilicee  temporalis 
faciffacftorie,  pcena  aeterna  per  contritionem  iam 
ia  tcrappralem  commutata:qu^re  &c$ 


DE  ECCLESIA  ET  EIVS  AV^ 
thoiitscc  tn  Luthc*  o(ft3usdo<ftfiriiH3 
fntcrlu^acfo* 

Condiifio  Prima* 

Cclefiam  Chrifti  rpofam 
e(Te  maioris  auchoritacio 
quam  euangelium, abf(^ue 
ulla  animi  ambiguitate  fa 
temur  , quare  merito  di^ 
citAuguft*  Euangelio  no 
crederem  nili  EccleUx  au . 
choritas  me  compelleret* 

Pro  clariori  huius  con^ 

clullonts  lumine,  fupponendum  efl: , hoc  nomen 
(Ecclelia)  uarias  habere  in  diuinis  fcripturis  17^ 
gniScatf  ones  a docftorib*prxcipue  a loanne  Ger* 
enumeratas  ad  euitandam  huius  nominis  Ecde*' 
Cae  latentem  equiuocationem,quas  ego  hic  inter 
Pnma  Ec  perutile  eflc  arbitror  * C^ndoq^enim  acci 

ceptfo!*^^  pitur  pro  templo  materiali  diuino cultui  deputa 
to,inquo  Chrrllt  ffdelespro  diufnis  operibus 
congregantur, «5^  ita  accipitur  in  ucteri  teftamen^ 
lo , ubi  dominus  ait*  Non  ingredietur  manier, 
Oeut.2},  ideft  de  Icorto  natus  in  Eccledam  domini , ufque 
ad  decimam  gencrationcm,in  nouo  quoc]^  tefta<^ 
i*cor,i  I mento,fcribens  Paulus  ad  Corinth.ait*Nunqui(i 
domos  non  habetis  ad  manducandum  biben 
dum^aut  Eccledam  Dei  contemnitis  ifSed  quo^ 
niam  Eccleda  gracce conuocatio  latine  dicitur^ 
conuocatio  autem  non  ed;  unius , fed  plurium» 
ideo  de  prima  illa  Ecdedae  dgnfdcattone  noD 
lutiius  hic  dufturi* 


— 
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Secundo  fuamifCiuEcdeiia  pro  congregac(0>  *♦ 
ne  fidelium,  deum  ac  catholicas  ueritates  dare 
& beatifice  cognoFccntium , 8C  hxc  quidem  con 
gregatio  triumphans  uocatur  Ecclefia,quxeft 
beatorum  in  patria , quiaduerfus  diabolum  mi^ 
litiam  Chrifio  tenentes  finaliter  triumpharunt, 

^ de  qua  Pfalmilta^Lauseius  in  Ecclefia  faneftO'  Prt»i49 
rum«  Haec  cfi  enim  illa  ecclefia  qux  (ancfbi  eft 
& immaculata  fecundum  fe  totam , 6C  omnes  fui 
partes , fine  macula  at^  niga , 3c  ut  fponia  ca^ 
ftifiima  fponfum  fuum  Chriam  beatifico  a> 
more  amplexatur  ,in  cuius  delitijs  perpetue  u6 
uir*  Necab  eius  amplexibus  aliquando  abrum 
pi  potefi,  aut  feparari  fpiritualiter  fornicando. 

Quia  in  amore  d^buicioncfpofiefi  firmiter  fta 
bdita,at^  perpetuo  confirmata  &c. 

Tertio  ecclefia  fummitur  in  litteris  (acris 
pro  congregatione  omnium  cognolccntium  ue  2o*^^*^* 
ritates  catholicas  enigmadee  , ipfis  per  fidem 
afientiendo , tefte  Apoftolo  • Nunc  uidemus  per  i»cor*  i $ 
fpeculum  , tunc  autem  facie  ad  faciem  dC  caete/ 
ta«  Voco  autem  catholicas  ueritates  , quibus 
quilibet  uiaior  atftu  , uel  habitu  , explicite  ud 
I mplicite , afientire  tenetur , 6C  hxc  congregatio 
uel  hominum  multitudo  ecclefia  militans  meri# 

(o  nuncupatur , eo  quod  exerceat  Chrifii  mili^ 
tiam  aduerfus  ipfius  hoftes , diabolum , fcilicct 
carnem , 5^  mundum  • Oe  hac  enim  dicitur  in 
acfiib»Apofiolorum,  Attendite  uobis  &uniuer^  /cfp,ao, 
fo  gregi  in  quo  uos  fpiritus  (antftus  pofuit  epileo 
pos  regere  ecclefiam  Dei 

Quarto  capitur  ecclefia  nonnunquam  pro  to  4»Accepf 
ca&folaprxdefiinatorummultitudine  tam  fal^  g® 
uacofum  quam  (aluandorum  fiuc  iam  fint  beati 
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in  re , (lue  beati  in  fpe,feu  beatificandi  in  re^  6C 
ita  accipic*B*Augiin  multis  paitib  * pr^fertim  iir 
enchiridion » Accipienda  inquit  eil  Eccleiia  notr 
folu  ex  parte  qua  peregtf natur  a folis  ortu  uf($  ad' 
occafum  laudans  nomen  domini,uerum  etiam 
quae  in  calis  ex  quo  condita  eH:  femper  cohefir 
deo, nec  ullum  malum  fui  cafus experta eft,(S^ 
ilig  parti  puegrinanti  ficuc  oportet  opitulatur, 
quia  ei  qux  una  erit  confortio  aeternitatis  * Nunc 
una  eft  uinculo  chamatis  qug  tota  inRituta  efi:  ad 
colendum  deum,&  ille  idem  fuper  PfaLn  lunior 
fui  etenim  fenui  ait  «Dominus  in  corpore  Aio, 
quod  e(l  EcclcHa  iunior  fuit  in  primis  hominib* 
dC  ecce  iam  fenuit  6C  poftmodum, caput  noffriim 
Chrilfus  eif, corpus  illius  nos  fumus  »Nunquid' 
foli  nos:&  non  illi  qui  fuerunt  ante  nos:  Omnes- 
. ..  qui  ab  initio  feculi  fuerunt  iufti  caput  Chriffum 

habent , Illumimuenturum  crediderunt , quent^^ 
lam  nos  uenilTe  credimus  & in  eius  fide  ipfi  fana 
^ ~ ti  funt , in  cuius  8C  nos , ut  eilet  ipfe  capUt  ciuita^ 

tis  Hierufalem , omnibus  cdnumeratis  fidelibua 
ab  initio  ufe^  in  finem.adiuncti8  dC  Iegionib*an<^ 
gelorum  dC  exercitib  * at  fiat  illa  una  ciuitas  fub 
rege  uno,  dC  una  quxdam  prouinciafubuno  itrt 
peratore,felix  in  perpetua  pace,&  falute , laudana 
dominum  fine  fine  beata* 

Quinto  accipitur  Ecdefia  per  oppofitum^ 
c .Eclelie  fcilicet  pro  peccatorum  multitudine , dC  niquo> 
jcccptio,  rum  pariter  dC  hxreticorum , ac  tandem  om^ 
nium  reproborum,  & hxc femper  opponitur 
Ecclefip  electorum eique  contradicic,&  ualde  ne 
quiter  inceilanter  aduerfatur,  de  qua  Pfal*  Odx^ 
uiEcclenam malignantium,  quam  beatus  Au^‘ 
guftitin  lib»de  erui  «dei*Babiloni*  ideit  ctuitatem 
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tonlufionis  non  imnierftouocattAtfnprel^nd 
curere  permfxcim,cuin  EcclcHa  (luc  cfufcate  dd, 
fed  Snaliter  reparandam  ac  fempitemp  miTeri^  fu 
biiciendam  cum  capite  fuo  diabolo  ladilime  de^ 
clarac*Huiu8  autem  Ecclelip  abominationes  con  . 
ilderans  propheta  regius.  Vidi  inquit  iniquitate  ^ 

SC  contradictione  in  ciui tate , dC  paulo  poft  fuper 
muros  eius  iniquitas  8C  labor  in  medio  eius  et  in 
I uftitia » Nec  defecit  in  plateis  eius  ufura  et  dolus 
De  huius  autem  prauxEcclefiae  8C  ciuf  tatis  ineo 
la  dicit,noIuit  intelligere  ut  bene  ageret.  At  hor^ 
renda  ac  malignantium  dimiHa  Eccleiia,adeam 
qux  Sdelium  eft  reuertentes  rcccnleamus  etalias  ^ ^ 
Ecclefix  iigniScationes. 

Sexto  capitur  Eccleila  uniuerialiillpro  uniucr> 

Ihli  congregatione  omnium  Sdelium,a  princi^  " 

pfo  mundi  , ufque  ad  confumationem  ^eculi, 
ce  fic  non  iolum  comprehendit  EcclenamChrf 
IH,ueram  etiam  fynagogam  Moyfi  :fimul  et  Ang, 
cos, qui  fuerunt  fub  lege  naturae,  3C  hoc  qui^ 
dem  modo  accipit , EccleOam  beatus  » Aug.x* 
de  ciui  • dei . cap  • ultimo , ubi  uult , quod  non 
folum  a tempore  corporalis  praefentiae  Chri / * ‘ 

fti  & Apoffolorum  cius , Icd  ab  ipfo  Abraham 
uTque  in  huius  ftculi  finem  peregrinando  per^ 
currit , Beatus  quoque  Grego  • in  homel . Do^  * 

xninicx  feptuagefime  dicit  • Vniuerfalis  Eccle^ 
fia  , quae  ab  Abel  iufio  , ufque  ad  ultimum 
cle<^um  , qui  in  fine  mundi  nafeiturus  cft, 
quot  fandlos  protulit  quafi  tot  palmites  mi^ 
fit  • Oe  qua  etiam  in  libro  numeri  feribitur.  Nirneri 
Cur  cduxiftis  Ecclefiam  domini  in  folitudinem^ 

Haec  efi;  enim  illa  uniuerfalis  ecclefia,quae  efi:  uni 
caicxtra  qua  no  cft  j(sdu«»qux  toTupet  in  feriptuf 
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Cantico»  fandtis  mulcfs  nominib*appellacur,dtc<tur  ne 
pe  co)umba,formora,rpeciora,fpon(a,  amica^fo^ 
ror, hortus  conclufuSjfons  fignacus , immacula^ 
aioaaf  ta.Iceni  conflbum  luftorum  participantium 
bpoc.  «nentium  deum,Hferufale^  Generatio  iufta  &c*. 
CoM,r»  De  qua  dicit  Apoftolus  ad  Ephe»  pariter  & ad 
ColoillChriftum  dedit  caput  fuper  omnem  Ec« 
clef]am,quascfl:  corpus  eius, & hoc  Oquidemo^ 
do  Ecclefia  comprehendit  infe  omnes  fideles»  ^ 
bonos, malo8,ut  clare  liquet  in  parabolis  eua 
geli  cis,ibi  fimile  efi:  regnum  ccelorum,  thefauro 
abfcondito  in  agro,&  infra  homini  negociatori 
Matb»i 5 ^ paulo  pofi;  fimile  efi; regnum  codorum*i«  haec 
uniuerfalis  Ecclefia  fagene  miiTe  in  mari , 6C  ex 
Matth  aa  omni  genere  pifcium  congreganti &c*Et alibi  fi 
' ' mile  efi  regnum  coelorum  homini  Regi,qui  fe# 
2Vl4ttb*a;  efi  nuptias  filio  fuo  Sc  alio  in  loco»  Simile  efi  rc^*^ 
gnum  coelorum  decem  uirginib*  quae  accipiens 
, tes  lampades  fuas  exierunt  obuiamfpdfo  t^fpo 

fe:d^c»In  quarum  parabolarum  expofitionc  df^ 
cunc  fandtitMalos  intra  Ecclcfiae  gremium  coni» 
cineri,dummodo  tamen  in  fide  non  errent,  Vn^ 

■Avs*  dc  beatus  Aug*de  fide  ad  Petrum  parte  *i»  cap« 
44HaicPirmiffime  tene  3C  nullatenus  dubites 
ca  m dei  Ecclefiam  catholicam,&  intra  eam  uf(|^ 
in  finem  feculi,mixtas  frumento  paleas  contine 
ri*i«bono8  dC  malos,&cramentorum  communio 
ne  mifceri,&  in  omni  profeffione  fiue  clericora» 
fiue  monacorum»fiue  laicorum,bonos elfr  fimul 
&malos,extrainfuperhanc  Ecclefiam  fore  pa^ 
ganos,iudeos,haercticos,fchi  rmaticos,uelut  etia 
hos  Lutheranos,iam  dixerat  captas  .atque  extra 
hanc  Ecclefiam  faluari  neminem  pofie,etiam  li 
pro  Chrifii » nomine  ianguinem  fuderit»c  ^39* 

^ apcrtilfimc 
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^erdninie  demonftrauiuqusrc  dCc, 

F Sepdmo  fummitur  Eccleiia  in  facratiflima  pa  t • Ecdip* 
gf'na,non  ita  uniuerlaliifiine,  fed  aliquantulu  ftri 
diusfcilicet  pro  congregatione  omnium  (ideliu  ^ 
qui  fuerunt  a tempore  Chrillf,&  Apoftolotum: 
ufc^  nunc  iibi  fuccedentium , & iic  dillinguiitur  - 

a fynagogaMoyii,^  hanc  quippe  Ecclenam^ac  ^ 

fipitbeatus  Aug«inEpiftola  loco  fundamenci  Aagm 
dicens  • Euangelio  non  creder^nifi  Eccledx  au^ 
thoritas  me  copcllerec»  Hoc*n«modo  eccleiia  ma 
foris  eft  auchoritads  qua  Euangeliu, ut  infra  ^ba 
bic,&hscuocac  EcccleOa  chriilianaqccepicor  ' ' ‘ 
nimaxpoPrimoinIudeaubi  appellabatur  £c^  *ctiAa 
cleiiaHierorolimitana*undeinaAib*  Apoilolax 
rum  fcribicur^Echufhim  eft  in  illa  die  perfecucio 
magna  in  Eccleiia  qus  erat  in  Hieroic^imis*  Sc^ . 
ocida  fiiirantiochena  in  quaapoiloluft^etrus  pri 
mo  refedic,  dC  ibi  primum  i nnotuit  nomen  Chri 
ftianum, unde  fideles  primo  uocabantur  difcfpu^  " 

If  fratrestPoftea  uocatifunt  chrifi:iani,(Icuc  in  Actc,tu ' 
adiibus  fcribicur  Apoilolorum* Audierat  autem  > 

Apoftoli  fratres  qui  erant  in  ludea, et  fequitut 
in  eodem  captEt  annum  totum  conuerlati  funttf» 

Paulus  dlCBarnabas  ibi  in  Ecclefia&docuirunt  . - 
turbam  multam  ita  ut  cognominarentur  prima ' 
Antiochiae  difcipulichrifiiani&c*  ^ 5,Accep/^ 

Odauo  capitur  Eccleiia  adhuc  particulari  ^ tio  eccicJ 
us  liidelicet  pro  congregatione  omnium  fidc<>  He* 

Ifum  adtu  exifientium  , quae  efi  Ecdefia  uera 
cum  qua  femper  eil  Chriftus  , quia  nun 
quam  Ecclcilam  fuam  dereliquit  ipfo  attefian 
cc  qui  ait  • Ecce  ego  uobifeum  fum 
confumadonem  feculi , «claret  nanque  hic  quodj 
. ‘ ' ‘X 
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eorn  ruccefTorfbus  ac  omnibus  fufs,(iddibu8,/g|; 
kur  cum  ipfe  lie  uia,  uericas,  6C  ui  tatfcqui  tur  ipfun» 
fcmper  nobiTcum  habitare  per  gratiam  &c« 
Nono  Eccleila  fummicur  pro  Eccleda  repreles 
catfua,qu£  cH:  concilium  gencrale'in  (piritu  fan^^  < 
cco  legitime  congregatum , de  quaEccleHa  fecuti 
dum  plurium  exponciones  intelligitur  illud  uer> 
bum  Chriltide  correptione  fratris«S i ce  non  au>'  - 
dierit  dic  EccleiisctEc  (i  quis  ueletdicere(Eccleii^^ 
fecundum  Ludicrum  ) oportere  per  ambulare  ta: 
cum  orbem , q>  ridicula  e(l  dicere,  cocilium  igi  - 
tur  generale , quod  totam  uniuerfalem  Ecclef2<^-i 
am  reprefentat , Eccleila  uere  appellatur,alioqaf< 
nun^  cogregari  poiTec  Eccleda , quod  cil:  inqua > 
ucritati  dilTonum*Ecclena«n*uera  omnium  fide 
lium  multi^do  propter fuam  nimiam  dilatatio^: 
nem  nunquam  congregatur , nec  congregari  po< 
ceil;  ad  quodcunque  difcernendum , fed  conuo^ 
cantur  patres  uiri  docti,omnes  quoqp  quiin^ 
cerelle  uoiuerinc,  quoniam  nullus  debite  a con^ 
cilio  generalilTimo  expelli  poteit*  Conuocancur: 
igitur  uiri illuminatilTimi  pfertim  in  diuinis  fcr^. 
pt.uris  doctinlmi  de  omnibus  mundi  partibus,: 
qui  diffiniunt  dC  defcernunc  quecunq^  diffiniens 
da  3c  defcernenda  fune,  cum  maxime  citeaesf 
tholicg  fidei  firmitatem , 5^  fle  Ecclefia  efl:  fupre 
mum  tribunal  in  cerris  habens  authoritatem  fu 
per  quamlibet  rem  determinanda , necnon  & fif 
per  quamlibet  perfonam  fingularem  cuiufcunqp 
ffatus , eminentig,  aut  dignitatis  exticeric  , ctf> 
am  fi  papalis  prout  in  confiitutionc  frequens 
concilii  confirantiefis  clarius  diffinitur , Omf 
nia  auce  quae  dic  hgcfanctS  ecclefia  fpiricuiandto  tc 
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ordinac  & decermi nat , omnes  Chriflri  ffdelcs  .» 

ti  parere  tenetur, ut  infra  clarius  demoftrabic  &c.  *'  • 

Decimo  & ultimo  Aimitur  ecclcfia  magis  * • ‘ 
ftri(ftc*f.proecclcfia  particulari  qug  eH  parsecclc 
iig  uniucrfalisjtales  namqp  plures  funt  de  qb.Apo 
ftoIusPau.ad  RoJoquitur  dicens « Salutant  uos  ptio*  - 
omnes  ecclefip  xpi,premifit  etia  quib*gratias  ago 
& non  ego  tantUjfed  5^  cuncle  ecclefip  gentium,  RovW.  _ 

Inapoc,quoq^  loan,fcpte  fcripiltecclefiis  Afig 
fecundu  hoc  dicimus  Ecclefia  orientalis,Ecclelia 
occidetalfs,5^  particularius  Eccleiia  Moguntina, 
cedefia  cof^antienlis  S^c*Di(linguitur  infuper  ec 
deila , in  eccleiia  m Ro»  Alexandrinam,  Hiero^ 
folimipnam,  Conilanrinopolitanam,  Antioche 
tia , & alias  quarum  quelibet  eft  Eccleiia  particu 
larisjfic  etiam  ait  Petrus,Salutat  uos  eccleiia  qu§ 
eft  in  Babilone  collecta , Gc  accipitur  in  di uer 
usfcriprurplocistSed  eft  iciendum  quod  omnib* 
his  modis  quibus  eccleiia  fumitur  pro  agregatio 
ne  fidelium  comprehendit  tam  uiros  quam  mu 
heres, tam  laicos  quam  cIericos:&  forte  alijs  mo  ‘ 
dis  hon accipitur  in  diuinisfcripturis,Etitaad 
cccleiiam  his  modis  acceptam , fideles  laici  & 
mulieres  pertinent , non  minusquam  eccleilaftf 
cg  perfonp',uerum  in  iure  canonico  nomen  eccle^  ' 
fia  alias  habet  figniflcariones  a praedictis,  quib  • 
tantum  ad  clericos  reftringitur»  At  quonia  tales 
tccleiipacceptiones  no  haberent  locum  aduerfus 
Lutheranbs,  ideo  dimittende  funt.  His  ergo  iic 
pofitis  & declaratis  probatur  concluiio  princi 
palis  primo  ratione  continentip  ilc,Omhf 
totam  & uniuerfale  pfecius  maiorisq^  uirtuti»'  •. 
Chriftus  lidn  tantum  loquitue*  ApoftoIiV,  fcd 
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frima  ro  'Qiautlioxitatiseft  qualibet  fua  particulari  part&« 
fie^^autho  ipfum  totum  contineat  a(ftualkcr&  emi-»' 

fitate»  tientcr  per^clionem,  uirtutem  fimul  authorl 
tacem  omnium  Aiarum  partium  «Sed  quilibet 
. ; euangclifta  euangcltj  feriptor , pariter  & ipAim 

euangelium,  pars  eft  Eccle(iae  ( loquendo  de  Ec<^ 
clefia  repeimo  modo  capta)quae  comuniier  a fide 
«ur  eceJe  lib*  fumitur , cum  de  Ecclefia  abfoluta  fit  Termo, 
iiainpro  iit  etiam  patet  authoritate  diui  Aug*ibidem  alle^ 
polito»  ggjg  gjpgQ  relinquitur  cum  Ecclcfia  fit  quoddam 
totum  uniuerlale  concines  Euangeliftas  & euan 
gelia  fimul , ipTam  efle  maioris  authorirans  qua 
ipfum  euangelium,immo  quam  tota  diuina  ferI 
ptura:&c* 

S ccunda  Secundo  hoc  idem  probo  ratione  antiquitati» 
«tio.  Chrifius  non  fcripfit  aliquem  librum,  ucl  euan^ 
gelium,feu  legem  aliquam  ftbferuandam  ante 
^ 5 .1  a Ecclefias  catholicae  congregationem « Prius  aute 

degit  Apofiolos  et  difcipulos,quibus  nec  prgee/ 
pit  feribere  libros,autleges;unde  mifiurus  Apo 

llatb,zsb  ad  plantandum  Ecclefiam, non  dixit,Euii 

tes  fcribitejfedeunces  in  mundum  uniuerfum^ 
prgdicate  euangelium  omni  creaturae  • Ideo  lex 
fuit  feripta  in  lapideis  tabulis, euangelium  uero 
aiGqr»»*'  in  cordibus » ut  exprefie  manifeftat  Apoftojus 
ad  corinthtdicens  Epiftola  noftra  uos  eftis  feri^ 
pta  in  cordib»  noftris  , quae  fcitur  & legitulr. 
' ab  omnibus  hominib  ♦ manifeftafti , quonianJi 
Epiftola eftis  Chrifti  miniftrata  a nobis  & feri^ 
p ta,non  atramento,fed  fpiritu  dei  uiuLnon  in  ta 
bulis  lapidci8,fcd  in  tabulis  cordis  caraalibus 
^ . cui  arridet  Hic  rem  «propheta  dicens  *Eccedi^^ 

\ cs  ueniene  dicit  dominus » 6C  domui^ 


/ 
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'itnrael*  dc  domui  luda  ficedus  nouum  non  /ecun> 

'di^m  pacftum  quod  pepigi  cum  patribus  ueilris 
& paulo  poteft  rubdityfed  hoc  crit  paefium  quod 
feriam  cum  domo  ifraeI,po(ldies  illos,dfcit  do^^ 

■ mi nus*Dabo  legem  meam  in  uifceribus  eorum, 

’ & in  corde  eorUm  feribam  eam , & ero  eis  in  de 
> um,(S:ipfl  erunt  mihi  in  populum  &c«  Ex  his 
• igitur  clare  liquet  Eccleliam  fuifle  priorem  feri  • 4 ? t , » 
ptura  noua  & euangelio, quando  enim  Apoftoli 
ceperunt  pradicare  nulla  erat  euangelii  feriptu- 
' ra , nulla  Epil^ola  Pauli , Sc  tamen  erat  Ecclefia 
’ Chriili  fanguine  confecrata  i Erat  igitur  ecclefia 
5prior  euangelio,in  cuius  poteftate,  & a qua  ema  ^ 
nauiteuangelium,quare  concludendum  eftec^  r * 
'^defiam  lArifti  catholicam  a fcriptu*s.  rectam  ha  > 

'berMnaiorem  authoritatem  Aiper  catera  eccle^ 
fla  membra, quam  ipfum  euangelium  ^ 

Tertio  itidem  probo  ratione  autenticatfoni^  _ ^ - 
Omne  enim  habens  potedatem  autenticandi  ali 
^uod,maioris  efl:  nimirum  authoritatis  qua  ipi  , 
&m  autenticatu,hac  maior  clara  eft  de  fe,  fed  Ec 
cleda  authoritatem  habet  totam  autenticandi 
feripturam,  nec  non  & omnia  ad  Edem  pertinen 
• da*Scriptura*n*(utdefe  liquet)non  edautentiat' 

Une  Eccleda  authoritate,canonici  nanc^  feripto  » 
ires  membra  lunt  Eccledae,corpus  autem  totum 
<ut  probatum  ed)  maioris  e potedatfs  quolibet  ' 

fuo  membro*  Igitur  &c*Sed  quod  euangelij  feri^  ^ 

ptura  dt  in  Eccleds  potedate,perpulchre  dedu-' 

«it  eximius  dotftor  Echius,  exilio  argumento  . . : 

quod  Achilles  pro  catholicis  appellatur  di^  pr?^5 
«ens  * Vnde  Haeretico  volenti  contendere  con  thulic». 
,*ra  Eccledat  injdituca  ^ dIC  confuetudines  obii^  ^ 
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CidtUt  quibus  arni  s udu  comcndere  corifS 
Bcdefiam  , dicturus  cft  canonicis  Tcripcuri® 
quatuor  euangeliorum  ,acFaulinis  Epiftolis» 
Huic  moii  obijciatur*unde  fciac  has  fcripturas  ef 
fe  canonicas, ni fi  ex  Ecdeiia*Quare«n. credit eua 
gelium  Marci, qui  Chriltum  non  uiditeiTe cano 
hicum^&  noaeuangelium  Nschodemi,qui  uidic 
dC  audiuit  Chriftum  ut  teilatur  loaniSic  cur  eua^ 
gelium  Luce  difcipuli,en:  receptum  SC  euangelia 
um  Bartholomei  Apoftoli,eft  rciectumdiifi  liu> 
militer  confiteatur  Ecdefiae  authoritatem  fuper 
euangelia , ac  euangeliorum  feriptores . Et  hoc 
Aoguffi.  idem  confirmat  Augon  libro  contra  Manichee» 

* * .c.Palam,ubiait,PaIamcft 
gulS.  **  quojJ  in  re  dubia  ad  fidem  & certitudinem  ualeac 
authoritas  Ecdefix  cacholicx  qux  ab  igfi^  futi 
datifiimis  Apoftolorum  fedibus  ufq^  ad  *dier> 
tium  diem  fuccedentium  fibimet , dC  Epifeopo^ 
^ ‘ rum  (ctic,8c  tot  populorum  confenfione  firmae 
tur,ubiecdefia  catholica  Epiicopos  & populos 
a tempore  Apoftolorum  ufq^ad  hodiernum  dic 
i , fibimet  fuccedehtcsimportat»Ecce  Igitur  qualb 
ter  exprefle  habetur  ecdefiam  habere  poecfiatS 
totam  authenticam  facicndifcripcura,etexc6fe 
quenti  e(Te  maioris  authoritatis  quam  ipfa  euan# 
* gelica  fcripiura;  quare  etc. 

Quarto  illudmet  probo  ratione  potcftatis  ab 
«6  pro 'ea  ccdcfia^cxcrcitate#  Apoftoli.n,q  totam  reprefen^ 
deecde#  tabat  ecclcfiam  fincfcripturanouiteftamcciele- 
fic  gerunt  Matthiam  ordinaueruntquo($;fepte  Dia 
' conos*Pctrus  infuper  fecit  fpirarc  Anania  et  Sa# 
xSuS.  f * phiram  Jtem  fcripturadocec*Memctoutdiefab 

«x:;»2o,  baw  fcti^Iccs,fcxdieb’  ogaucris,  et f^fies  ola 

« 
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ntua,'repitn)0  ‘aucem  d(c  fabbatum  domini  dei  tuf 
: >eft  etCiEc  came  eccleda  mutauit  fabbatum  in  do 
minica  auchotftate  fua,  fupcr  quo  nullam  habes 

fcripturamtPrartereaChriilusdfxicdifcfpulisin 

mionce  non  ueni  foluere  legem  fed  adimplere,  Ec  . * 

rdcHa  tamen  illud  dictum  euangelii  declarauitin 
tellfgi  tantum  pro  lege  morali  decalogi  * Ideo  in 
, primo  concilio  pronuntiauitaudacter  fuper  cef»  * 
latione  legalium » Proinde  in  euangelio  Matthei 
legitur  Chrilhim  dtxiilk  difcipulis  fuis « Euntes 
'.•ergo  docete  omnes  gentes  baptizantes  cos  in  no 
mine  patris  &cae  »Hic  enim  ChriHrus  dedit  foc^  Matb,af 
mam  baptizandi  in  nomine  trinitatis  explicite* 

Et  tamen  eccleiia  primitiua  mutauit  hanc  fot' 
mam  baptizandi  in  nomine  Chrifti  iefutPeniie^ 
nam  agite  inquitPetrus,&  baptizetur  unufquif 
‘ •q\ieuellrum  in  nomine  Icfu  Chrifti  in  reraiilio 
ne  peccatord  ueftrora « His  auditis  baptizati  fut 
in  noie  dhiiefu , Deniq^  fcriptura  diifmitin  con^ 
cilio, uifum  eft  fpiritui  fancto  et  nobis  etc*ut  abfti 
neatis  uos  a iimulachrorum  immola^]s  & (argui 
Ae  & fuHbcato«Rem'autc  tam  clare  diiFinita  dc  ex  ■Acto,i  f 
ipreilam  eccleiia  fuaauthoritate  mutauit, ^a  &fai 
^uine  & fufFocato  uticur.Ecce  pias  eccFip  magna 
fup  fcriptura.  Alia  etq  plura  poircm*  adducer  exc 
«pla,(ed  tigc  fufficiautagit  er  ifta  ecchius.fed  hic  po  i 
nuntur  ut  omnia  ii mul  habeantur, quare (S^c»  . 

Quinto  idem  propoiitum  probo,  Omnesm* 

Chrilli  (ideles  magis  tenentur  uiucre  iccundum  ^ 
Ecclelig  authoritate  quam  iccundum  fcripturam 
igitur  Eccleiia  maioris  eilauthoritatis  quam  ip  | 
ia.euangelfca  fcriptura , confequentia  eft  nota,aa 
fecedcns  probatur  quia  detis  oppoiiiu  ups  Luthe  ^ 
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rani , tunc  requiou:  illud  quod  perpulchre  inferr 
' . Echius  primo  loco  dc  ecclelixauthorirace  , fcill 
cecquod  iam  omnes  ludei  uenicntesad  bapcif^ 
ma, etiam  tenerentur  ad  legem  JMoyO , quia  ilc 
reperirent  in  fcripturis  Apoftolos  ufdelicec  & 
alios  conuerfos  uixilTe*  Paulo  enim  agentibut 
reuertcnti  dixerunt  lacobus  6C  feniores  * Vide 
Ictu» a z ffaccj-  quot  millia  fune  in  ludeis  qui  crediderunt 
5^  omnes  aemulatores  funclegis*  Audierunt  au^ 
tem  de  ce  quia  difeeniionem  doceas  a Moyfe  eo^ 
rum  qui  pergentes  funt  iudeorum,dicens  non  de 
bereeoscircuncfdereiilios  fuos«Nec  fecundum 
confuetudinem  ingredi*  Quid  ergo  cR:^  utique 
oportet  conuenire  multitudinem  < audient  enirii 
tefuperueniile*hocergo£icquod  cibi  dicimus* 
Sunt  nobis  uiri  quacuor  uotlim  habentes  fupet  ^ 
fe  * His  aiTumptis , faniftifica  ce  cum  illis , Sc  im 
pende  in  illis  ut  radant  capita  feienr  omnes 
' quia  qux  de  te  audierunt  falfa  fune*  led ambulaof 
; 6C  ipfe  cuRodiens  legem , de  his  autem  qui  cre.^ 
diderunt  ex  gentibus , nos  feripiimus  indicans  * 
> ‘ w ^ tes  , ut  abRineant  fe  ab  idolis , imolato , & fadf 
^uine , dc  fuRbcaco , dC  fornicatione  • Ex  his  tgi 
lur  claret  hic  Paulum  cum  multis  hominis  mil^ 
libus  feruaRe  legem  Moyfi  legalem , Ru  fuper 
legalia  iuRu , fcilicet  lacobi*  Vultis  ergo  hae< 
retici  conuerfos  e^t  iudeis  hodie  magis  uiuerc 
^ fecundum  feripturas  illas  C An  fecundum  Ec« 

^ ’ clefix  authoriutem  ^ Certe  conRac,quod  non 

primum, fed  fecundnm  dicetis  , igitur  autho^» 
ritas  Eccleiise  praeferenda  cR  fcripturis , dC  Hc 
-his  rationibus  elucelRcconcluRo  noRn  prima 
ideodl^c*  ' 
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Secunda  Conclufio* 

D Ociores  fancii  conformicer  ad  uerbafym# 
boli  Apoftolorum,  uc  Augud»  Hierony» 

Grego»  Ambro»  Cyprianjus , Hila»  ChriTod»  dC 
Bernar»  cxcertq^  fancfti  • Attendentes  Ecclcllam 
clTc  dii ufno  cultui  dedicatam » ccrtifliina  Ede  for 
matam , fandlo  incorporatam  capiti  • membro^ 
rum  fanctitate  firmatam,  ueritatis fpiritu  gu^  < > 
bernkcam,  iuUiffimis  fancflionibus  ftaiutis  dC 
legibus  £ulcf tam , facramentis  purificantibiador 
natam  ,indefectibtli  praefentia  fponfi  fuftenta^ 
tam, folam  gratia  refertam  fandtitatis , eam  ran«> 

<^am  profi^ri  nullatenus  dubitarunt» 

Mirantur  nempe  Haeretici,  fuper  hanc  pofi/  Primo  tli 
pim  conclufionem  dicentes » Cum  uniuerfalis  b* 
quae  hic  defignatur  Ecclefia , nomen  fir  colle^  tm- c5clf 
^iuum  , dC  nihil  aliud  quam  homines  , Chri«  fio* 

Ili  fide,&  facramentis  unitos  fignificetCQuo^  / 
rutn  pars  maior  cum  fandta  non  fit,  fed  potius 
rcprc^a,qufa  neqp  fpiritus  fantftus  un^a  gratia, 
pec^  a peccatis  feparata , neq;  ad  coelellia  a ter^ 
renis  conuerlationib»leuata,qusniam  multi  funt 
pocatf , 6C  pauci  cletfti,  Chrifio  9tte(lante,qui  3C 
infuper  alibiait»  Per  latam  portam  , & fpacio^  Mattb»as 
fam  uiam , quae  ducit  ad  perditionem  , multi 
intrant«Anguflam  uero  portam  et  arefiam  uiam, 
qux  ducit  ad  uitam  inueniunc  pauci»)  Quonao 
do  erga  ecclefia  dicitur  fanda  < Siquidem  non 
a minore,  fed  a maiore  denominatio  fieri  folec» 

Si  igitur  ecclefix  maior  pars  cfir  reproba  , mi 
norqp  fanda , qua  ideo  ratione  (inquiunt  Haere 
cici) denominatur  fancta.  Ad  quos  dicendum 
efl>quod  ecclefia  ex  omnibus  fidelibus  congrega 
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, , ta  urre  fancta  dfcicur  8c  e(t,  non  obllante  pluria 
membrorum  prauitate  & maiicia,  quod  multis 
cx  cauds  6c  racionib«a  plenTc^ , etiam  a nobis  Cic 
pulcherrime  odendicur* 

Primo  enim  eccleda  dicitur  (ancfi:a,quia  eft 
dSeVah*  diuino  cultui  dedicata  «Naip  illa  dicun^ 

ctitatisia  tur  fanc'ca , qux  a communibus  uiibus  feparata 
tio  ct  cau  runt,diutno(^  cultui  mancip>ata , quomodo  fan^ 
cla  dici  poliunt  uafa  tninidertj»  3c  fandta  ueftimf 
ta , loca  quoc^in  urbtb*uel  fuburbibus  Sacerda 
ttb«  deputata,  primogenita  quo^,bouum,&  pci* 
eorum  &c*  Nunc  autem  Chrifti  Eccleda,  popUi> 
li|S,  fcilicec  ChriHianus,  ex  cuntftis  ludeis  dC  gea 
' ' tib.collectus,  de  idola  tria  &ignoratiae  tenebris» 

euocacus , 6C  ad  unius  ueri  Dei  cultum  electus» 
“iphe  dicitur  fanctus  ♦ unde  Apoftolus  ad  Ephe« 

Benedictus  Deus,  dC  pater  domini  nodri  lefa 
Ciiridi,qui  benedixitnos  in  omni  benedictia 
nefpirituali  in  codedibus  in  Chrido , iicut  ele^i 
git  nos  in  ipfo  ante  mundi  conditutioiiem , ue 
edemus  fancti  & immaculati  in  confpectu  eius 
in  charitate»  Et  hoc  idem  condrmat  Petrus  Apo 
i»Petri.x  dolus  dicens  « Vos  edis  genus  electum  regale 

c < facerdotium , gens  fancta  populus  acquidcionis» 

ut  uirtutes  annuntieris  eius  qui  de  tenebris  uosr 
uocauit  inadmirabilelumenruum,quiaaliquan 
do  non  populus*  nunc  autem  populus  dei  • Ecce 
‘igitur  qualiter  feripturarum  tedimonrjs  (O  haere 
tici)eo  eccle/i^  uniuerfalis  dicitur  fancta, quia  per 
ddem  ab  infidelibus  ed  feparata, & ad  colendum 
ucrum  deum  conuocatar&c. 

i.Ratio*  . Secundo  dicitur  ecclclia  fancta  ratione  forrtix* 
fic^ianeti  Npq  ratione  partium  materialium,  cum  eni|n  ce 
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cfefia  corpus  iic  midicum , & ad  inftar  corpori^ 
uetf , habet  partes  matenales  6c  formam*  Mace*> 
rfales,fcilfcec  homines  fluctes,&  ffe  inufcem  fuc; 
icedentes, formam  uero  mifticam,  Chrifti  ffdem 
uerani,Propter  quod fancti  cccicfiam  diffinien- 
tes aiunt, Ecclefia  eft  corpus  Chtiffi  mifticum  ff 
de  animatum  ♦ Harc  autem  Chriff  i fides  uera  eff, 
xecia  Plancta, unde  totum  corpus ecclefiae  dici,  ecdefia 
tur  fa nctum,iicut  homo  fanctuseff  propter  ani^ 
mamranctam,liqttincorporealiqua  fft  macu/4 
aiel  turpitudo  &c* 

Tertio  eccleiia  didi  fancca  rone  capitis  Chri-  Tcttia  r5 
fti  qui  eft  fanctus  fanctoiji  lefte  Danicle,  cui  ecck 
ila  matrimonio  eft'coiuncta,<S(:  ut  fponfa  irrepu- 
diabilis  copulata, fecunda  illud  Ofeae.  Defponfa- 
tiite  mihi  in  ffde.Et  Paulus  ad  Corint*  Oefpon-  e 
di  uos  uni  uiro  uirginc  caftan|  exhibere  Chrifto, 

^icergp  fancta  dicitur  a ianctitarc  capitis,  quod 
principalifdma  eft  in  ea*Ncc  modo  a Ghrifto,  uc 
^um  etia  ratione  partio  digniorum,  quae  quidem 
partes  funt  holes  fancti, & iufti , qui  donec  mun- 
dus finietur, in  ecdefia  efle  no  deftiient  ex  Chri> 

iE  promiffione  fua  afftftentia  eccle%pmictcria, 
ad  feculi  cdfumationem,de  quo  uenerabilia  ’ 
Beda,Ex  hoc  intelligitur  qtf  ufe^^  in  fin€  fcculi  no  ' ‘ " 

funt  deferendi  in  mudo,qui  diurna  maftone  3^  in 
nabitationc  funt  digni  in  ecclefia . At  quia  ab  ec-  " 
pellctiore&;digniordenomfnatiofierifo|et*IdeQ 
xcete  eccleiia  propter  (anctos  qui  in  ea  digniores 
funt,nomen  libi  uendicat  dignitatis* 
i Charto  (ancta  dicitur  eccleiia  qa  fanctitas  ina 
jgis  intime  d;  infcparabilius  fibippter  fanctos,  Ec'ek/fe*^® 

^uam  malitiapropterreprobpscphwer,  maliti^  liicutxte. 
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tniw  non  fcmper  cft  in  Ecclefia,fed  modo  adeft» 

modo  abcft.Nunquam  tamen  fuit  priuata  fantfH 
wtc.Nam  ante  lapfum  primorum  parentum  Ec> 
defla  fuit  i cis  flnC  malida,flmilitcr  poft  lapfum 
poenitentibus  parcntib*primis,antc  fratrkidium 
Caim.Item  pofl:  diluuium  prius  quam  a filio  CS 
pater  Noc  derideretur  .Nunquam  igitur  ut  di^ 
dium  cft,fuit  Ecdcfia  flne  fandtitate , quia  domi 
nus  amat  iudicium  SC  non  dcrdinquit  fandtot 
fuos,fed  in  aeternum  confetuabuntur,  dC  hod  iiv 

lelligendum  uidetur  de  fandlitatc  fecundum  pr* 

* " .deftinationem  .Poft  autem  nouiffimam  malo 

tum  feparationem  eartirpata  malina,  Eccicfia  fan 
dlitate  perpetua  perfruetur,dum  ibunt  hi  in  ign€ 
ay  gternum.Iufli  autem  in  uitam  aeternam, in  quam 
* non  intrabit  aliquod  coinquinatum  aut  abomi^ 

/poc»n  nationem  factes  aut  mendacium.Cum  ergo  unu 
/ quode^  potius  denominatur  ab  eo  quod  ineft 
quafl  per  fc,quam  ab  illo  quod  ineft  per  acci^ 
dens.  Hinc  igne  condudendum  eft  Ecclefiam 
potius  fancftam,quam  peruerfam,  aut  reprobam 

V appellari  &c.  ^ « r 

• auinta  Quinto  adhuc  ecclefla  dicitur  fanda  afuo  re^ 
vario  pro  (ftorci  Regitur  flquidem  a fpiritu  fando  quem 
siit  fan  Chriftus  promiflt  Apoftolis  pro  ecclcfla  quae 
critate»  ' tunc  in  cis  confiftcbat  ♦ Rogabo  inquit  patrem*  , 

6C  alium  paracletum  dabit  uobis,ut  maneat  uo^ 

ioaiui4  bifeum  in  aeternum  fpiritumucritatis.  Sed  ut  dt 

re  liquet  Chriftus  non  loquitur  ibi  de  Apofto^ 
lis  tantum  qui  non  erant  manfuri  in  aeternum,ue 
I um  etiam  de  eorum  fucceflbrib.ufcp  in  fine  mun 

' di.Item  Paracletus  autem  fpiritu8,s.quem  mittet 

pater  in  nomine  meo  (ut. ibidem  habetur)  ill« 


1, 


DE  ECCLESIAE  AVT. 

MOS  docebit  omnia,  & infra.  Multa  habeo  uo» 
bis  dicere , led  non  potefris  portare  modo*  Cum 
autem  uenerit  fpiritus  ueritatis , ille  docebit  uos 
omnem  ueritatem . Per  quae  & alia  multa  ffmi^  j 
lia  intelligitur  regimen  ecclefiac  commilTum  ef^ 
fe  fpiritui  lancto  Chrifto  recedente  fecundum  fui 
prxientiam  corporalem.Et  ideo  non  finerationa 
bili  caufain  fymbolo  Apofrolorum  poft  articu 
Ium  de  fpiritu.s*Seqiiitur  ftatim  articulus  de  Ec^ 

clkM,  cum  diatur.  Credo  in  fpiritum  (aneftum 
lanctam Eccleuam  catholicam, ut  iit (enfus  ft# 
eundum  ordinem  uerboriim.  Credo  in  Spiritum 
fandum  regentem  gubernantem , atqp  fanctiff^ 

^item  Eccleflam  catholicam*Et  fle  rs/bluendus 
cit  hic  articulus  fecundum  proprium  ■fpiritus.s*  - 

.s.non  tantum  us^*ca  ^ 
^n  fe,(X  fecundum  fe  fandum.  At  etiam  credo  in  i«  iiitdJe' 
eum  fecundum  proprium  opus  eius,  quod  eft  Ec 
cleflamfanaiffcareJ^Jeqg  elHmandum  eftarticu/  rf.‘ 

rum  Illum  «itteUigi  dtbere  deEcclefia  triumpha  ctiim/™ 
K,cuifandiatem  inefle  nullus  dubitat  Chriftia 
nus.Sed  4e  Ecclefla  militante,quam  Chriftus  fe  • 

fondaturum  pollicituseftfupraffrmampetram 
ideft  ffdei  confeffionem, contra  quam  etiam  por 
inferi  non  praeualebunt,qux  certe  confefflo  ff 
non  competit  flatui  Ecclefla  triumphantis,  : 

qiwriiam  tefte  Apoflolo*Cum  uenerit  quod  per  «.Co.ii  ^ 
fedum  efl,euacuabitut  quod  eat  parte  efl  ♦ Vnde 
ciim  omnis  chriflianus  illam  Eccleflam  profftea 
tur  landam,quam  dominus  fupra  flrmam  funda 
uit  petr^,idefl  ffdei  confeflionem , qua  non  efli  ’ 
ttiumphantis , fed  militantis  Ecclefla . fequirur  - 
ftanc  Ecdeffain  proflteri  in  fvmbolo,  cum  dicit,  “ - 


^ ' DE  lECCLESIAe  AVT, 
Credo  fatuftam  Ecdcfiam  catholrcam.Et  bgcdif 
>ugufti»  nic^cftfentcntiadiui  Aug.iexpofirione  fymbof 
li.Paritcri^  beati  Greganregiftfo:quarc5(:c. 

Sexto  dicirurEcclcfia  fanda  propter,  fandas 
leges  SC  ordinationes , leges.feuangclicas , leges 
quoque  ipfius  Ecclefiae  irt  diufnis  fundatas  ♦ gb. 
regitur  6c  gubernatur,quarum  tranfgrelfores  utf 
que  diuinam  legem  foluuntjillam  .f»  qua  domi^ 
loc,  xo.  nus  dicit  in  euangelio  Luce,Quiuos  audit  me  au 
- dit,&  qui  uos  fpernit  me  fpernit.Nam  in  fide  5^ 
mofib.di:  in  his  qux  funt  de  necefiitate  falutis  Ecr 
clelia  uniucrfalis  errare  non  poteft.(Licet  oppofi’ 
tum  aflerant  LutheraniONos  autem  uniuerfaJem 
Ecclellam  rp.iritu  fando  redam  non  polTe  errare 
omnino  £atcmui‘»D^^y*i*oo  promittente , qui  aict 
^0C|2  2/  Ego  rogaui  pro  te  Petre  ut  non  deficiat  fides  tua» 
Et  alibi  f per  hanc  pcttsoi  haedi  ffcabo  eccleriam’ 
meam, e.  portae  inferi  non  praeualebunt  aduerfus 
'eam,&:  i nfra  loquens  de  fraterna  corredione  ait» 
iwatth  Site  non  audieritdicccclefie,neccjc/lamnonau 
Mattb^s  dierit  fit  tibi  ficut  Ethnicus  & Publicanus , in 
quib*&  altjs  fundatur  poteftas  diffiniendi,  deter^ 
minandi, ftatuendi,decernendi  praecepta,  lege» 
dlf  canones  conftituendi  &c. 

Septimo  appellatur  ecclefia  fanda  a fecrameii 
torum  fanctitate , quae  in  ipfa  perecclcfix  ^ini 
ftrps  continue  difpctifantur , qug  nec  inquinari 
polTunt  per  malictam  miniftrorum , ied  ienipee 
deo  placent  profuntque  fufeipienti  non  po^^ 
nditi  obicem,fiue  per  bdnps  fiue  per  maloS  di-» 
penfencur&c* 

Odauo  fanda  cficcclefia  ex  cphtinua  afiifir^rt 
(u  'chr  idi fui  fponfi ^ perpetuauc  roanfionc  fpitiV 
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tus  fancfH,  prout  fupra  habicum  eft  .Nam  man(?a 
fua  quam  chrillus  promi  (it  eccIcHa::  no  eft  quan 
tum  ?d  corporalem  prxfentia  intdligchda.Sic.n* 
abijt  in  coelum  dC  donec  feculum  finierur  furRim 
c(t  dominusjfed  huiufmodi  chrifl:i  mando  a bea-» 
to  Aug.exponitur  per  ddem,  do(5tri  nam  8C  chaH 
tatem , Ex  quib  * conuenio  in  uos  O hzreticf 
Lut1ieranf,quf  ufquc  ad  praefens  audacfler  nega^ 
ftis  cccicdae  fanctitatem.^omodo  enim  non  eft 
hxc  eccleda  fancta^pro  qua  fanctideanda  fanctus ; 
fanctorum  chridusfanguinemdjum  fudic^utag/ 
tetedacur  Apodolus  ad  Ephedos » D«  Chriftus 
dilexie  eccledam,  & tradidit  remetipfum  pro 
ea, ut  eam  ianctificaret « mundans  eam  laua^ 
chro  aquae  in  uerbo  uitae,ut  exhiberet  ipfe  d 
bf  gloriofam  eccledam  , non  habentem  ma^« 
culam  neque  rugam  • aut  aliquid  huiufmodi» 
fed  ut  dt  fan(5ta  & immaculata , Sanctam  de^. 
mum  ed*c  necelTe  eft , pro  quafanctideanda  chri 
fius  qui  femper  exauditus  ed  pro  fua  reueren<' 
tia  , patrem  orauit  dicens  * Pater  fantdae  ferua 
cos  in  nomine  tuo  quos  dedidi  mihi  ,lit  dnt 
unum  ,dcut&  nos  unum  fumus  SC  extera  ^Ec 
ce  miranda  uerba , quae  chridus  pro  eccleda 
format  orando,  & ne  aliqui  putent  Chridum 
cantum  loqui  de  Apodolis  • fequitur  infra*San 
diiffca  in  nomine  tuo  eos  in  ueritate  • non 
enim  pro  eis  rogo  cantum  , M pro  his  , qui 
credituri  funt  per  uerbum  eoi^m  in  me « Sii^ 
pra  enim  immediate  dixerat  chridus  « Sicut  cii. 
memiddiin  mundum  «ItacSiT^go  mid  eos  it» 
fnundum.6<:  pro  eisegofandtidcbmeipfum  ut 
iim  ipd  fanccidcati  in  ueritate « No  poterat  qp 
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- de  ECCLESIAE  ftVT.  ; 
pc  dc  Ecclefiae  fandiificatione  cxprefuus  X da. 

riusfcripturaloquiJdco&c*  . ^ 

Noiu  M»  Denique  nono  dicitur  eccleUafancta,quia  ta 

tio  provl  tum  in  ea,nullocp  modo  extra  eam  poteft  quia 

STfi/r.n  fanaificati,rana«<jadfalutemuiu«e,&Cnan 
rtfi«ao  que  extia  caro  6cram£ntapetctptauetafmt,m« 

f»e.  quaquam  tamen  falutifera , de  qua  Auguft*  indc 

fide  ad  Petrum  parte  prima  inquit,  Bapcifmufr 

quidem  extra  ecclcfiam  efTe  poteft  , ftd  nili 
in  ecdefia  prodeflc  nequit . In  ccclelia  igitur  ca» 
tbolica  tantummodo  poteft  prodefle  baptifma, 

- dC  opera  mifericordix  ♦ Pariter^  nominis  Chri# 
fti gloriofa  confeffio . Si  taincn  in  ecclefia  ca«- 
tholica  bene  uiuatur.  Merito  er^o  fanda  dici^, 
tur  ecclefia  intra  quam  folam , 6C  non  extra  ,uW 
la  fanditas  reperitur:  Quare  ex  his  omnibus 
concluflonem  noftram  eifc  ucwm  clartfUme 

conftat*  ^ , M 

Tertia  Concluuo* 

OMniaenimiancitaper  generale  cpncflium 
in  fpiritu  fancto  legitime  congregatum  uni^ 
uerfalis  ecdefix  fanctac  reprcfentatiuum  a fpiritu 

fanctifancirifatemur,ideo  ea  firmiter  (^detecif 

que  aflentire  omnes  Chrifti  fideles  fub  Oei  indif 

gnatione  tenentur*  . * 

Haec  conclufioum  ueteris  quam  noui  tefta« 
Prima  ro  «icnti  teftimonijs  demonftratur,nam  utdictuin 

pJSTa",  eft  in  nona  ecclefia  acceptione,  Ecclefia  unluei» 
Ili  autbof  0jig  m ja  quae  cft'  omnium  fidelium  multitudo, 
"*•***  propter  fuam  nimiam  dilatationem , dC  quia  ni 
mis  numerofainii^  c6gregat,nec  cogregari  po/ 

ieft,ad  quodcui^difcer  nenda . Conpocantur  auj 

' V.  patres uiri  docti  dc  oibus partibu^ad 
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DB  PR^DESTINATIO^  t69 
emnia  diffirnienda , dC  decernenda  ,dcC\c  cotici^ 

Jium  eft  rupremum  tribunal  m terris,habens  au^ 
thoncatem  fuper  qualibet  rems  quamliberq?  per 
fonam  cuiufcunque  ftatuS)  aut  dignitatis  fuerit'# 

£c  hoc  quidem  concilium  initium  habuit  in  vete 
ti  teftamento. Dominus  enim  in  Deutero.ait*  Si  Deutir 
difficile,<SE^  ambiguum  apud  tciudicium  ede  per 
fpexeris  tnrer  fanguinem  Sc  fanguinem»  cauikm 
dC  caufam  lepram  6c  non  lepram  9 3C  fudicium 
inter  portas  tuas  videris  verba  variari,  furge  dC 
afeende  ad  locum , quem  elegerit  dominus  deus 
cuus,venieTque  ad  Sacerdotes  leuitici  generis,  dC 
ad  iudtcem , qui  fuerit  illo  tem|X)te^,  qufrefqae 
ab  eis,qui  iudicabunt  tibiiudic^  veritatem,dC  ia 
cies  quodcunque  dixerint  qui  prffunt  loco  quem 
elegerit  dominus , xSc  docuerint  te  iuxta  legem 
eius  fequenTque  fententiam  eorum  nec  declina^ 
bis  ad  dextram  nec  ad  iinidram , qui  autem  fu^ 
perbieric  nolens  obedire  facerdotts  impeno , qui 
eo  tempore  minidrat  domino  Deo  tuo : ex  decre  • , ^ 
to  iudicis  morietur  homo  ille  ,&  auferes  malum 
delfraelcuncffufque  populus  audiens  timebit , 

Vt  nullus  deinceps  intumefeat  fuperbia  . Ecce  ^orirate^ 
qualiter  hic  dominus  omnia  iudicandaS^  difcerfm  prep» 
nenda  remittit  ad  iacerdotes , vniuerfalem  Ecde 
Bam  reprf fentantes  quorum , congregatio  co»^ 
cilium  appellatur . Prxeipit  infupercuiiibet  ha 
benti  aliquod  difficile  negocium,5C  ambiguum,  j 

ire  ad  facerdotum  c^tum.  Mandatque  deinceps, 
vt  fequatur  eorum  fententias,nec  audeat  declina 
re  ad  dextram  vel  ad  iiniftram , fub  mortis  fen^ 
tentia . Si  igitur  tanta  poteilas  data  erat  facer> 
dotibus  uetens  teif  amenti, tanta  que  fubditorum 
' fuTsiojCUT  in  legcgrati^  generale  concilium  ver$ 
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DE  PR-® DBS TI natio; 
credentium  in  fpiritu  fancfio  legitime  congrega 
lum  vniucrfam  Ecclefiam  Chrifti  repraefentas  V 
hac  potcftate  carere  debet^Cum  dominus  dC  ial< 
uator  nofter  maiorem  ei  coceiTcrit  potcftatem  » 
ipfo  dicente.  Q^uia  fi  duo  ex  vobis  confenferint 
fuper  terram  dCc.dt  omnf  re  quam  petierint  fiet 
illis  a patre  meo  qui  in  coelis  eft:  Vbi  enim  erunt 
duo  uel  tres  cogregatf  in  nomine  meo,  ibi  fum  in 
medio  torum . Q^uanto  magis  cum  fuerint  mtlf 
le,vel  plures  in  nomine  Chrifii  cogregati,ad  ea 
dilcernenda  et  diffinienda:  qu|  concernunt  fidem 
dC  hominum  falutenuibi  aderit  Chriftus  8C  int 
habitabit  fpiritufiandhis.  Nullus  enim  cuiden^ 
.tius  poteft  conuinci  non  audiiTe  Ecclefiam , quS. 
fi  concilium  noluerit  audire NuTquam  quippe 
repericur  maior  confenCus,  qua  in  concilio.  N uk 
libique  Ch ri fti  fideles  congregari  poterunt  plus 
in  nomine  domini  quam  in  cociliis  generalibus» 
Idco5^c. 

Pr^terea  generale  concilium  etia  paucoru  do 
” * dfifsimorum  autem  6c  bonoru  Chrifti  fidelium 
^ in  fpiritu  fan,  legitime  congregatum,vniuerfale 
omniu  catholicorum  reprffentat  Ecclefiam,  igit 
qualis  authoritatis  erit  tota  vniuerlalis  Ecclcfia» 
talis  erit  generale  concilium  ipfam  reprffcntans, 
confequetia  eft:  nota, antecedes  probatur. Prinao 
authoritate  veteris  teftameti.Sfpifsime  enim  in 
Bxoftio  Exodo  prfcipue  aute  cap.ip.habetur  quod  quaii 
do  deus  uoluit  dare  lege  Moyfi  prfcepit  ei  dic&> 
Hgc  dices  domui  lacob  dC  annuntiabis  filiis  IP 
rael  di^c.Sed  paulopoft  de  Moyfe  dicitur . V^t 
Moyfes  Sc  conuocatis  maioribus  natu  populi  ex 
pofuit  omnes  fermones  domini  6Cc,  £t  licet  folu 
feniores  populi  rerpondifient  cum  quibus  loque^ 
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EatUr  Moy  fcs  tamen  Tubdi e textus. Rcfpondftc]^ 
omnis  populus  (imul.  et  tamen  non  erat  ibi  om-'  “ 

Ilis  populus  nifi  reprjfcntatiue  igitur  maiores  na 
Cii  vniuerfum  populum  (imul  repracfentabant.ee* 
hoc  ell;  quod  in  Deute.fcribitur.Interroga  patre  Drot.^ 
tuum,^' annuntiabit  tibi  maiores  tuos  dedicent 
tibi  d^c.ltem  in  ecclefiaftico  fcrtbttur.Nederpi<' 
cias  narrationem  presbyterorum  fapientm,  et  in. 
prouerbiis  eorum  couerfare.  ab  ipfis  enim  difees; 
iapientiam , 6C  dot^rinam  intelle<flus>reruireque 
magnatis  fine  querela.  Non  reinfuperprftereac> 
narratio  fenioru.  Ipfi  enim  didicerut  a patribus 
liiis,quoniam  ab  ipfis  difces  intellecftu  dC  docftri^* 
nam.Ex  his  igitur  infero,quod  fi  antiquitus  tene 
bantur  populi  aufcultare  narrationes  fenioru  pa"  ■ 
trum , necnon  presbyterorum  lapientium  quato 
magis  tenentur  laici  indodli,  cateriq^  omnes  uul 
gares  chrifti  fideles  ftarc  ad  fanefforu  patrii  De 
creta  in  lan(fhs  conciliis  determinata  fancita. 

Tum  maxime  circa  ea,qu§  attinet  ad  Chrifti  fl 
dem)<S^ animaru  falutc.  ^*nr^m  falfa  Duthg  Sr  hi^L^ 
tanorimi  dogmata  credere , eifque  prauis  potius  thae,  * 

aftentire  dieftis.  Nam  in  proteritis  conciliis,vbi 
olim  damnata  fuerunt  ea  quo  nuperrime  fufeita^ , 
runt  Duthorani)  aderant  patres  docflrinis  3C  mo. 
ribus  uita  ac  fandfitate  proclari,repletigratia  5^ 
fpintu  Gmtfto,  vniuerfalem  Ecclefia  reprofentan 
tes,quibus  m^is  credendum  eft  quam  horecicis. 

Luth  0 -conciliorum  decreta  repudiantib* 

Secundo  illud  idem  anteccdes.f.generale  coci-'  , 

Kum  in  fpiritu  fan.  legitime  congregatum  > tota  * ^ 
yniuerfalc  ecclefia  repraefentare.  Authoritate  no  / ! 
ui  teftamenti  (ic  probo  . Habet  enim  in  atftibus  ' ! 
apoftoloru,  quod  quida  defcedetes  de  ludaca  do< 
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, DE  PRAEDESTINATIO.' 
ccbant  fratres,  quia  nifi  circuncidamini  fecunda 
A&ia.i/  fnoretn  non  poteftis  faluari^facHia  ergofc. 

ditione  non  minima  Padlo  dC  Barnab{,aducriiiA 
illlos  ftatuerunt  vt  afcendcrent  Paulus 

. ..  basj&quidamal^exalijsadApoftolosaCpcgf. 

fbyteros  in  Hierufalem  fuper  hac  qu^ftione.Ec^, 
®*“**^^  ce  quomodo  ifti  impleuerunt  illud  Dcutero. 

Ex  quibus  euam  habetur , qux  erat  tunc  tem«' 
poris  ecclcfia , non  fiquidcm  tota  fidelium  con< 
gregatio » fed  tantum  Apoftoli<S^  presbyteri  », 
qui  uniuerfalera  repr^fcntabant  Ecclcfiam,quod 
tnfupcr  confirmatur  per  ea  quse  in  eodem  capite 
fequuntur.  Surrexerunt  autem  quidam  de  h^reu 
pharif^orum , qui  crediderunt  dicentes  • C^^uia 

oporiec  circuncidieos  ,pr^ipuequoquc  ierua^  • 
legem  Moyfi.  conueneruntque  Apoftoli  SCfcnta 
res  videre  de  verbo  hoc.  Et  infra  ponitur  deci^ 
fio.  5,Vifum  eft  fpirituifando  Sc  nobis,nihil yl 
tra  imponere  uobis  oneris, quam  hasc  neceflaria, 
vt  abftineatis  vos  ab  immolatis  fimulachrorum 
; ; 3C  CanguinCySc  fufFocato,5i  fornicatione,  a qui- 

» bus  cullodientes  vos  bene  agetis  valete.  Ecce  ex 

his  habes  concil^  Apoftolici  formam , Apolto-' 
It.enim  SC  feniores  conuenerunt . Gentes  autem 
non  fe  oppofuerunt  Apoftolis,ficut  modo  L^uthf 
rani  conci l^s  » dicentes.  Q^ua  authoritate , qua 
{jyipturaid  facitis  ^ Cur  adimitis  nobis  liberta*^ 
tem  a Chrifto  datam^  5Cc.  Si  i^tur  iUud  Apo ' 
ftolorum  SC  difcipulorum  concilium,  totatn  vnl 
wrlalem  ISedeflam  reprtfent^t . tfabuftque 
ccciefiz  potefiatem  ftatuendi  aliqua  elie  necefwtta  pro 
noc  tc  tempore.  Multaque  alia  ftatuit,  quibiy  adh{ 

SSanun,**  tere  tenemur,  eaque  negantes  Hfretici  cefenw» 
ergo  pari  ratione  quodlibei  generale  conciuuQi 
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in  fpiritu  fancflo  kgitimc  congregatum  , totam 
Ecclefiam  reprjfentat,  quod  erat  propofitum 
probandum  , eandemq;  habet  poteftatc  ad  quod 
cunqjdifcerncndu,  fittdem  Chriftus,idem  fpin* 
tuffan.  eadc  fides  igit  eadem  conci  Horum  pote^ 
flas  quare  8Cc,  Dcniq?  ut  etia  perpulchre  dedu^  g 
citur  ab  Echio,  tollatur  conciliorum  a uthoritas,  ^ 

tunc  omnia  in  Ecclefia  erunt  ambigua,dubia,pe 
dentia,incerta.  Nara  omnes  mox  redibunt  hstre 
fes  cociliorura  authoritate  damnat^,  quod  fi  feri 
pturis  contra  repugnabis,iam  lixlufa  authorita* 
tcEcclefi^,  rcijcicnt  feripturam  quam  volent,  fi 
cut  modo  Luther  refjcit  epiftolam  fancfli  lacobf 
quia  aduerfatur  fibi . Similiter  Machab?.&c*t. 

Et  oUm  H^retici  non  acceptarunt  quatuor  illa 
euangelia  ficut  Manich^i  reiecerunt  vetus  tefta 
mentum.  Res profecflo miferanda  . Namfiil-’ 
lud  Haretfcorum  elTet  verum.Tunc  enim  occur 
ttnte  aliquo  dubio  in  fide  non  efiet  via  deciden 
di  illud  , fed  quilibet  iuxta  prudentiam  capitis 
fui  tenderet  vel  aliam  partem , Q^uomodo  ergo 
Chriftus  fufficienter  prouidifiet  Ecclefij  fua:  per 
legem  euangelicam , qua  tamen  debet  elTe  perfe 
dliisima  Cura  igitur  necefiaria  fit  confiliorura 
authoritas  pro  fidei,firmitate , ac  animarum  fa* 
lute  , fequamur  (alubre  (apientis  confilium  dicen 
tis  in  prouerb^s . Ne  tranfgrediaris  terminos  an  Proqer.  i* 
tiquos,  quos  pofuerunt  patres  tui , ergo  condlia 
audiamus  3C  patres , non  Hf  reticos  nuper  natos 
dC  apoftatas . Pialraifia  quoque  ait . CLuanta 
man^uit  patribus  noftris  nota  ea  facere  filijs 
fuis,vt  cognofeat  generatio  altera. Igitur  nos  cre  ^ “ 
damus  mandatis  concil^s  dC  patribus.  ^ 

'f  Ec^  dicant  Luthxrani  in  concilio  funt  homi  tur  beredei 
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8«neral<* e^a'mecS^’  Pawt/n  conc('lib 
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> Wrunt  hominrc  Sf“oquc,&  Da 

pedere  tcficfijur  s; ; * «orum  fcripttt 

fcfipreilt  oi!!7  «nomWm 

in  conciliis  afflar?r  homines,  /ic  pa 

?*■  ‘^.««rminantca  * iofkllibtli^ 

^'^^hea  feruandi: Beciefiaca. 

'r  ,^“J^^^"”™adiff7cuItag 

■>™S  £:f  w 

STut^cU  twmfanAonrsfum  tW?"  ?.™'9“orum  pa, 

?~ca“ias,e^w  L„»,. 

funttanquam  dubia  & non  kl*  *?"A«nes  noa 
conea, ia  decifa.  aS^«a«" V" 

W fi^ninaca  in  generali  fi  n * f^eionabili-* 

wonibus  proponenda  nec  ab7lli 
anaib  iS  ftconda , ita  quod  ipfi  queant  ”°* 

*reobie<Sion,bus6lG 
« moredifputantium  n^rfe 
bu»  «rpondendo  quoniam 
^““'buiufmodiquodfiind/rn'^”'*' 

' nerentur  vtab iXe/fent  ptopo 

Hmta  ft«n  fidei  noftr*  ac  ^clefie^A?””*  '®™ 
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DE  PRifiDESTIN  ATIO.  17» 
ca^uf  in  fancftis  codl^s  fuerunt  determinata  tait  ' ' 
quam  vera  dC  cerca>  ideo  no  funt  velut  dubia  pe 
riculo  exponenda. 

Deinde  fcandalum  non  modicum  onretur  n5 
. tantum  apud  firaplices  fideles  verum  etiam  a*  t*Coc,j 
pud  Iud{os  6C  infideles . Cum  audiffent  ea  in  fi«’ 
de  nofira  in  dubium  verti  > qu(  a fandlis  patri> 
fcus  in  concilijs  ante  mille  annos  immo  ante  mii^ 

]e  dC  ducentos  fuerunt  confiituta  8c  decreta  ac 
Apofiiolorum  tempore  obferuata  . Nullus  quip^ 
pe  etiam  habens  fidem  ut  granum  finapis  8c  ali-- 
quid  prudentix  ifla  iudicaret  difputanda , tum 
maxime  coram  frigidis»  8c  male  fentientibus 
laicis » prxcfpue  quia  confiat  nobfs  de  eorum 
fubuerfione  ac  pertinacia  certe  nolunt  difputare 
coram  dotfHs  8c  literatis  ac  in  theologia  > 8C  in 
icriptuns  fantfhs  exercitatis » fed  coram  indo  •* 

(fiis  vulgaribus,  quorum  capacitas  fe  nullo  mo> 
do  extendit  ad  iudicanda  huiufmodi  myfireria 
fidei. 

Prxterea  pleriq;  eorum  adeo  pertinaces  funt» 

Vt  libere  promittant  fe  articulos  vfque  admor^ 
tem  defcnfuros,noluntque  acquiefeere  fbrtifsimis 
ratfonibus,etiam  ex  fundamentis  diuinarum  fert 
pturaru  fumptis,minus  aute  efficacifsimis  pfua" 
fionib.Nolunt  infuper  admittere  aliu  iudice,quS  , 
feriptura  qua  etiam  volunt  fuo  modo  fecundum  * r» 
que  propria  capita  interpretari , ideo  liquet  eos 
efie  incorrigibfies  8C  obfi:inato8,qui  nec  funt  do  , . 
cibiles dei , fed inituntur  propne  prudentix po'  v 
nuntqi  obftaculum  fpiritui  fan<fio(  vt  peroptime 

difputat  Ecchius , ) Conflrmv 

Proinde  quod  non  fit  hoc  modo  cum  Luthera  tur  ratio 
nis  in  generat  futuro  concilio  difputandum  liquiau  thotita/ 

Y 1111 


DE  PR^DESTIN ATIO, 
leapolfoli;  eft  per  illud  Apoftoli  ad  Timoth.  dicentis : 
Noli  verbis  comedere  ad  nihil.n.vtile  cft  nili  ad 
fubiierfionem  audientiura  3C  ibidem  ftultas  8C  fi 
ne  difciplina  queftiones  de  vita  feiens  quia  gene 
Timoth.x  rant  lites. Item  ad  Titum,ftultas  autem  queftto 
nes  3C  contentiones  ac  pugnas  legis  deuita  > funt 
enim  inutiles  Sc  van2e,Certe  Apoftolus  in  his  lo 
cis  prfailegatis  admonet  docflos  fideles  ne  conten 
^ dant  contra  illos  falfa  fuftentare  conantes.5^c. 

Secundo  dicendum  eft  faluo  femper  meliori  i u 
coiKiuiona-dicio  ac  patrum  determinatione  ne  videar  maio-» 
“*  ribus  meis  imponere  legem , quibus  in  omnibus 

humilis  fubijcior.Quod  omnia  qu?  in  faneftis  co 
cil^s  fuerunt  rationabiliter  determinata  quibus 
Lutherani  aduerfantur  funt  in  generali  futuro  co 
cilio  difputationibus  proponenda , Non  V t certa 
produbi)s  ponantur,fed  vt  ueriora  ac  certiora  ap 
pareant  6C  videantur  qu*  etiam  a nobis  contra 
illos  funt  fuftentanda,  quoniam  ipfi  prius  ad  Iit' 
terarium  certamen  nos  concitarunt,  conqucftic^: 
funt  pluries  apud  C^faream  catholicamqp  maie^' 
ftatem  InuidilTimi  Charoli  Imperatoris  de  fu^ 
turo  coniilio  fiendo,quod  non  celebratur,clamat 
ve  incelfanter  ipfum  concilium  fieri  debere  Ideo 
cum  placuerit  fummo  noftro  potifici  aliorumt^ 
^ cardinalium  cf  tuijaderitqp  tempus  opportunum 
S?do  «S  ut  commode  fieri  pofiit  fedata  chriftianoru  prin 
hftttfcis  dt  dpum  lite,nobis  erit  fpiritualium  armorum  ele^ 
infiar  illorum  qui  ab  ali)s  ad  fingularia 
raii  oo^  certamina  prouocantur  quoniam  noftra  intereft 
omnia  ab  Ecclefia  fanda  iuftifiime  determinata 
fuftentare , nec  non  ad  Lutheranorum  obiedio^ 
' ^ ues  viriliter  ac  rationabiliter  rcfpondere,quapro 
pter  hae  conclulioncs  orthodoxae  quae  in  prj^ 
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DE  PRiEDESTI  NATIO.  17) 
cedentibus  ac  fequentibus  libris  ponuntur  (vel 
:dif  confimiIes}cfierisprauis  modernorum  hx* 
reticorum  conclufionibus  3C  articulis  penitus  op 
ppiit^  contraria:  vt  erunt  in  ipfo  generali  ^turo 
concilio  examinand|>difcutiend5,ac  demum  pro 
maiori  fidei  firmitate  fubtfiiter  difputandf  ca< 
tholicis  autem  fuftentandar.Qu^  licet  iamduduni 
fiierint  in  fandtis  concilijs  deterrainatac,nuper  ta^ 
men  pro  maiori  Ecclefif  pace,ac  Lutheranorum 
dedecore , potius  autem  ob  eojrum  conuerfionem 
SC  falutera , a catholicis  funt  diuina  protegente 
gratia«iterum  determinanda  vel  confirmanda  , 
qua  vt  liquet  non  tantum  diuinarum  feriptura-^ 
rum  tcftimonijs  approbanturjQluinimmo  fiin^ 
dacifiimis  rationibusex  vtroq?  teftamento  funi 
ptis,  demonftrantur  cum  refponiionibus  ad  eo^ 
rumdem  falfas  Hareticorum  obicdiones , fera^ 
per  deo  optimo  (auente  9 cui  ibli  eil  honor  dC  glp 
na  per  auuiu . 

DE  PRIMATV  PETRI, 
r'  . , & (edis  Apoftolicj  nonum  * . : . 

fcripturale  Bellum  co 
clufiovnica. 

ETRVM  fuifle  principem  apo 
ftolorum  dC  ex  confequenti  om^ 
ntum  credentium  pro  fidei  ve^ 
ritateanobis  fuftentandam  oc^ . 
curit . CL-ua*"®  fummus  pontifesc 
cuius  perlbnam , 6C  officium  ge-' 
rit  in  terns  caput  cft  totius  vni^ 
ucrialis  Ecclefia » 
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RAtfonfbus  hxc  concliiHo  fumpns  tx  fcrf-* 
pturarum  fundaraetisjiara  vctcns  quam 
^ nou{lcgtsftacIariir<medcmonftratur* 
i.Rado«  < Prirao.n.fummum  fundamentum  in  ucteritc 
ftamento,  Q^uonianyn  omni  lege  tam  naturae 
quam  Mofi  fuerunt  lacerdotes  , quorum  vnus 
ftmper  tenuit  principatum,  ergo  pari  ratione  in 
lege  Chrifti  8C  gratiae , in  qua  omnes  veteris 
ftamenti  explicantur  figurg , debent  reperiri  la-' 
cerdotes , quorum  Vnus  fit  caput  dC  princeps 
cut  cjteri  alq,a  Chrifto  inftitutus  ,confequentia 
i,Cor4o,  liquent  dicente  Apoftolo  Omnia  in  figura  con<^ 
tingebant  illis,  igitur  omnes  facerdotes  antiqui 
erant  vmbra  8C  figura  iftorum  Chrifti  facerdo^ 
ttim , Ergo  quemadmodum  in  veteri  lege  erat 
vnus  primus  (acerdos  inftitutus  a deo^SC  alqin^ 
feriores , Ita  nunc  a fimili  ( cum  figura  namq^ 
fit  alicuius  figurati  figura  ) reperiri  debet  vnus 
omnium  facerdotum  primus  a Chrifto  inftitu^ 
ius,ideo  confequentia  clara  primum  afiumptum 
probo  Nam  ante  inftitutionem  facerdotq  Aaron 
dC  filiorum  eius,annexum  erat  facerdorium  pri^' 
mogenitur-^.Sic  quod  primogeniti  gerebant  offii 
cia  facerdotum  Abraam.n.dedit  decimas  Melcht 
fedech  facerdoti,quamuis  lacerdotum  adhuc  non 
eflet  iftitutum,Ille.n.  Melchifedech  fuit  Sem  pri 
mogenitus  Noe,  Idem  quoc^  de  alijs  primogeni 
Fxo  19  habetur  in  Exodi.libro.  Nam  illi  fongebatur 
^0.18  officio  iacerdotum,vf<5  ad  inftitutionem  iacerdo 
t§  Aaron  8C  filiorum  eius, de  quibus  in  eodum  le 
g^tur  1 ibro  igitur  SCc* 

Conflmat  proinde  de  confteratione  Aaron , dC filiorum 
l^^ri^^^eius  in  facerdotes  habetur  in  Leuitici  ac  Exodi.li 
bris  quod  Moles  confecrado  Aaron  fudit  deum 
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Wi^fonis  fuper  caput  cius,  cumc]^  applicaret 
hos  Aaron  cultui  di ui no  non  vnxit  eosi  oleo  con^ 
fecrationis  fed  tantum  veftiuit  eos  veftibus  ad  fa 
cerdotium  depucati6,(S^  edocflis  a deo.  Q^uas  Ci'  Initium  fi 
mul  cum  ipfis  fili)s  afperflt  quadam  un(flione,ex 
oleo  nempe  vncflionis  dC  fanguine  hofti^  fiebat  ^ru  aat 
quadam  raiRio^qua  ipfi  facerdotes  inferiores  ,cSC  prw»“** 
eorum  veftes  afpergebantur,Hic  igitur  ex  faens 
h teWs  caufam  alFerant  Hf  recici,  cur  folus  Aaron 
vncflus  efl  oleo  in  capite , fil^  autem  eius  tunicis 
tantum  ornati  arpcrfl  funt . Certe  ii  ad  verum 
frnfum  hic  icripturam  exponere  volumus  Nihil 
aliud  dicendum  erit  niii  quod  Aaron  fummum 
&cerdotem  vel  Epifeopum  reprefentabat,vn(fiio 
quoque  illa  authoritatem  ab  vno  ad  alios  trans^ 
f^ri  poiTe  iignificabat(ncut  fpiritus  vitales  a ca^ 
pite  defcendentes,ad  extera  corporis  membra  Vf 
uificanda)fiiq  vero  eius , alios  Chrilli  inferio^  optfinaa* 
res  facerdotes  redilTime  figurabant , Ergo  fi^'  niiitudoui 
mili  ratione  nunc  reperiri  debet  vnus  primus 
fecetdos.CLuem  Aaron  figurabat  qui  nec  Chri^ 
fhis  dici  debet » quoniam  ipfe  fuit  facerdos  fe^ 
eundum  ordinem  Mekhifedech  xternum  cuius 
dignitas  maior  fuit  fuper  omnem  dignitatem  Aa  confirouf 
ron . Item  in  veteri  lege  femper  reperiebatur 
vnus  fummus  facerdos  prxfentialiter  exiAens  9 
Sed  cum  ChriAus  non  fit  in  Ecclefia  per  cor^ 
poralem  praefentiam  nece  Ae  eA  alium  loco  eius 
cxiAere , cuius  primum  locum  habuit  petrus  9 
Aliter  vnquam  Agura  facerdotum  Aaron  cAec 
completa.&c. 

Procrea  aAignent  Lutherani  caufam  quare 
deus  prfcipitvtfSacercncveAemfancflam  Aaron • 
ad  fan(Auarium  in  qua  facerdotio  fungeretur  ei  ^ 
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Et  ueftes  quas  facient , pecflorale  6C  Aiperhu-* 
fneralc,Et  tunicam  talarem, <Sc  tunicam,Et  cyda 
rima^baltheumcSC  factant  ueftes  fandas  Aaro 
SC  filns  eius , ut  fecerdotio  fungantur  mihi  dCc^ 
Siquide  ex  illis  nihil  aliud  colligi  p6t,nifi  Deu 
' uoluiftc  fiimmu  facerdotc  efte  tam  veftibus  qua 

moribus  ab  ali)s  diuifum , in  figuia  huius  |wmi 

Ecclefi?  pontificisjcui  onus  populi  impofitu  eft, 
qui  .eius  pedore  habere  debet  iugis  meditatio 

ais,ac  diligenti^  pondus.  &c.  , • r 

Potcftas  etiam  ipfius  furami  facerdotis  fuper 
alios  oftendebatur  in  corona,  qua  deus  iufsit  po^ 
ni  in  mitra  fummi  facerdotis  cura  algsornamen 
tis  vt  patet  in  loco  nuperrime  allegato  fimplices 
nanque  facerdotes  vnam  tantum  mitram  habe-^ 
bant  qu«  erat  de  byflb  fed  fummus  facerdos  fu-^ 
per  mitram  de  byflb  habebat  mytram  hyacinti 
i.Paralip*  na.Aflmilihocidem  fieri  debet  in  ecclefia  chri^ 

^ fti  ut  fcilicet  flt  unus  fummus  potifex  ab  al^  ue 
ftibus  dC  corona  ac  mitra  diftindus.  j 

Numeri»  Rurfus  in  uetcri  legc  etiam  non  folumnjenu 

tur  fui  fle  plures  principes  facerdotum,  diuifi  per 
familias, ut  patet  in  Paralip.Sed  etiani  reperituf 

princeps  principum  , Nara  in  numeris  habetur 

quod  Eleazar  erat  conftitutus  princeps  princi-» 
pum  leuitarum , ad  cuftodiendum  oescuftc^ias 
fendoru/uper  eundos  aute  erat  Aaron,qui  om 
nesleuit^  dati  erant  ad  feruieiidura,in  eodem  etia 
numeri  capite  feribitur  vbi  fic  dicit  Dominus> 
applica  tribum  lcui,&  fac  ftare  in  confpedu  Aa 
ron  vt  feruiant  ei.  8Cc,  dC  adeo  uocatus  eft  ponti 
fex , Q_uantse  autem  obferuanti^  SC  reuerenti^ 
Bxoa.sx  fuiflet  Aaaron  patet  per  illud  Exod.  vbi  ait  deu» 
u per  Mofen  dns  non  detrahes  principi  populi 

po:oq*:*po:i. 
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tui  non  maledi«s,  vndc  Paulus  cum  malcdixif< 
ftt  Ananfg  dicens.  Percutiet  te  deus  partes  de  al< 
bate,ut  in  acftibus  legitur  apoftoIorum,Qui  afta, . ^ 
bant  dixerunt  fummum  faccrdotem  dei  maledi- 
cts^quibus  inquit  Paulus,  Nefcieba  fratres  quia' 
princeps  eilet  facerdotu,fcriptum  eft  enim  prin- 
cipem  populi  tui  non  maledices , Si  ergo  in  lege  perpdchi» 
veten  huiuimodi  orhcia  ordinum  in  plurcs  perlb^'^  conciu 
nas  difpartita  fuerunt  pro  diuini  cultus  miniftc^  bSS!®"’ 
«o,  decet  vt  m noua  lege , cuius  lex  uetus  figura 

fuit,huius  generis  recipiantur  minifteria  ac  ordi 

num  gradus>  Et  quod  dentur  pariter  principes  6 ‘ ^ ‘ ‘ ' 
cerdotum  diuerfi  per  diuerfasdiocefes , Cum  er* 
goChriftuspr^cIarcinftitutam  relinquere  vo^ 
luit  rempubli.Ecclefiafticam.quia  per  unum  no 
ita  commode  expleri  poterat  minifterium  diuini 
cultus,diuifit  minifteria,vt  fic  finegrauamine  et 
confiifione  omnia  rcefie  fierent , Et  quemadmo^ 
dum  Mofes  princeps  populi  habuit  adiutores  fc 
ptuaginta  lenes,  qui  temporalium  tatum  curam 
habebant, (SC  ficut  omnes  leuitf  & facerdotes  fub 
diti  erant  feruiebantque  Aaron  fummo  facerJo-  Nume.  II 
a limih  ( vt  explicetur  figura  illa)in  Ecclc- 
fia  Chrifti  opereprccium  eft  unum  elPe  princi^ 
pem,id  eft  potificem  fummum,  qui  totam  Chri 

ftirempubli.plenariemoderetur,cuiuspoteftas  ' 

maior. eft  omnium  facerdotum  dignitate , quia 
omnes  ei  humiliter  parere  tenentur , CLuoniam 
ab  ipfo  pontifice  fummo  pendet  iurifdicfiio  eoru 
fdlicet  augendi  vel  minuendi  minifteria  5c  ope^  ' 
rationes  illorum  circa  dei  cultum,  Et  etiam  circa 
ouium  regimen,vt  clare ofteditur  per  illud  Deu 
tero.  ubi  Deus  per  Mofen  ordinat  quod  in  dubns  Dcuicku 

& difficillimis  caulis  recurreiidum  fit  ad  fiiprc' 
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mum  ludtcem , in  temporalibus  ad  iudicon  tem? 
pora1em,i'n  fpiritualibus  vero  ad  furamura  facer. 

,T  ' dotem  SCex  hoc  loco  appellationes  traxerunt  ori 
ginera  . Ait  enim  deus  fi  difficile  6c  ambiguum 
apud  te  iudicium  elTe  profpexeris  inter  fanguinc- 
8C  fanguinem,caufam  3C  cau(am,lepram  dC  non 
Jepram  (S:c.  prout  oftenfura  eft  fupra  iii  tradatu 
EzechuJJ  dcEcclefi^authorftate.  , . ’ 

Deinceps  apud  Ezechielem  hoc  idem  habetut 
Confirmjf  fic  fcriptum  eft^fadu  eft  verburadni  ad  me 
dices  fili  hominis  loquere  filgspopuli  tut  cc  dicea 
ad  eos,terra  fuper  qua  induxero  gladium,<5C  tulc 
fit  populus  terrf  virum  viium  de  fuis»  Et  confti 
tucrit  eum  fuper  fe  fpeculatorem  dC  viderit  gla-r 
dium  venientem  luper  terram  3C  cecinerit  tuba 
SC  fignificauerit  populo,  dC  audierit  audiens  vo 
cem  tub{,<9«:  no  obferuauerit,5i  vendit  gladius» 
Sc  comprehenderit  eum ) fanguis  eius  in  capi^ 
eius  erit . Et  infra  fubdit  dominus , fiJi  hominis 
fpcculatorededi  te  domui  Ifrael  3C  audies  ex  ore 
meo  fermonem  <5^  annuntiabis  eis  a me.5^c. 

Ex  quibus  verbis  figuratiue  nonnulla  colligi 
poflunt,im primis  quod  fpcculator,  id  eft  Prfla* 
Ex  diAo  tus  fpiritualis  poteft  efie  inftitutus  a deo , Vt  fuit 
Bz<c.  mui  £2echiel  fuper  domu  Ifrael  ut  patet  ibi,  fpecula-^ 
tore  dedi  te  dCc.Et  fic  petrus  iftitutus  fuit  a Chri 
fto . Ite  quod  fpeculator  poteft  eligi  a populo  6C 
conftitui  fupra  ipfum  populu  eligentem  ut  pat^ 
ibi,£t  tulerit  populus  uiru  vnum>5Cconftituerit. 
eum  fuper  fe,(9^c.  Et  fic  eliguntur  fucceflbres  Pe 
tri,ltem  fpeculator  fiuc  fit  a deo  datus  immedia< 
tc,fiue  ab  aliis  eledfus  tenetur* 
f.  . Canere  tuba  cum  uiderit  gladium , per  quod 
- innuitur  quod  Prolatus  tenetur  imperare  ea  qu( 
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vdliafunt  adnmoucndumpei^ulugladffVidcft' 

damnationis.  Item  omnes  in  hiis  qu(  ad  illud  pe  ^ | 
riculum  euitandum  conducuntur >1%  ad  dei  mife 
ricordiam  confequendam^omnino  obediredebec 
tub|9  id  eft  manatis  SC  admonitionibus  fpecola 
toris.i.fummi  pontificis  > SC  ita  pacet  quod  fum  ^ 
mus  quidem  Sacerdos,licet  non  pofsit  condere  le 
gem  fuper  fubditos  repugnScem  legi  dei  > Potefi  ssitm  p6« 
tamen  legem  ac  ftacuta  fecere  ad  euitandum  pe^  afex  pot^ 
nculum  peccati)  8C  etiam  pro  Det  gratia  acqui  i 

fcnda  vel  conferuanda  , SC  ratio  efi;  quia  paftort  « 

incumbitex  offido  oues  a lupo  ab  omni  alio 
periculo  totis  virib.cufiodire,vt  in  euagelio  loi 
nis  docet  Chrifius. quantum  fit  diferiminis  inter  ' ‘ , 

pafiorem  dC  mercenaria.  Lupus  quide  diabolus 
eft,qui  callide  Circuit  vt  oues  deuoret,comra  que 
paftor  pro  ouibus  ponit  animam  fua , fi  quid 
aliud  efi:  in  quod  ouibus  nocere  porsit.^tenetur  pa 
ftor  ab  hoc  detrahere  oues,et  eas  ad  fua  pafcua  re 
ducere, (S^  compellere.  Et  nifi  in  huius  generis  pe 
riculis  pafior  inu^'lec,<S^  laboret,  dC  non  excufa  ' t 

tur  fi  oues  pereunt,  d^c. 

Et  hoc  fiquidem  ofienditDeus  per  Ezechiele 
inquiens,0  pafiores  Ifraeh.nunquid  pafcunc  fe  * 
mctipfos  ('  nonne  oues  palicunt  pafiores  c*  lac  co« 
meditis  dC  lanis  operimini , 8c  crafilim  oeddi** 
cis , oues  meas  non  pafdtis , quod  infirmum 

fiiit,non  confortafiis,  et  confradu  no  alliga fiis» 
&^rans  non  reduxifiis,^^  quod  per^t  non  quae 
fira*s,&  fic  difperf^  fune  oues  me{ , eo  quod  non 
erSt  pafiores,  SC  fedar  funt  in  deuoratione  oibus 
befiiis  agri,(Si:dirperfi  fune  oues  fn  omni  monte, 

SC  non  fuit  requires  neq^  rp^uces  , et  mox  fubdic  summi  pa 
^pheu.H|c  didt  Dns.Ecce  ego  fug  paftorcs>ct  fton»  •ff*' 
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cittit  p«l'  requiram  oues  meas  de  manibm  eorum,  « au« 
m & aiio^  pafcant  oucs  meas  o^c.h*c  Jizccnici* 

Ex  quibus  patet  quantum  vigil^c  teneatur 
llle.cui  palloris  officium  eft  commlffum,omnM 
igitur  ectlefis  ordines,mm  maxime  fummusPo 
tifex  3C  aln  pt?fules  cperique  fimplices  facemo- 
F*  VS^  res  prefigurati  fuerunt  in  ueten  lege : quare  «c. 

Secundo  principaliter  pro  eadem  conclul.oM 

fitum;  fjc  arffuo.Omnis  multitudo  bene  oKlinata  hab« 
vnum  primiim , a quo  dirigatur.  At  umuerfete 
«defia  eft  fidelium  multitudo  peropttme  ordina 
ta,igitur  ip&m  decet  habete  unum  primu  a quo 
dirigatur  confcqucntia  eft  no«fsima.  Maior  pro 
Moquid  Uatur,quoniam  multitudo  nihil  aliud  eft,  quam 
■ parium  3C  imparium,fiue  fuperiorum  & tnferto 
mm  fua  cuique  loca  diftnbuens  dirpofitio. Inter 
autem  fuperiora(cum  muWtudo  > J"'’ 

niendum  eft  ad  unum.quod  pnmum  iu,«fupre 
muminillo  ordine , quod  quidem  clarifsime  h« 
quet,in  totius  uniuerii.tam  creaturarum  cot^- 
Difaute  ralium,quam  fpititualium  ordine . . 

de  eiemen^  qu,a  fuapte  natura  ponderolior  cft,«  qoo  aa 
lorum  & «nfimum  nobilitatis  gradum  habet. in/ 

itr  sLm  fibi  locum  uendicet.  Aqua  vero,  ^.a  tet 
ra  eft  nobilior,  fupet  ipfam 
aer  aqua  nobilior, fuper  ipfam  1°«  h^bet  . Ignis 
vero  omnium  elementorum  nobilifMmus.emine 
tiotem  fpheram  ac  locum  tenet , eodemquc^ue 
ordine  fuper  fph{ram  ignis  conditum  eft  coelum 

Lune,fuMt  Lunam  Mercurius.VenusfuD  Mer 

'cutium,fuper  Venerem  Sol,  fuper  Solem  Mars, 
fupet  Marte  louis  orbis  girat,frf 
r J . ^rum  prjftatifsiinus,planetis  omnibus  fupra 

' fertutjfupet  quo  voluiturcalumftellarum  fixa 
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rrum>quod  firmamentum  dicitur , dC  fup  firma ' ^ 
mentu  coelu  chn'(lal]tnu,(Sc  demu  fminetiffimu 
corporu  locu  obtinet  cf Ium  empfreum:(S^c. 

At  itidem  ordo  in  angelicis  i]piritibus  reperi^ 
tur.  Nam  humiliorem  locum  obtinet  Angeli, 
bus  pr^funt  arciiangcli,inde  principes  feu  prin^ 
apatus,  in  alijs  quoq^  ordinibus  perfircflioribus, 
Potefiates->Virtutes,Dominationes , Itidem  3C 
Throni , Cherubin,ac  Seraphin  concernuntur, 

Jfte  autem  ordo  comprobat ur  , Nam  plerique 
angeli  infenores  incarnationem  Chrifii  igno^ 
rarunt , quoufque  efient  a fuperioribus  illumina 
tij3C  edocfli , quod  exprefiit  Efaias  inquiens  . B&ix  . 
Qjais  cfl:  tfte , qui  venit  de  Edom  tincflis  vcfti 
busdeBofrac' 6^c.  Sed  has  hierarchias  omnes 
t ranicendic  virgo  benedida  Dei  parens , iuxta 
il[ud , Afiitic  regina  a dextris  tuistS^c.  At  pro 
pinquiorem  fedem  apud  Deum  obtinet  Chrifit 
humanitas , qua;  fuper  omnes  creaturas  efi:  Ion' 
ge  a;minentiffima , iuxta  illud  fimboli, Sedet 
ad  dexteram  Dei  patris  omnipotentis  &c.  His 
autem  omnibus  pr^efi:  inefiabilis  trinitas>  atque 
incompra;henlibilis  Dei  vnitas , cuius  bonitat 
replet  ac  reficit  omnia  . Confpicuum  ergo  cft, 
ea  nullo  pado  carere  ordine , qua;  a Deo  efie- 
da  funt , dC  procedunt, & ita  ex  his  patet  veri' 
tas  maioris . At  minor  probatur , fcilicet  quod 
lefu  Chrifii  vniuerfalis  ecclefia  fit  multitudo  fi'^ 
dclium  ordinata  quidem . Q^uanto , enim  dire' 
dor  dC  Imperator  multitudinis  fapientior  eft, 
tanto  huius  generis  multitudo  efi;  ordinatior,fed  ^ 

Cbridus  fidelium  eccleii^  gubernator  dl,  8c  re', 
dor  iapientiffimus,  qui  efi;  Dei  patris  lapientia*, 
tn  qua  thelauri  fapieflu^,S^  feienti^  Dei  recon' 
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diti  manent,ergo  nullam  in  ca  fini  confunonclU» 
quia  oranta  ordinat  dC  difponit  fuauitcr  dC  c{c. 
Et  ficclare  liquet  quod  non  abfque  Dei  confif 
lio  datur  in  Ecclcfia  Chrifti  vnum  primum  , 
fcilicet  fupremus  facerdos  , quoniam  fpiriius 
fendusperos  Pauli  ad  Romanos  loquitur  di< 
cens . Qua!  a Deo  fijnt^ordinata  fiint.ltcm  qu^' 
cunque  vere  dicuntur  de  Deo  dC  creaturis , illa 
a Deo  dantur  ipfis  creaturis  ( teftc  lacobo  > 
Omne  datum  optimum , dC  omne  donum  per^ 
fedura:  defurfum  eft , procedens  a patre  lumi- 
num Pacet  etiam  de  fapientia  de  qua  Salomon* 
Omnis  fapientia  a domino  Deo  eft . Principar 
ri  ettam  fine  dominari  vere  conuenit  Deo , dC 
creaturis  vc  inquit  lob » Dei  poteftatem  non 
abpeie , cum  ipfe  potens  fit  j Daniel  quoque  aii 
Dominabitur  excelfus  in  regno  hominum  dC 
cuicunque  voluerit  dabit  illud.  Hoc  idem  etiam 
oftendit  Chriftus,dum  Pilato  loqueretur  dices. 
Non  haberes  poteftatem  nifi  datum  ellet  tibi  dc 
fuper.Et  Paulus  in  loco  pracallegato  non  eft  po<< 
teftas  nifi  a Deo , ergo  primatus  fiue  principa» 
tus  a Deo  datur  Petro *&:  fuccrlToribus  eius. 
Q_uibus  etiam  omnes  inferiores  tenentur  obedi 
re  vt  Paulus  paulo  poft  fubdit  dicens » Itaque 
qui  refiftit  poreftati  Dei  ordinationi  rcfiftic  fi- 
bit^  damnationem  acqiiirit,^^  infra.  Npn 
fine caufa  gladium  portat:  Dei.n.  miniftcr  eft 
vindex  in  iram  ei  qui  malum  agit»  Sc  tandem 
concluditjideoque  ncceffitate  fubditi  eftote,  non 
ibium  propter  iram  fed  etiam  propter  confcicn- 
tiam . Ex  quibus  verbis  etiam  ego  concludo, 
quod  fi  obediendum  eft  principibus  tempora- 
libus in  rebus  temporalibus,  lortibri  argumento. 
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obtemperandum  ell  ecclefiafticis  principibus  in 
ipiri  cualibus:  quare  3Cc, 

Praeterea  Lex  generalis  hierarchi{  efl:  vt  iri' 
feriores  per  fuos  fuperiores  furfum  cogantur  ad 
diuinos  fplendores  iibi  illucercentes , re<fle  igitur 
Deus  noui  cedamenti  alios  Sc  alios  idoneos  mi' 
nidros  indituit  ad  diuinum  lumen , SC  haurien' 
dum  3C  influendum  in  ali)s,Hoc  autem  congru' 
entius  fieri  no  poteft  i Ecdefia  Dei  nifi  per  mul 
tifariam  3C  ordinatam  inferiorum  gubernatio' 
nem,a  qua  finguli  pro  fua  capacitate  3C  quali' 
tatein  fide  vberius  poterunt  erudiri,  quam  ab 
vno  iblo  tamen  inter  rainiftros  eftvnus  pri' 
mus , qui  ante  afcenfionem  erat  Chriftus  le' 
fus  , Poli  vero  afcenfionem  Petrus  habuit  prin 
cipatum  cui  fpecialiter  a Chndocommiira  ed 
Ecdefia , Condat  igitur  ex  hac  lecunda  ratione 
qualiter  omnis  multitudo  bene  ordinata  habec 
vnum  primum  a quo  dirigitur , cum  autem  V' 
niuerfalis  Ecdefia  lit  multitudo  peroptime  ordi 
.nata  a Chrido  necelTe  elt  i pfam  habere  vnum 
caput,&  fi  dicas  idud  caput  ed  Chridus  ergo 
nullum  aliud  querendum  ed , Refpondeo  quod 
licet  Chridus  fit  fpirituaiitercoiuncflua  Ecclefi^ 
tanquam  fundamentum  6C  caput, (ed  qa  no  coc' 
xidit  per  corporalem  prasfentiam  , ideo  decet 
Vnum  alium  loco  eius  poni , Qui  vt  vicarius 
Chridi , et  fuccelTor  Pctriipod  ipfura  regat  Ec' 
defiam  6C  c^t. 

Tertio  principaliter  ad  eandem  coclufionem 
pfupponttur,mutanone  nominis  refpetflu  alicu' 
fus  creatur^  femp  eiTc  a Deo  fatfhm,  ex  fpeciali 
quadagratia,quaa  Deo  alTequitur  ille  cuius  no 
men  mmatjQ^d  patet  ex  facris  literis,  lacob.n« 
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DE PRIMATV PETRI 
podea  vocatus  clt  Ifracl  co  quod  vidit  dominu* 
Et  qui  prius  vocabatur  Abram  podmodum 
vocatus  eft  Abraham,quando  fada  fuit  fibi 
miffio  de  fcmtnc,vbi  dicflum  eft  ei  quod  in  iplb 
benedicencff  erant  omnes  gentes,  multum  infit 
per  fuit  nornen  Sarai  vxori  eius,5^  dida  eft  Sa^ 
ra,<S^inde  concepit  filium  ifaac  in  ftnetftute  fua 
vtineodclegiturx.  Item  fundam ctum  alicuius 
jdifici)  quodammodo  capitis  retinet  fimilitudi" 
nem,quo  fit  vt  caput  aliquando  dicatur  funda^ 
mentum  interdum  vero  econuerfo  quod  patet 
per  illud  Pauli  ad  ColoflT.vbi  Ghriftus.  dicitur 
caput  Ecdefiae,fideles  autem  membra  eiusJtcm' 
quando  Deus  immutationem  nominum  idc  no^ 
men  imponit  duobus, illi  duo  habent  vel  in  toto 
vel  in  aliqua  parte  eandem  dC  fimilem  gratiam» 
Et  hoc  quidem  habetur  exprefic  in  lib.  lofue  de 
filio  Naue , qui  vocatus  eft  lefus  co  quia  lalua^ 
uit  populum  Ifraeljhoftcs  eius  debellando,  intro 
duxitep  eum  in  terram  promiffionis  » Sic  lefus 
nofter  introduxit  dmnes  eledos  in  gloriam  fem< 
piternam,Alius  vero  fuit  lefus  facerdos  fandif' 
fimus  filius  loTadcch,dc  quo  Zacharias  » often^ 
det  mihi  dominus  facerdotem  magnum  lefum  » 
qui  fimiliter  figurauit  lelum  Chriftum  lacerdo^ 
tem  5tcmum,qui  obtulit  femetipfum  patri  in  la 
crificium  pro  nobis, Alius infuper  fiiit  Icfiis  fi* 
Hus  Sirach  propheta  dC  dodor  fapientiflimus» 
ficut  dominus  nofter  vocatus  eft  lefus  eo  quod 
fiiit  propheta  *in  opere  dC  fermone  (aluumque 
fecit  populum  fuum  a peccatis  eorum . His  igi- 
tur pralibatisftc  formatur  ratio, Omnis  mu- 
tatio nominis  fada  a Deo , fit  ex  aliqua  Ipeda- 
li  gratia  confona  nomini»  denuo  impofico  quam 
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adeo  cofecutus  eft  vrl  conftanterconfequetur  fl<' 
lecui  nomen  mutatur»  Sed  Chriftus  rautauft  no 
tncn  Simoni5»<5c  vocauit  eum  Cfphas,  ergo  Si" 
non  a Chrifto  consecutus  eft  ilJam  fpecfalem 
gratiam , qua?  eft  peculiaris  huic  nomi  ni  ,mafor 
cft  nota  ex  prarcedemibusdi(flis , Minor  vero  Ii 
quet  in  Euangelio  loannis  vbi  legitur,Erat  au^ 
tem  Andrias  frater  Si monis  Petri  vnus  ex  duo^ 
bus  qui  audierat  a loanne  3C  fecuti^  erant  eum> 
f nuenit  hic  primum  fratrem  fuum  Simonem  3C. 
dicit  ei,Inuenimus  meftiam,quod  interpretatur 
Chriftus,&  adduxit  eum  ad  lefiim,  intuitus  au^ 
tem  eum  lefus  dixit  tu  es  Simo  filius  loh^nis  tu 
vocaberis  Cfphas  quod  interpretatur  Petrus, 
Itidem  eaam  patet  in  Euangelio  Matth  . vbi 
Chriftus  veniens  in  partes  Cflarie  Philippi  in*' 
terrogabat  diftipulos  fuos  dicens , quem  dicunt 
homines  efte  filium  hominis»  at  illi  dixerunt  ait) 
lohannem  Baptiftam,alij  autem  Heliam»ali)  ve 
ro  Icremiam  aut  vnum  ex  prophetis . Q^uibus 
lefus  vos  autem  quem  me  elTe  dicitis.  Sed  tacen 
tibus  omnibus»Refpondens  Simon  Petrus  dixit 
Tu  es  Chriftus  filius  Dei  viui»cui  Chriftus 
beatys  es  Simon  Bariona  quia  caro  8C  fanguis 
non  reuelauit»tibi  ftd  pater  meus  qui  eft  in  cce^ 
Iis » quafi  velit  dicere » h{c  Equidem  cognitio  « , 
quam  tu  habes  de  me , quod,fcilicet  ego  Em  fi' 
Ifus  naturalis  Dei  patris»  Ebi  co$ternus  8c  co^' 
qualis  in  virtute  potefta te»  qui  <3C  volui  natu 
ram  humanam  aEIimere  propter  eius  redem  > 
ptionem»non  fiiit  a carne  vel  a fanguine»  fed  tibi 
a Deo  patre  diuinitus  ifpirata»  Sc  ideo  dico  tibi 
quia  tu  es  Petrus  8c  fuper  hanc  petram  {difica^ 
fra  JBccleEam  meam » 6C  portx  inferi  non  prx' , 
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uaUbunc  aduerfus  canti  &c.  Et  fic  patet  minof 
ex  maiore  igitur  8C  minore  veris  fcquitur 
concluiio , fcilicet  quod  Simon  a Chrifto  confe 
cutus  eft  illam  fpccialem  gratiam , qu«e  cft  fpc^ 
cialis  illi  nomini  denuo  impofito , Cfphas  enim 
Corin«io  ibidem  habetur  idem  eft  quod  Petrus  ftue  pc 
tra  Chriftus  autem  pariter  vocatur  petra  ( leftc 
• apoftolo)  petra  vero  fumitur  pro  fundametOj 
at  fundamentum  habet(  vt  diiftum  eft)  ranonens 
capitis  ergo  Petrus  a Chrifto  eft  inftitutus  pri-^ 
mus,<S^  caput  in  Ecclefia  quareidTc. 

4 R do  CLuarto  8C  adhuc  fortius  eandem  condii-^ 

* ftonem  probo  ratione  poteftatis,  fingulariter 
conceftf  ipfi  Petro  Apoftolo  fuccellbribii^ 

' eius.  Sed  pro  pulchriori  eius  declaratione  fcien^ 
dum  cft , quod  feptem  poteftates  fuerunt  coi  ^ 
latf  a Chrifto  Apoftolis  ac  eorum  fucceflbri^ 
bus , quf  in  diucrfis  feripturarura  locis  lucidif-»' 
ftme  reperiuntur.  ^ 

De  1 Apo/  Pfirna  igitur  poteftas  fuit  poteftas  confecrae^^' 

Iteioru^  tionis , qua  quilibet  facerdos  rite  ordinatus  con*^^ 
ttltue  ftcere  poteft  corpus  3C  ianguinem  dni  noftri  le*^^ 
- fu  Chrifti . Et  hanc  fiquidem  contulit  dorai>' 

nus  in  vltima  c^na  cum  dixit  Apoftolis  hoc  fa  ■ 
cite  in  meam  commemorationem , de  qua  in  ft* 
quenti  tracfbitu  aduerfus  Hjreticos  feptentriona ; 
les  locuturi  fumus  8Cc. 

D«  poicft»  Secunda  fuic  poteftas , fcilicet  adminiftratio^ 
ie.1  nis  facramentorum ,<Sc  praecipue  facram enti  pa-* 

nitcntia>qua'poteftasiurifditionis  fpiritualis  in 
foro  conlcientia»  fcu  poteftas  clauium  rnerito 
dicitur  , quibus  lacerdotes  poflunt  aperire  8C 
claudere  coelum , Aperire  quippe  dignis,clau" 
dere  autem  indignis  j per  peccatum  > enim  mot^ 
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iKak  quilibet  peccans  claudit  iibi  coelum  > quia 
proflat  fibi  impedimentum  intrandi 
'radiii  , Ad  cuius  admotionem  contulit  Deusa;  aperite 
poteftatem  Ecclefi^ , qua  dilcernere  poreft  in 
caufa  propter  quam  ccelum  clauditur  , 3c  ferre 
ftntentiam  pronuntiando  illum  dignum , Sc  iU. 

Ium  indignum.  Dignum  nempe  de  peccatis  do' 
lentem  Sc  ea  confitentem , indignum  vero  non 
dolentem  de  illis  quamuis  conEtentem  , dC  hoc 
eft  cglum  aperire,  ccdumque  claudere  quantiim 
pertinet  ad  minifterium  (acerdotum  , Authori-» 
tas  autem  ha?c  faciendi  vocatur  pote ff as  cla^ 
uis  quat  duplex  eft,  ftilicet  authoritascognofeen 
di  in  caufa  peccatoris  confitentis  ySC  authoritas 
lementiam  proferendi  quar  dicuntur  claues,  Pri>  s 

raa eft fciemiajclauis, fecunda  vero  poteftatis, 2*sXco 
Habet  enim  facerdos  authoritatem  interrogans  gnofeendi 
<Ji  Sc  ftiendiomnia  delinquentis  peccata , Q^uar  ^**“***®' 
quidem  authoritas  cognoftendi  pr^requirit  feie 
tiam  Sc  diferetionem  concomitantem  retflum  ' 

yium  eius . Habet  infuper  poteftatem  fenten*- 
tiam  dandi,qu$  prf  requirit  iuftitiam  ad  redfutn 
vfum  fui . Et  fic  Sacerdos  duplici  claue  gaudet. 

H«c  autem  clauium  poteftas  promi (Ta  fuit  Pe-' 
tfo  a domino , cum  dixit . Tibi  dabo  claues  re-  Matdwtf 
gni  coelorum,deinde  etiam  promilla  fuit  omni- 
bus Apoftoks,cum  dixit. Arnen  dico  vobis,qu$  . 

^nque  ligaueritis  fuper  terram  erunt  ligata  SC  * 
tn  coelis,  & quacunque  /olueritis  fuper  terram 
erunt  /biuta  ^ in  ccclis , Collata  vero  fuit  eis  in 
die  dominic^  refurrecftionis  dum  apparens  eis 
lefus  in  conclaui  congregatis  infufflauit  et  dixit. 

Accipite  fpiritum  fandium  quorum  remiferitis  l^®***»*®* 
peccata  reraittutur  eis  &c.  Prout  diffufe  fuo  lo- 
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DE  PRIMATV  PETRI 

co oftctifum  eR.Ec  cft  notandum  9 quod  du( 

poteilaccs  dicuntur  potcHates  ordinis  facerdota 
lis^qux  ncc^  eadem  funt,ne^  Hmul  tempore 
latf  Apoftolis(  vt  falfe  Lutherani  puiant)quaru 
vna  rcfpicit  cofecrationem  corporis  Chrifti  vc 
n,quoniam  habens  eamconfccrare  poteft  verij 
corpus  8c  fangulne  Chrilti, virtute  verboru  fa^ 
crametaliu.Secuda  refpicic  corpus  Xpi  mifticu 
feu  mebra  eius^qa  habes  ^ potefi:  foluere  8C  ]iga 
re  peccatores  fideJes  tn  qui  funt  mebra  Ecclefiar 
numero,  8C  fi  no  merito  licet  p abfolutione  fiat 
etiam  mebra  ecclefias  merito.  Prima.n.  vt  dicfHl 
efi:  coliata  eft  Apoilolis  in  cf  na  ante  Chrifti  paf 
fione  fecuda  vero  poft*rcrurredtionc;  quare  8Cc, 
Tertia  fuit  poteftas  Apoftolatus.i.authoritat 
pdicandi  quam  tradidit  dominus  diicipulis,dum 
in  dic  afcenfionis  ait.Euntes  in  mundum  vniuer 
fum  praedicate  Euangelium  omni  creatur^  dCc^ 
Haec  namqi  poteftas  non  confertur  ex  vi  ordina* 
tionis  facerdotalis,nec  par  eft  in  omnibus, fed  du 
taxat  eft  primam  Apoftolis  coliata,  quos  mifit 
praedicare  toti  qrbi  in  loco  iam  allegato. ConceC^ 
fa  eft , feptuaginta  duobus  difcipulis  miffis 
non  per  totum  orbem , fed  tantum  per  loca  ad 
quae  Chriftus  erat  perfonaliter  venturus  , vt 
patet  in  Euangelio  Luej  vbi  dicitur . Defigna' 
uit  dominus  dC  alios  feptuaginta  duos  difeipu^ 
]os , 8C  mifit  illos  binos  ante  ladem  fuam  in 
omnem  ciuitatem  , 3C  locum  , quo  erat  ipfe 
venturus.  Horum  tipum  8c  figuram  gerunt 
modo  in  Ecclefia  Epifeopi  5^  curati  ♦ Apofto^ 
lorum  , enim  Epifeopi , 6C  feptuaginta  duo-* 
rum  diicipuli  facerdotes  curati,  caeteri  vero  quo 
modo  praedicabunt  nifi  mittantur  i ceftc  Apo^ ; 


^ ET  SEDIS  APOSTOI/I.  iti 
^ ^ ftdo , Et  hoc  ve}  a Deo  immediate  quod  proba*  Rom 

joQ  bunt  per  figna  ftcuc  Mofesvel  per  fcripcuram  A « 

y cut  loannes  Bapci (la » qui rpeciale  fua  miiTionif 

teAimonium  de  fcriptura  protulit  di . Ego  vox 
clamantis  3Cc.  vel  a Petro  aut  eius  fucceilbre  mc 
dtate  vel  immediate,  Sc  hoc  probabunt  per  mu** 
nimenra,d(C  EccleilaAici  tkxAores.Cum  enim  do  ..  •,<  • 
<Aorum  ordo  Ai  quaA  pracipuus in  Eccleiia  non  ' 
debet  iibi  quifc^  indifferenter  pradicationis  ofFi<* 
cium  vfurpare . nam  vt  dicffum  eA  per  ApoAo** 

Ium.  Nemo  pradicare  pote  A nifi  mittatur  vcNemo  a» 

ritasipfa  pracipit  ApoAolts  . Rogate  dominum 
meAts  vt  mittat  operarios  in  meAera  Tuam. Ideo 
dominus  noAer  lefus  ChriAus  humani  generis 
fcruator  i n Aituit , vt  veritas  qua  antea  kgisSC 
Prophetarum  praconio  continebatur,  per  Apo' 

Aolfcam  turbam  in  Talutem  vniuerfitatis  exirec>  ' ‘ 

ficut  fcnptum  eA . In  omnem  terram  exiuit  fb* 
nus  eorum , SC  in  Anes  orbis  terra  verba  eorum. 

Sed  huius  muneris  facramentura  ica  dominus  ad 
omnium  ApoAoloru  officium  pertinere  voluit» 

Vtin  beatiAimo  Petro  omnium  ApcAolorum 
fummo  in  primis  collocaret , 61^  vc  ab  ipfo  quaA 
a quodam  capite  dona  fua  velut  in  corpus  omne 
df  Abnderet.  Sed  contra,videtur  quod  etiam  DiaObkAfot 
cono  conferatur  pradicandi  poteAas  in  fua  ordi^ 
natione,  cum  accipiens  textum  Euangeli)  de  ma* 
nu  Epifcopi  dicitur  ei. Accipe  poteAatem  legen** 
di  Euangelium  in  EccleAa  Dei  pro  viuis  dC  mor 

tuisugitur  dCc,  Solutio 

Refpondetur  qd*  Diacono  non  confertur  pote  Oncotw  ’ 
Aas  pradicandi  in  fua  ordinatione  (vt  aliqui  non 
re<fle  arbitrantur.)  Cura  enim  Diaconus  accipit  [iw>nSfem 
textum  Euangclt)  de  manu  Epifcopi  non  dicitur  ^'cudi. 


'de  PRIMATV  PETRI 
- ■ ci.  Accipe  poteftatcm  docendi  dC  pr^dicandf  euS 
geliunQ)  Sed  accipcpoteftatera  legendi  Euageliu 
in  Ecclefia  Dei,  tam  pro  viuis  qua  pro  defiincfHt 
in  nomine  domini , Ex  quo  magis  iiiOnuac  eos 
tunc  recipere  orandi  vel  legendi  officium  quatn 
praedicandi  feu  docendi  ? quare.  dCc* 

De.4.Apo  ' Quarta  fuit  poteifas  coerciu^  corre(fHonf8)in 
po  exteriori,qua  Ecclefia  exercere  poteft  in  in* 

^ uitum  ad  dirigedum  fubditos  in  finem  beatitudf 
nis  fternf  .hanc  enim  contulit  Petro  Chrifirusdi 
dixit  ei  vice  omnium.  Si  peccauerit  in  te  frater 
Mattb,i8  tuus  corripe  eum.&c.Et  fequitur,  fi  te  nonaudir 
rit  dic  Ecclcfiaf.quod  fi  Ecclefiam  no  audierit,  fit 
tibi  ficut  ethnicus  et  publicanusid  eft  excomunf 
catus  vnde  hic  in  loco  furaiturct  fundatur  iuri 
Hic  rumi'  potefias  excommunicandi , Sc  interdicendi 

mumcandi  ab  Ecclcfiafticis  facrametis  «5^  fidelium  comunio 
potcOas,  ne,qu  j nec  a Lutheranis  negari  potefi,quoniain 
ex  poteftate  vfus  eft  Apoftolus  dum  exhortis  ti 
tum  ait,H^reticum  hominem  poft  primam  et  fe 
Ad  ^yn^am  corredionem  deuita, cuius  exemplo  etia 

nos  vitare  debemus  hjreticos  Lutheranos,  Q^uf 
multoties  fandlas  Ecclefia  corrediones  neglcxe^ 
runt,Fundatur  infuper  et  in  hoc  textu  nedum  po 
. • ' ■ teftas  excommunicandi. At  poteftas  diffinien 

dijdifcernendi  dC  ftamedi  pr§cepta  leges, et  cano 
nes,in  hpt  q>  fubditur,  Qu^cuncp  ligaueritis  fug  . 
terram  erunt  ligata  & in  ccelis. <5^. 

Dcsf.potc'  Quinta  fuit  poteftas  baptizandi  de  qua  feribi 
tur  in  Euangelio  Matthei,quod  accedens  lefus  lo 
Matt  viti,  j-myg  Apoftolis  dicens , Data  eft  mihi  omnis 

MucLi6  poteftas  in  ccclo  et  in  tcrra,eutes  ergo  docete  ora 
nes  gentes  baptizates  eos  in  nomine  patris  et  fi* 

1^  rpiritus  fandi,Nam  ut  habetur  in  Euange** 
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ET  SEDIS  APdSTO  LI.  i8i 
JlioTohahrtfs  dicit  Icfus  Nicodemo,  Arnen  afnen 
dico  t!bi,ni(i  quis  renatus  fuerit  ex  aqua  8C  fpirt 
tli  fandfo  no  poieft  introire  in  regnum  dei,ict  h{c 
Quidem  poteE;as,non  tantum  fuit  data  omnibus 
Apoftolis , verum  etiam  6C  feptuaginta  duobus 
Di(cipulis,aceorum  fucceflbrtljus  fcilicetomni^ 
bus  Sacerdotibus,quinimmo  dc  omnibus  Chri- 
ftianis  necelTitatis  tempore  quare, 

‘ Sexta  fuit  poteHras  accipiendi  vitjeneceflaria  Dr.t^pote 
ab  his  quibus  rptritualia  adminiifrant.  Hanc  ve 
tb  cotulit  dominus  dum  miflis  ad  praedicandum  . ^ 
Apoftolis  dixit,Edent«  8C  bibentes  , qua?  apud  . . 
illos  funt , dignus  eft  enim  mercenarius  mercedc  ‘ 

fUajVel  cibo  fuo,ex  quibus  verbis  aperte  conflat 
Ghriflum  ibi  pron  uncia  fle  fu  per  ceflfationem  le^ 
galium,Nam  cum  dedit  Apoftolis  poteftateede 
df  qua?  apud  gentiles  funt,Dedit  igitur  authoWta  *'“**•*• 
tem  comedendi  carnes  porcinas , fanguinem , SC 
fuffbcatum,&  alia  fimilia  lege  prohibita»  et  inde 
fubdit  caufam,dignus  eft  enim  operarius  merce-' 
de  fua.Q^uod  dC  Apoftolus  deducit  ex  multipli^ 
ci  radice.ait  enim  ad  Corinthios.  Q,uis  militat  j.Cof,^ 
fuis  ftipendqs  vnquam  t'  Q_uis  plantat  vineam» 

6C  de  frudlu  eius  non  edetv  Quis  paftit  gregem  et  i 

de  ladle  gregis  non  manducat » & ad  hoc  conftr" 
mandura  adducit  fcripturam  dicens  lcr;ptum  eft 
enim  in  lege  Mofi,Non  alligabis  os  boui  tricuran 
ti»  paulo  poft  fubdit , bi  nos  vobis  fpiritua-* 

Jia  feminamus , magnum  elt  fi  nos  carnalia  me- 
tahius , 3c  poft  pauca » nefciris  quoniam  qui  in 
faCrario  operantur , qua?  de  facrario  funt  edunt 
SC  qui  altario  deferuiunt  cum  altario  partiet 
pant.lta  dC  dominus  ordinauit,qui  Euangelium 
annuntiat,  de  Euangelio  viuere , Fundatur  infu« 
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de  PRIMATV  PETRI 
pcrinhacpotcftatcfumendi  vit«  ncccffarfa  ra-» 
tionabilitas  dotationis  Ecclcfiae,loco  deciraarutii 
SC  primiisamm  legis.  Annexa  fiiit  infuper  potc^ 
ftati  prxdicandi  verbum  Dei  per  Chriftuin  pp 
teftas  faciendi  miracula  ad  confirmationem, ndei 
cum  dixitjinfirmos  curate , mortuos  refufeitate, 
leprofos  mundate, Datmones  eijrite.fed  in  hac  po 
teftate  modo  EcdefiaRici  regulariter  non  fuccc-r 
dunt.CLu*^  fufficienter  fundata  no  in^ 

diget  miraculis  confirmari  idco.^c. 

Sexta  fuit  poteftas  difpoGtionis  miniftrorum 
EcclefiiB . quo  ad  determinationem  Ecclefiaftic* 
iurifdidionisjut  euitetur  confufio  SC  difcenfionis  ; 
materia  et  in  populo  et  inter  miniftros,  fibi  ?qua 
liter,6C  indiftinde  de  omni  populo  curam  habe^ . 
rent,’Et  hxc  quidem  poteftas  collataeft  fingula-^ 
riter  Petro  8c  eius  fucceflbribus,ubi  ait  ei  fingii^ 
lariter  Chriftus  Pafceoues meas, id ipfum  tertio  . 
repetens  id  eft  fis  paftor  5^  Prajlatus  generalis, 
ut  fcilicct  ad  te  pertineat  dirpofitio  dC  r^imen  f 
generale  ouium  ouilis , Nam  ut  habetur  in  . 
Euangelio  loannis  Chriftus  poft  refurretftionetn  . 
fuam  praeftntibus  omnibus  Apoftolis  fingulari^ 
ter  dixit  Petro , Simon  loannis  diligis  me  plus 
htod  denotandum  , qd'  iHc  qui  maiorem  pote^  . 
ftatem  fuper  alios  habere  debet  a Chrifto,  etiam  . 

pr^alns  tenetur  magis  diligere  ipfum.  Volens  igl 

tur  dominus  Petro  conferre  maximam  omnium 
dignitatem  ter  interrogauit  illum , an  ipfe  plu  ^ 
quam  alq  diligeret  eum  dC  proteftata  dilechonc 
Chriftus  ter  Petro  dixit  Pafce  Agnos  meos,  Pa 
fcc  oues  meas.  Per  agnos  enim  SC  oues  in  diuinis 
feripturis  omnes  Chrifti  fideles  intelliguntur,qd 
cft  enim  dicere  foli  Petro  Pafce  oues  meas^  nili 


ET  SEDIS  APOSTOLI.  i8j 
' conftituo  tc  folum  Petrum  Paftorera  fuper  ora- 
hesbues  raeas>uc  clare  liquet , quia  ibi  Chridus 
non  didinxu  inter  has  et  illas,fed  generali  ter  ora 
' niura  curam  (ibi  cbraiHc.  Omnis  autem  pador 
primatu  tenet  fuper  omnes  oues  fuas , in  fuaque 
ed  potedate  de  ipfis  curam  gerere,igitur  Petrus 
fa<dus  ed  caput  dlC  princeps  a Chridoomnium 
ouiura  id  ed  omniu  Chridi  fidelium  j Ab  eo  er- 
go defeendit  triediate  uel  immediate  omnis  JEccle 
fladica  f urifdi(fHo  in  inferiores  prxfules » Et  dc 
«uidcntifTime  patet  Petrum  fuiflc  principem  om 
nium  Apodolorum  Sc  credentium.  Et  ita  nunc 
harc  potedas  iurifdfcdionis  in  fua  plenitudine  red 
det  in  fummo  Pontifice,  quod  ad  totam  Ecckfia 
uniuerfalem  , quia  iptlus  foli us  ed  uniuerfaliter 
'fndituere  redores  dC  prxfules  in  Eccledadica 
hierarchia,quos  uocat  ad  fe  in  parte  fblicitudinis 
cil  ipfe  uocatus  fit  i plenitudine  ptatis  quare.etc» 

‘ C^uinto  itidem  probo,  nam  Icribitur  in  Eua. 

Luca?  qd*  Chridus  in  DiTcipulorum  pra?rentia  ^R***®» 
dixit,Petro,Ecce  Sathan  expetiuit  vos  iit  cribra 
ret  deut  tnticum  , Ego  autem  rogaui  pro  te  , ut 
non  deficiat  ddes  tua,  SC  tu  aliquando  conuerfus  * 
condrma  fratres  tuos  expetere  enim  ed  fubdole 
quarere  dC  per  tentationes  fubuertere , quxduit 
namq?  Sathanas  tempore  padVonis  Apodolos 
fubuertere  uarfjs  modis,&:  interdum  ceciderunt,  . j 
Et  quemadmodum  illi  qui  cnbrat  triticum  ali- 
quid remanet  in  cribro , aliquid  uero  trandt  ex- 
tra, remanet  quippe  palea,&  bulla,  quod  autem 
bonum  ed  trandt  .ita  ludas  in  cribratione  Satha  • ' 

id  ed  in  tali  tentationum  impulfu,  SC  concuf- 
done  remandt  Diabolo  ad  poenam  xternam.ali) 
uero  Apodoli  tranderunt  ad  gloriam  > Chridus 


DE  PRIMATV  PETRI 
tamen  prfuidcns  Petrum  fore  cafunim , rogaiyt 
pro  co«  Non  enim  rogauic  pro  eo  vt  non  caderet, 
led  vt  in  cafu  non  remaneret.  Ec  hoc  ejuide  Chri 

ftus  obiinuita  patre.ideo<$conuerrionem  ^tii 

predixit,«5C  illum  principem  Apoftolorum  fore, 
SC  cb  Ebi  ecclefia  comittenda  erat  pnuriauit  apte 
dices . tu  aliquado  couerfus  coflrma  fratres  tuos» 
Ex  quibus  verbis  ita  propoficum  cocludo,Siqdc 
Dic propo ilhus  eft  alios  cofirmare cuius  Imperio  6C  authp 
fiiutn  cou^  - fubnciutur,Chriftus  igitur  dedit  Petro 

plenitudinem  poteftatis,<5^  iurifdicfbonis  fup  om 
Matth.17  nes oaesfuas. Item Chriftus  dixit  Petro,  vade 
ad  mare, et  mitte  hamileteum  pifccm  quipnus 
afcend  erit  tollc,<S:  aperto  ore  eius  inuenies  ftaier 
rem,illum  fumens  da  eis  pro  me  et  te, 

Confirmv  Patec  <S^  Chriftum  pluribus  Difcipulisprar^ 
Iui  ratio,  folum  Petrum  Tibi  acquaflein  folutionc 

tributi , ita  ergo  cum  fibi  aequauit  in  authoritate 
dC  poteftace  fuper  alios.  Prastcrea  in  Aeuangelqi 
M»rci.5  vbi  defcribitur  Apoftolorum  conftiiutio  ab  om 
hUin  X.  nibus,  Petrus  vt  caput  nominatur  primo . qu^ 
Hiero,  et  Chryfollo.  pro  eius  primatu  exponut. 
Proinde  folus  Petrus  fuper  aquas  maris  ad  Chri 
(Iu  peruenit.Signu  fingularis  Pontifici),  vt  affe 
rit  Bernardus  . Nota  infuper  quod  fi  Difcipulis 
ali)s  imperatur,vc  laxent  retia  fua,foli  tamen  Pe 

- tro  dicitur  duc  in  altu >quafi  ad  maiorem  pilciu, 

id  eft  hominum  multitudinem  capiedara,  Vt  in^ 
quit  Ambroltus  Igitur  «SCc. 

Poft remo  eandem  conclufionem  vna  cutn  Io 
Vltima  ra  hanne  Ecebio  llc  demon ftro . nam  Petrus  exe- 
quutus  eft  officium  ruum  fcilicet  Ecclefi^  prima^ 
tum,cum  elfet, Pontifex  creatus,  igituripfe  erat 
caput  dC  aliorum  Apoftolorum  primus  ,'confc< 
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quenm  efl  nota  , quoniam  Petrus  nunquam 
intuftac  vfurpalTct  fibi  primatum  illum , cura 
clTet  vir  fanc^s  8C  plenus  rpiricu  /antflo  ac  VC' 
rus  magidri  imitator  fui  > fed  antecedens  liquet 
inacfhbus  Apoftolorum . Primo  enim  ordina*  ^*“®*** 
tfonem  Matthix  in  Apodolum  direxit . Exur^ 
gens  Petrus  in  medio  fratrum  dixit  viri  fra^ 
tres  8Cc  • Ibi  (olus  alr)s  tacentibus  locutus  eH; . 
Secundo  in  die  Penthecofles  omnes  Apoflolos  Acfhmn.i 
aduerfus murmurantes  defendit.  Stans  Petrus 
cum  vndecim  eleuauit  vocem  fuam  . Tertio 
prarfente  Iohanne  fanauit  claudum  9 coram 
populo  ipfum  defendit . in  concilio  de^ 

fendit  fcySC  lohannem . Q^uinto  in  Ananiam  AAmm!? 
Sc  Saphiram  fententiam  mortis  protulit  9 quod 
fuit  maximum  poieftatis  coerciux  indicium . j^Aamn.S 
Sexto  Simonis  maledidam  fimoniam  rcprspf 
h endit  dicens.  Pecunia  tua  tecum  (it  in  perditib' 
nem . quoniam  donum  Oei  exiilimafli  pecunia 
polTidere. Septimo  iullus  fuit  etiam  gentes  tan^A*""»»»* 
quam  praefedus  in  fuam  fufeipere  poteflatem  9 
quando  vidit  linteum  in  quo  erant  beftix  re- 
ptilia9et  ftufta  eft  ad  cum  vox9furge  Petre occiV  '*  ■* 

^ Sc  manduca. Et  inde  vilb  Cornelio  Centurio^ 
ne  ac  eius  cognita  viiione  aperies  os  fuum  dixit. 

In  veritate comperi  quia  no  eft  perfonarum  ac* 
ceptor  Deus9fed  in  omni  gente  qui  timet  eum  et 
operatur  iuflitiam  acceptus  eft  illidet  iic  velut  ca 
put  gemes  incorporauii  Eccleii^.Odfauo  in  coci 
Ho  Apoftolorum  fuit  author  fententif  fupercefta 
rione  legalium.  Ex  quibus  omnibus  euideter  co^ 
ftat  ipfum  Petrum  Sc  primu  (uifte  SC  exercuif» 

(e  primatus  ofFicium  ideo  SCc»  SllSSc' 

Sed  forte  hxretici  Luthxraaf  vel  eorum  iau^taio. 
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toreshis  rationibus  ui Ai  dicent, ucmm  cife.  Pc- 

trum  fui  ile  primum  dC  capuioranmm  Apofto' 
Iorum,at(5credcntiura,fcd  quo^irnodo  nunc  Pa 
pa  qui  fcdct  SC  praefidet  Rom*,fit  uicarius  Chri 
' ; fti , fuccciror  Petri , caput  SC  primus  omnium 
Sacerdotum , ac  Chrifti  fidelium  , non  concedi  * 
tura  nobis. 

«vcippn.  Rcfpondeturqa  quemadmodum  poteftasba 
, ptizandi  in  nomine  patris  dC  filij  fpiritus  fan^ 

Ai.quam  tradidit  Chriftus  Apoftolis  non  abne^ 
141-i  . gata  pofterioribus,  ita  plenitudo  poteftatis  data 
Petro,  fucceflbribus  cius  commilla  eft  . Nullus 
autem  inucniri  poteft , qui  uerc  8C  legitimeeius 
^ fucceffbr  appellari  poltit,  nifi  ille  fumtnus  Ponti 
fcx,qui  a toto  Cardinalium  collegio  cl  igitur ,tgi-» 
tur.Nam  quod  Chriftus  dixit  Difcipulis  et  fuC' 
V cefibribus  etiam  dixit , ut  ipfe  atteftatur  dicens, 
quod  uobis  dico  omnibus  dico. 

Et  in  huius  rei  figura  Deus  poftquam  often* 

**•*  ■ ditfimilitudinem  tabernaculi:^  uaforumcollo-’ 

candorum  per  Aaron(5C  filios  eius  demum  di-^ 
i>  ..  xit.  Perpetuus  erit  cultus  per  fucceftiones  eorum 

V fJi^s  Ifrael,ut  liquet  in  Exodi  libro.impo 

nens  eis  raitraS  eruntcji  Sacerdotes  rathi  religio^ 
ne  perpetua. Ibidem  etiam  dicitur  legitirau  fem^ 
' piternum  erit  ipfi,(SC  femini  eius.  Ideo  3Cc» 

Praeterea  nifi  ordinata  fuifiet  fuccefiio,  non  di 
xifiet  Propheta  de  luda.Et  Epifeopatura  eius  ac 
cipiat  alter,quae  uerba  in  noua  Apoftolatus  ele  • 
Aione  allegat  Petrus.  Ad  hoc  autem  quod  Petri 
fucceiTores  habeant  claues , ac  eius  plenitudinem 
poteftatis,  necefiario  requiritur  q3  fint  eleAi  ab 

' his:quoruminterefteligcre,dequibushaAenu8{ 

. quare 
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cramcnri  Euchanfbf  fub  quo  eft  verum  ia 
cratil^mum  Chriili  corpus  dcci^ 

ma  concertatio*  ^ 

'•t ' 

ir.  t,  RTAcfthis  temporibusinEccle 

i iiaChriili  pernitionfsima  hserefis 

v!  o quorundam  Luihf  ranorum^qut  di 

• ' • uinam  virtutem  iuxta  modum  na<^ 

turalium  rerum  metientes , auda 
tius  dC  periculoftus  veritati  contradicunt , aiTc'  L^uthacra  ^ 
rentes  corpus  Chrtfti  vcl  fanguinem  non  eile  io 
facramcto,  nec  fubilantiam  panis  vel  uini  in  fub 
llantiSL  carnis  8C  fanguinis  conucrti,  fed  ita  Chri 
ftufn  dixilte.  Hoc  eft  corpus  meum , iicut  Apo^ 
ftolus  ad  Corinth.dicit,  Petra  autem  erat  Chri«  i.Cor.i« 
ftus,  dicunt  corpus  Cbrifti  ibi  in  facramento,  d 
tum  in  iigno>tantumque  fpiri tualiter^dS  non  fa^ 
crameptaliter  manducari  a nobis,  qui  errandi  oc 
caik)nem  fumunt  a verbis  ueritatis,cum  enim  di 
ceret  Chriftus : Ni{!  quis  manducauerit  carnem 
meam,d^  biberit  fanguinem  meum  non  habebit 
vitam  aeternam , illi  uero  non  intelligentes  dixe-  loannis  6 
»unt  adinuicem.  Durus  eft  hic  iermo,Q^uis  po-» 
teft  eum  audirerillisabfcedentibus  inftruxit  duo 
decim  remanentes.  Spiritus  eft  inquit  qui  viuifi 
cat,caro  non  prodeft  quicquam>verba  qu$  locu 
cus  fum  vobi8,fpiritus  dC  uita  funt , igitur  fpici " 
tualiter  funt  interpretanda,  1 cem  dicunt  nonnul^ 
di  ali)  retici,  corpus  enim  in  quo  refurrexit  do  ^ , 

•minus  uno  loco  ellc  oportet , veritas  autem  eius 
vbique  difFufa  eft,Sfciit  vha  perfona  deus  dC  ho  •...  u , 

•mo  vbique  per  illud  quod  deus  eft,in  coelo  vero 
'per  illud  quod  homo. eft  Chriftus  ctiadicit,.Pau 
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DE  SACRAMENTO 
)>ere8  ftmpcr  habebitis  vobifcum  me  autem  no 
femper habebitis.  AI9  infupervt  Zuinglius& 
Oecolatnpadius  dicunt  > quod  cuin  Chriftus  di^ 
xit.  Hoc  eft  enim  corpus  meum  illam  propofi^ 
tionem  de  a<flu  exercito  eflc  intelligendam  de  ac^ 
tu  fignato,  Vt  fit  fenfus.  hoc  eft  5 id  eft  figiiifirat 
corpus  meum  quoru  £%Ua  interpretatio»  inferius 
in  eorum  capita  redundabit , His  algfque  fimili' 
bus  vtuntur  prxfati  Hjretici  Luthaerani  in  afler 
fione  fui  erroris. 

Periculofil^raus  quippe  eft  error  iftejOC  per^ 
nitiofifsimus  contra  fidei  utilitatem»contra  diui-' 
tix  charitatis  magnitudinem » contra  facrameu'' 
ti  dignitatem  3C  excellentiam.  Ideo  contra  hanc 
L/Utharanorum  haerefim  conformiter  ad  facro' 
fandhim  Catholicam  fidem  pono  hanc  Conclur 
fionem. 

Conclufio  prima. 

COrpus  Chrifti  quod  fumptura  eft  de  vit 
gine  Maria , quod  paftlim  eft  dC  iepultu» 
quodque  refurrexit  dC  ad  coelum  afccdit, 
ac  fed^t  ad  dextera  dei  patris,  in  quo  filius  dd  vc 
turus  eft  iudicare  uiuos  (SCmortuos  fub  fpcciebus 
panis  6C  uini  uere  dC  realiter  continetur. 

Hjc  conclufio  per  rationes  naturales  often^^ 
^i  non  poteft,diuinarum  tamen  fcripturarum>w 
maxime  noui  teftamenti,authoritatibus  manife 
fhfeime  demonftrabitur,  ex  quibus  poterunt  foe 

mari  rationes.  . . 

' Primo  igitur  pro  fundameto  pnmf  rationub 

fumo  dialogum  illum  inter  Chriftum  <S^Iudfos> 
qui  in  Euang.Ioannis  pulcherrime  defcribit.NS 
lud^i  poftquam  Chriftus  ex  quinque  panib.  6C 
duobus  pii^us  faturauit  quini;^  millium  homK 
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nutH,uo1uerunc  f prum  conftitucre  r^e.beatos  fe 
putantes  (i  talis  ac  tantus  Rex , vt  erat  Chriflus 
verus  deus  dC  homo,infinftf  uirtutis  ei  domina^ 
retur  quibus  ChnThis  Amen  Amendico  uobis 
quarritismefacererege  nonquia  uidiftis  figna, 
fed  quia  maducaftis  ex  panibus  dC  faturati  e^;is^ 
Operamini  non  dbu  qui  perit  fed  qui  permanec 
in  uita  {terna  que  filius  hominis  dabit  vobis(  Iu-» 
d{i)Qnis  eft  ifte  cibusc’(Chriftus)Cib.ifte  eft  pa 
nis  optimus(Iudai)Nuquid  ifte  panis  melior  eft 
pane  quem  dedit  dns  patnbus  noftrisad  vefcen 
durat'Na  patres  noftri  manducauerunt  Mana  in 
deferto  ficut  fcriptum  eft  pane  de  ccclo  dedit  eis 
maducare  (Chriftus)  Amen  Ame  dico  uobis  no  PCI; 
Mofesdedit  vobis  pane  de  coelo,  fed  pater  meus 
dabit  uobis  panem  de  coelo  verum , panis  enim  ^ . 
verus  eft  qui  de  coelo  defeendit  6C  dat  vitam  mu 
do 9 (iud{i)Oomine  femper  da  nobis  hunc  panc> 
Chriftus, Ego fum  panis  vit{, patres  veftri  man 
ducauerunt  mana  in  deferto  8C  mortui  funt , hic 
eft  panis  de  coelo  defeendens  vt  ft  quis  exipfb 
manducauerit  non  moHatur,  Ego  fum  panis  vi' 
uus  qut  de  coelo  defeendi.  ii  quis  maducauerit  ex 
hoc  pane  uiuet  in  {ternum:Ecce  quam  apertifsi ' 
me  Chriftus  dicit  fe  efte  panem  9 SC  inde  fubdit» 

6C  panis  quem  ego  dabo  caro  mea  eft  pro  mun^ 
di  uita  ut  luce  clarius  oftendat  pane  que  daturus 
eft,  eft*e  carnem  fua  litigabant  ergo  ludxi  ad  in' 

Ilicem  dicetes,  Q^uomodo  poteft  hic  carne  fuam 
nobis  dare  ad  maducandu:Chnftus , Ame  Ame  u i 

dico  vobis  nift  manducaueritis  carne  ftli^  hois,et 
biberitis  eius  fanguinem,non  habebitis  uitam  in  V 
vobis . Q_ui  manducat  meam  carnera,&:  bibit 
meum  fanguiQem,habet  vitam  atemam,6^  ego 
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DE  SACRAMENTO 
rcfufcitabo  eu  in  nouifomo  die,  Caro  enim  mea 
vere  eft  cibus,et  fanguis  meus  uere  eft  potus.Ec 
ce  dicit  uere, id  eft  non  figuratiue  neqp  raiftice  ne 
que  (lgni6catiue  fed  fpiritualiter,ideofubdit,qui 
manducat  meam  carnem,5^  bibit  meu  ianguinc 
in  me  manet,et  ego  in  iUo,ergo  fub  facrameto  eii 
chariftff  eft  veracaro,ac  verus  fanguis  Chrifti, 
6C  cx  confcqueti  ipfum  corpus  gloriofum,  qu^ 
quemadmodum  eft  fpirituale , tta  eft  verus  fpiri 
tualis  cibus  animz  > quare.^. 

At  contra  aduerfantur  H^retici  per  illud  quod 
in  eodem  dialogo  loannis  habetur.  Na  ludji  au-' 
dientes,&multi  ex  difcipulis  eius  dixerunt,Du«* 
rus  eft  hfc  fermo , dC  quis  poteft  eum  audiret  3C 
abierut  retro, ex  quibus  Chriftus  fpirituseft  qui 
l^wicorff  viuificat,caro  no  prodcft  quicquam,Verba  quf 
o icAo  locutus  fum  vobis  fpiritus  dC  vita  funt , ideo  vt 
ipfi  allerunt  uerba  Chrifti  intelligenda  funt  fpi- 
ritualiter,fcilicet  de  maducatione  fpirituali  per  fi 
dem  tantum,  non  autem  de  facramentali  mandu 
catione,vt  catholici  vere  fatentur. 

Rerponfio  Sed  pro  huius  obie<5Honis  refponfionc,Notan 
dum  eft  pnmo , quod  corpus  quodlibet  ut  panis 
vel  caro,  feu  alia  res  comcftibilis  poteft  duplici-^ 
ter  comedi  a nobis,corporaliter.f.et  fpiritualiter> 
Primo  enim  corporaliter,  quotiefeunque  come^ 

ditur  fub  corporalibus  accidentibus, videlicet  cu 

in  comeftione  alicuius  rei  percipitur  eiiK  podus, 
color , edor , fapor.i.dulcedo  vel  amaritudo,  ^ 
DupHdter  huiufmodi  res  conuertitur  infubftantia  aliti,  tuc 
p6t  come  quippe  vere  dC  corporaliter  comeditur.  Sicut  ca 
di  corpos^  vituli  vel  agni,(eu  panis . Secundo  modo  po^ 
teft  aliquod  corpus  comedi  fpiritualiter,  non  di-» 
co  autem  fpiritualiter  i id  eft  per  fidem  taotum> 
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fed  rpirituaIfCcr,quando  comedit,  (Sinon  fub  ac^ 
ddentfbus  corporalibus,  de  quibus  exeplum  cla 
rum  habemus,de  optimo  uino  mulcocies  lambi^ 
cato,ieu  diRf]lato,df  ftillatfone,quod  quide  vinii 
per  huiufmodi  amittit  colorem,  iaporera,(Si  odo 
rem  uini,tamen  ibi  remanet  elTentia,  dC  fubRan 
tia,ac  virtus  ipfius  vini , ttac^  vinu  remanet  fpl 
rituale, cum  igitur  bibitur,quia  non  fumitur  fub 
accidentibus  corpora1ibus,ideo  fpiri  tualiter  bibi 
tur,itidem  patet  de  fulRire  lambicato  cuius  tantii 
virtus  dC  fpiritualis  elTentia  remanet,  femotis  fui 
furis  accidentibus,  ac  exteris  corporeis  conditio^ 
cibus  , 6C  ita  de  herbis  ac  c^tens  rebus  labicatis. 

Sic  dicendum  eft  de  corpore  Chriili  quod  no  co 
meditur,fub  fpeciebus  corporis,ut  putabant  lu^ 
dani  &multi  difdpulorum  ChriiH,Q^ui  ut  fupra 
diximus  audientes  Chriihim  dicentem, Nid  raa 
ducaueritiscarnem  fili)  hominis,dl^biberitis  eius 
fanguinem  non  habebitis  vitam  in  vobis,  dixe<' 
runt.  Durus  eft  hic  fermo , Quomodo  poteft  hic  * 

nobis  carnem  fuam  dare  ad  manducandum  c*  Ec 
abierut  retro  propter  duritiam  (dmonis  eius.  In 
celligebant  enim  carnem  fuam  manducanda  cor 
paraliter,id  eft  fub  corporis  fpeciebus  dC  fub  ma 
terialibus  conditionib.  quomodo  in  cadauere  ve 
ditur,aut  in  macello  prxtiatur,  ac  dentibus  lania 
cur.  Et  ideo  fuerunt  fcandalizati , unde  Chrillus 
agnofeens  quod  inter  fe  murmurabat  dixit.  Hoc 
vos  fcandalizat  quod.C  dixi  carnem  meam  a uo  ' 

bis  manducandam,  fed  cum  videritis  Hlium  ho^  * 
minis  afcedentc  iibi  prius  erat  in  diuinitate.CtQc 
videbitis  quia  in  eo  modo , quo  putatis  corpus 
meum  erogabo  vobis  ut  moribus  confumatur,  ^ 
quia  cum  i pfo  corpore  integro  utique  afcenfurus  ' .'-1.3 
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DE  SACRAMENTO 
futn  tn  ccelum , Recedentibus  autem  illis  a Chri 
fto  dC  duodecim  apoftolis  manentibus  illos  in' 
QujUier  ^ftruxit  de  eo  quod  dixerat , Spiritus  inquit , «ft 
‘ viuificat,caro  no  prodeft  quicquara.  Quomodo 
pusfub  fpfcfcilicet  illi  intellexerunt  carnales  difcipuli 
cie  panis  Chrifti  carnaliter  manducandam?  Spiritus 
eft  qui  uiuificat?id  eft  caro  mea  fpiritualiter  fuin 
pta  viuificat  ? verba  qu? locutus fum  ad  vo8?(ci 
licet  de  carne  mea  manducanda  fpiritus  8C  uita? 
funt>*id  efl  fpiritualem  habent  intelletflum  fecun 
dum  quem  caro  mea  vitam  praftat,  fcilicet  futn 
pta  fpiritualiter  fub  facramento . Manducatut 
igitur  corpus  Chrifti  uerc  8C  rcalilcr,fed  non  cor 
poraliter , vt  arbitrabantur  lud^ijid  eft  non  fub 
propria  fpecic  carnis  dC  lineamentis  corporei  - 
bus,humanO)Corpori  conuenientibus  > fed  fpiri' 
cualitetjid  eft  fub  fpecie  aliena  fub  qua  latet  ? 8C 
ftc  non  fubgeitur  alicui  corporalium  fenfuura* 
fub  qua  fpccie  habet  quodammodo  modum  ext 
' ftendi  fp>iritus,quia  ibi  eft  modo  inuifibili  ^ in' 

fenftbili . Et  hjc  fiquidem  manducatio  fpiritua" 
lis , vere  eft  manducatio  facramcntalis  ? quf  op* 

1 ponitur  manducationi  corporali  feu  carnali  ? de 

qua  intelllgebant  ludxi?ut  iiipra  dieftum  eft . Et 
(ic  patet’refponfio  ad  obieilioncm  ? qualiterque 
fntclligenda  fint  uerba  Chrifti. 

De  modo  cflendi  Chrifid  ‘ ■ 

in  Sacramento.  ^ - 

Optimos  A Tvt  clarius  intelligatur,modus  ex  iften 

^fcurfos  Za  di  corporis  Chrifti  fub  fpeciebus  panis 
SC  uini)<^  qualiter  manducatur  dC  funM 
tur  a nobis.Noiandum  eft  fecundo  quod  elemm  • 

— . . , ta  omnia  pariter  mundus  6C  homo , habent  tri' 

^ * plex  elifc,  videlicet  corporale?fpiritualcj  dC  coele 
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. Af, alterum  altero  perfc(5ltus,Tcrra  nanc^  habet 
fuum  ciTe  corporale  j in  hoc  infimo  elemento  » 
quod  nimis  corporeum  efl.Spirituale  uero  in  ho  ^ 

mine , dequo  dominus , Terra  es  dC  in  terram 
reuerteris , tbi  enim  exiflit  fpintualitcr , id  eA 
non  fub  propria  fpecie  terr^,ac  fuis  accidentibus 
corporalibus.  Ccclefteuero  elTe  Tuum  habet  in 
ccelo  empireo,quod  quidem  coelum  proprie  dici 
tur  terra  ad  inAar  i Aius  inferioris  elementi  tet^ 

. tx  spb  ArmitatemjAabilitatem  dC  immobilita*  PfaLi^ 
eem,dequa  PfalmiAa.  Credo  uiderebona  domi 
.ni  in  terra  viuemium  9 dC  alibi  Portio  mea  do^ 

.mine  in  terra  uiuentium.Item  BenedixiAi  domi 
^ne  terram  tua 3^. Similiter  exiA^i  aquf , mate tnpiex  m» 
.«'alisin  fuo  reAdetelemetotfpualis  aute  in  fupe"  dusefl«ndl 
. rioribus  aquis,de  quibus  Plal.Et  aquf  qu(  fuper  pfXi4S 
coelos  funtlaudet  nome  dni.Ex  quibus  Amplici. 
jic  puriisimis  aquis  formatu  eA  coelu  chri Aalli^ 
nu  fupra  ArmametU)  in  quo  aqua  habet  Tuu  eil^ 
fpirituale,  8C  Ac  Armametu  diuidit  aquas  mate« 

. tiales  9 ab  aquis  fpintualib . Modus  uero  eAfendi 
aquae  fpimuahTsimus  3C  cfleAis  reperic  in  ipfa 
grana  fpirituAan.de  qua  Ezechiel.  Ecce  ego  ef  Esecfi.  gif • 
iiind^  fuper  uos  aquam  mundam9(S^mundabimi 
ni  ab  otbusit^uinamentis  veAris.Et  alibi.  Vidi 
aquam  egredientem  de  templo  &c.Efaias  quoc^ 
clamat.tOcs  Atietes  venite  ad  aquas.  Item  Chri  loan.7 
Aus  in  euangelio  loannis . Qjii  biberit  ex  aqua 
qu^egpdaboei9no  Atiec  vltra(S^infTa  9 Siqtfs  ' 
uut}  veniat  ad  me9dl^  bibat  6l^c.  Aer  infuper  ma  , 

, terialis  in  fuo  uiget  element09fpualis  vero  in  cpt  Trfplen' 
pore  humano^quiquide  aer  ob  nimia  eius  fubtiii  pcIluS 
tatem9fpiritus  appellaturjde  quo  Propheta . Os 
meum  aperui  attraxi  fpititum9idcA  fubci' 
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If iRmum  aere  .Aer  autem  cgleftis  in  fphera 
curi)  rep>ei:itur  {iquidem  plancta  ille  de  natura  eft 
fgnif  tripli  acris,  Pari  etiam  ratione, Ignis  triplici  gaude  tcf 
« ^ud«  fcntia.f.matcriali  in  hoc  inferiori  dC  materiali 
ignc,rpfrituali  auteni  in  fua  fphara.Q^u* 
raritatcm,5C  fpiritualitatcra,cxiftens  fub  cohea 
uo  orbis  Lunat  non  percipitur  vifu , Calcfti  vt* 
to  8C  fpiritualiffimo  ciTc  gaudet  in  fpiritu  fari^ 
<flu  qui  in  linguis  igneis  fuper  Apoftolos  appa-» 
ruitjVt  verba  ignea  amoris  plena  proferrent,  Ic^ 
TTripiexecgcm^  igneam  pr^dicarent . Ab  his  quo^  ndn 
moncli,  declt  quin  Mundus  triplex  habeat  elic,matena^ 
le  videlicet , in  hac  vniuerfali  fabrica , 8C  fpiri^ 
tuale  in  homine, qui  microcofmus  nuncupatirf  , 
fd  eft  paruus  Sc  fpiritualis  mundus.  At  fuum  eU 
fe  fpiritualiflfimum  habet  in  deo, qui  archit!^ 
pus  61^  fupremus  dicitur  mundus . V nde  loan^ 
Ioan.1  nes  loquens  de  filio  ait.In  mundo  «at  i.in  patre 

tefte  Augu.quare  pcrpulchre  dicitur , Mundlis 
mundum  creauit,  inuifibilis  vifibilcm , aternus 
temporalem  ,fimplicilTimus  corapofitum,  infl^ 
Trioi«f  finitura,fupremusmundus  infimum  raun- 

homo  dum  fecit,  Dcnic^  homo  triplex  repetitur , pr^ 
Gcn.1.  ujjjg  carnalis  Icu  animalis  homo,qucm  Deus  lor 

mauit  de  limo  terr§,qui  vt  ait  Apoftolus  no 
cipit  quf  Dei  funt,fecundus  homo  fpiritualis  fa^ 
tftus  ad  imaginem  3c  fimilirudinem  d«,  T ertius 
„ . homo  fpiritualilfimus  6C  caeleftis  erit  quilAet 

bcatus,poft  generalem  rcfurredbonem,  ^ quo  , 

i Cor  ir  Paulus  feminatur  in  corruptione,furget  in  incor 
ruptionc,feminatur  in  ignobilitatc,furget  m glo 
- ^ ria  feminatur  in  infirmitatc,furgct  in  virtute, fe-» 

minatur  corpus  animale  furget  corpus  fpirituak 
1 . 3C  paulo  poft.  Primus  homo  de  terra  terrenus, fe 


■ 
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cudus  homo  de  cflo  c^leftts  quahs  terrcnusjtales 
Sc  terreni  qualis  C2lcftis,^es  8C  oeleftes,  igi 
tur  elementa  omnia  pariter  mundus  et  homo  tri 
plex  habent  efle  dCc* 

Sic  gloriofum  Chrifti  corpus  hoc  triplex  ha> 
buit  eife.  Primum  fuit  materiale,fenfibile,(S^ 
fibile,quod  de  facratilTimo  virginis  vtero  traxit 
Sc  illud  quidem  corpus  9 fecundum  tale  effe  ma<' 
ceriale  poterat  videri}pati,comedi»ac  dentib.  feu 
mor(ib.dilaniari , fecundum  quem  modum  co'  Dc^ao 
' medendi  arbitrati  funt  lud^i,  Chnilum  dixiiTe* 

Niii  manducauentis  carnem  filq  honiinis.tS^c. 

Vt  oflenfum  efl  fupra. Aliud  infuper  elTe  habuit 
fantfHlTfmum  Chriflicorpus  immediate  pofl  re 
furre<ftionem  fcilicet  fpirituale  S£  gloriofum,  ft'  oc  fecudo 
eundum  quod  latet  in  facramemo  altaris  fub  fpe  Chrifti cff« 
'ciebus  panis  3c  vini,ideo  non  cil  mirum  fi  in  ho 
ftia  confacrata  non  videtur , non  tangitur  , non  ' 

' ponderatur,non  fran  gitur  ad  diuifionem  fpenV 
^rum  non  percipitur  eius  odor,nec  fapor, licet  ibf 
vere  SC  rcaliter  exifiat,quoniam  de  ratione  cor^ 
poris  fpiricualis,di^  gloriofi,eftomni  corpulenta 
carere  matena,pariter  SC  corporeis  accidentibus 
‘ propter  eius  gloriam, impaiTibilitatem^fubtilita  * ' ’ 

’tera,agilitatera,qu{  funt  corporis  gloriofi  dotes 
et  fic  hoc  fecudiun  efie  fpirituale  valde  perfedhus  <c:ih 

'eft  illo  pnmo  corporeo  effe  ,Corpus  i^tur  illud 
Chrifii  gloriofum  ab  omnibus  corporeis  condi^ 
tionibus.abfiradhim,fub  fpetie  panis  veremadu 
catur  a nobis  facramctaliter  et  fpintualiter  quod 
^ clare  ofienditur  per  illud  quod  ait  Chriftus.Pa^  Ioui.(> 
nis  quem  ego  dabo  caro  mea  efi  pro  mundi  uita.  : ^ 

Ecce  Chnfius  exprefle  dicit  panem  que  daturus  - “r-: 
eft  efie  carnem  fuam.Cur  igitur  h^retid  hoc  ne*- 
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gare  audemf'£aciente8  ChriihimmcndademYd!^ 
paulo  poft  fubdit . Caro  mea  vere  cft  cibus , SC 
fanguis  meus  vere  eft  potus,ibi  enim  duoconfi-^ 
derantur  . Primum  quodearoChrifti»  pariter 
SS  fatiguis  ,i.  eius  iandilTimum  corpus  vere  eft 
fub  fpecie  panis  SC  vini . Secundum  quod  cft  ci-r 
bu8  non  iiquidem  etxteriorishommis,  vtputa^ 
bant  ludef , igitur  eii:  cibus  hominis  interioris  » 
qui  cum  fit  fpiritualis , non  autem  carnalis  feu 
' animalis  proportionaturcibo  fuo  fpirituali>  vti^ 
litatem  autem  huius  cibi  ofiendit  dominus  cum 
fubiungit.CLui  manducat  meam  carnem  'Sc  bi^ 
bit  meum  fanguinem  in  me  manet,  SC  ego  in  il-* 
lo.Ecce  quod  ibi  realfter  loquitur  de  cibo  camis 
potu  ianguinis  , non  quidem  corporaliter  .f* 
fub  corporis  lpecieb.6^  accidentib  «fed  fpirituali 
ter.Non  dico  autem  fpiritualiter.i.per  fidem  tau 
tum.ledfpiritualucr.i.finecorporeis^  materia 
libuscondinonib.vt  ofienfum  eft  Hipra.Manero 
vero  Chrifiium  in  nobis  per  gratiam  denic^  per 
gIoriam,&  nos  cum  illo, per  eius  grati$,et  glori^ 
adeptionem,magna  eft  vtilitas  illius  cibi  fpiri^ 
tuaiis  Sc  potus  SCc. 

Aliud  demum  eflefingularilTimu  habet  Chri 
mpiexmoRus  in  calefti  gloria,vbi  non  (ub  aliquibus  fpe-' 
dus  cflendiciebu8,fed  maniftftifTime  a fancfhs  omnibus  glo-^ 
ChSi*  riofe  uidet.  Poflum  us  igitur  dicere  xpm  hab  uiftc 
triplicem  ellendi  modum,  primum  corporeum  » 
quod  extraxit  de  uirgine  fan(51a  ad  patiendum 
eundum  fpiritualem  quf  nuc  habet  in  facrameto 
altaris,ad  gratificadum  tertium  vero  modum  cf 
Nota  hanc  fcndi  pcrfedliirimum,habet  in  c^Ioad  glorifican 
authons  9 dum.Etnota  quod  corpus  Chrifticorpoi^le,  SC 
lamionc,  fpijit^|e,idcm  funt  in  re,fcd  dificrunt  taatu  pcf 
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nes  accidendSiS^  corpons  conditiones.  Nam  df<^ 
cicur  corporale,prouc  fub^itur  corporeis  quali^ 
tatib.^  accidencib.Spiricuale  uero,prout  abftra 
dum  eR  ab  omnibusKorporeis  codicionibus  ,de  ; . 
cuius  notabilis  veritate  perpulchru  excplum  ha  •' 
bemus  in  Apoca . De  iljis  qui  venerunt  ex  ma' 
gna  tnbulatione  & dealbauerunc  ftolas  Aias  in 
fanguine  agni.Cum.n.fanguis  At  ruber . Q^uo^  Mpoc,t 
modo  poteft  vcArimenta  dealbaret’ Non  pollet 
qutdem,li  fanguis  ille  Aib  qualitatib.&  acciden* 
tibus  fanguinis  remaneret , fed  quemadmodum 
fanguis,A  per  multiplicem  lambicationem  ex^ 
trahatur, amittit  illam  corpulentam  matenam  » 
aliaf<^  fanguinis  qualitates , et  Ac  efficit  fpiritua  pcrptdcbi^ 
Jis  et  albus.ita  in  propoAto  fanguis  Chrilli  i cru  cx^ifi  m 
ce  lambicatus  et  puriAcatus,poA:  refurredione  A • 

iDul  cu  carne  eHtdus  eA  fpiritualis.i .abAradus 
a materiali b . conditionibus , quare  in  Alo  deal"  . 
bantur  veAimenta  hoc  eA  bona  opera  fando 
rum,quar  per  ueAimema  Agni  Acantur  ob  dfuinS 
acceptatione  dl^c.Ex  quibus  omnibus  colligitur. 

4uatuor  e Ae  genera  hominum  fumentiu  ChriAf 
corpus.  Aliqui  n. fumum  illud  no  aute  facrameca  A quatoot 
liter, nec  fpiritualiter,vt  funt  li^retici,no  putltesS^J^^j^ 
cAe  Chn  Ai  corpus  uere  in  facrameto  altaris,niA  tur  Chrifti 
cantu  in  Agnum.  Al^  vero  fumut  tatum  facrameaoiP***»  . 
taliter,et  non  fpiritualiter,qui  licet  cu  Ade  tame 
f Ane  gratia,et  chantate  accedunt.  Nonnulli  aute 
fptritualicer  tantu  fumunt,quinonadu  fumen^ 
ces  Ch  riAi  corpus,per  Adem  tame  in  fbcictatem 
fidelium  aAumuntur,feu  Armius  in  AdefblidStur 
xpoc^  fortius  per  Ade  et  diledione  coniungutur. 

At  pleriq.'  Amul  facramctaliter,ec  fpiritualitcr  fu 
ciplunc  facramentUsqui  et  veru  ChriAi  corpus 
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ftiaoducant  paritertjuc  confequuntnr  illius  iacra 
menti  effir(flum,fcilicet  gratiam.  Dccoraeftionc 
enim  facrametali  3C  fpirituali  fimul  loquitur  do 
jviatthii5.  minus  ibi , Accipite  Sc  manducate  hoc  cft  cor^ 
loan.6  pus  meum>  De  comeftionc  vero  fpirituali  tantu 
dicit.Niii  manducaueritis  carnem  filq  hominis, 
& biberitis  eius  (anguinem  non  habebitis  uitam 
* in uobis:quare c. 

Secunda  principalis  ratio. 

SEcundo  principaliter  pro  eadem  concluGa'' 
ne,ad  oftendendu  facratifsiraum  chrifti  cor 
pus  efle  vere  5^realiter  in  facrameto  altaris, 
fub  fpecie  panis  SC  uini,tcftes  funt  omnes  Euan-* 
gelift$>una  cum  Apoftolo  Paulo.  Ci,ui  nihil  ex 
Matth.  prefsius  poteram  loqui,  nam  fandiff.  Euangdi. 

Matth.  Accepit  inquit  pane  Xps  et  benedixit  ac 

fregit,  deditque  difcipulis  fuis  SC  ait.  Accipite  SC 

. manducate,hoceft  corpus  meu , de  quo  5cMar^ 

ait.Manducatib.illis.accepit  lefus  pane  dC  bene 
dices  fregit  3C  dedit  eis  «S^  ait.S^ite  hoc  eft  cor 
Vact*  pus  meu.quib.confentit  Luc.dicens. Accepto  pa 

ne  gratias  egit  3C  fregit,  SC  dedit  eis  dicens. Hoc 

eft  corpus  meu  quod  pro  uobis  datur.Hoc  facite 
in  mea  commemoratione.Ioan.quo<^  refot  uer 

ba  ialuatoris,Gmul  et  uemate,5c  vtilitate  huius 
loan.^  . facrameti  denotans, qui  ait.  Panis  que  ego  ^^bo 
caro  mea  eft  pro  mudi  uita,6c  fequitur.NifHna 
duca.car .Gi^  hominis  dC  bibe.eius  fangui.  no  ha 
bebi.vita  in  nobis.qui  maducat  mea  carnc,&M 
bit  meu  fanguine  habet  uita  {ternS.  Similiter  dC 
Pau.ad  Corinth.ait.  Ego  enim  accepi  a domino 
quod  Sc  tradidi  uobis.i.  myfteriura  corporis  dC 
fanguinis  domini , poft  Apoftolos  SC  Euang^^ 
ftas  reuclauit  milii  dominus , quod  eft  manite^ 
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lignum,quod  in  faerameto  altaris  cft 
ucre  Chriftus  acf^u  cxiftcns.Nam  fi  tantum 
€li«in  fignum,  non  opus  fuiila  tam  mirabilem 
reuclationcm  habuilTc  Paulum  de  hoc  facramcn 
ti  myfteriojVndc  ilibdit  y Dominus  Xefus  in  qua 
nortc  tradebatur  accepit  pancm,&  gratias  ages 
nregit  8c  dixit.  Accipite  6C  manducate,  hoc  cft 
corpus  meum,  quod  pro  uobis  tradetur, hoc  faci 
K in  meam  c6memoratione,fimiliter  dC  calicem 
«c.  Nam  iljc  ide  paulo  ante  exprefsius  dixerat, 

P^nis  que  fragimus  none  comunicatio  corporis 
dni  eft?'Ecce  quot  authoritates  canonica;  Icriptu^ 
re  concorditer  affirmant  corpus  Xpi  realiter,d^ 
panis  datu  fuifife  Apofi:9lis,ad  eif 
dem  niifie  a faluatore  prjceptu  vt  in  memoriam 
pafsiMis  dominic?  corpus  Chrifti  fub  fpeciepa 
ms  ofierrent.Hoc  faci  te  in  mea  comcmoratione* 

Hfc  aute  verba  Chrifti  figuratiue,aut  fignifica^ 
nuedicla  non  funt(vt  quaplurimi  afferunt  mo^  Contr» 
clemtores  H^reticOficutilla.Ego  fum  uitis  vera, 
vel  petra  autem  erat  Chriftus, vbi  vitis,et  petra 
non  accipiuntur  fecundum  proprietate  fed  fecun 
dum  fimilitudine.i.  Ego  fum  vitis,hoc  eft  fum  fi 
^ prtr^sproptfr  quod  per  uite,  SC  pe 
^ "S”*^or.  Natn  fi  Chriftus  fignificatiue  lo^ 

^tus  foilftt,cu  dixit  ♦ Hoc  eft.n,  corpus  meum. 

Hoc  fignificat  corpus  raeu,  vt  ftupidi  SC  infcnfa 
tf  ac  indodifs.Ha;retici  aiunt,profedo  verius  di 
cere  potuiffet  Chriftus  de  agno  pafchali.Hoc  eft 
corpus  meum, quam  de  azimo  pane.  Siquidem 
agnus  pafchalis  plusvalde  corpus  Chrifti  figura 
bat  oC  fignificabat  cuius  oblatio,&comeftio  eua 
nuit, cum  Chnftus  feipfum  in  cruce  obtulit  feip^  n«riina  tx 
um  que  nobis  in  cibum  dedit, quctqadmoduccC'  S*  jutecp* 
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OptinurS  Tat  figura , adue  mente  ventate , & vmbra  ac^ 
cedente  luce.  Cum  igitur  agnus  pafchalis,  raa- 
* gis  figuret  <5c'fignificet  Chrifti  corpus,quam  pa 
nis  azimusjcur  no  dixit  Chriftus  de  ipfo  agno* 
Aoihorita^  Hoc  eft,id  eft  hoc  fignificat  corpus  meum  ^ (Si> 
lehic  logx  ^ Haeretici  dicitis . ( Item  fi  ver^ 

lur  fecundum  veftrara  impietatem , <SC 

ignorantia  funt  ita  nequiter  interpretanda.  Hoc 
eft,  id  eft  hoc  fignificat  corpus  meum  , ita  pait 
ratione  illa  alia  verba,quae  dixit  Chrtftus  in  eua 
gelio  loan.i.Ego  fum  paftor  bonus  poterunt  lic 
exponi.i.Ego  fignificabo  bonum  paftorem  , Sc 
fic  Chriftus  non  erit  verus  paftor,  fecundum  ve 
ftram  turpiisimam  iuterpretationem , fic  infii' 
per  eodem  modo  cu  dixit . Ego  principium  qui 
loquor  uobis.i.fignifico  principia;  dC  ita  de  ali)s 
multis.  O igitur  nephandtfsimura  talc,v5^aborni 
nale  H^rcticorum  genus,  miror  quod  no  apena 
tur  terra, abfbrbeat  cos  ficut  Dathan  8C  Abi 
ron , vt  defcendani  ad  infcrnum  viuentes  nifi  o 
vtinara  conuertantur  dC  veritatem  agnofcant* 
quod  deus  fua  pietate  permittat. 

Vt  autem  fciatur  quando  uerba  Chrifti  ngi^ 
rate  intelligcnda  funt , vel  proprie,  feru^da  eft 
regula  beati  Auguftiniin  libro.83.  quaftionurn 
qufftJxix.non  longe  a principio.  Solent  inquit 
circunftantix  (criptur^  illuminare  (cntentiatn, 
cum  ea  quae  circa  feripturam  funt  pratfente  qu?' 
ftionem  contingentia  diligenti  difcufeione  tra- 
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^VnL^ralitcT  enim  intelleaus  uerboru  Chri- 
fti. an  loquatur  figuratiue  an  non,colligi  poteft 
Opuimz  precedentibus  vel  fequentibus  ibidem  , vel 
LnpbKara  €x  alqs  fcripturae  locis , vnde  cura  Chriftus  ait. 
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Ego/um  uitis  vera  fiibi unxit . 8C  vos  palmites, 
conilat  autem  quod  difcipuli  non  erant  palmi' 
tes  naturalis  uitis , fcd  dumtaxat  Ip^ritualis , ile 
didh  propter  quandam  nmilitudinem  repertam 
in  vtnsque.  Nam  quemadmodum  palmites  vc 
ri  trahunt  orginem  ex  vite , qua  eft  ipl^  viuen 
di  principium , vt  fru<flus  afierant  carpentibus. 

Ita  8C  difcipuli  fpirituakm  vitam  a Chrifto  fpi 
ritualis  uitf  principio  dc  origine  receperunt.  dC 
multos  fruefirus  uitf  perennis  per  fuas  operofas 
gradicationes  attulerunt , Cum  autem  dixerat. 

Hoc  eft  corpus  meum , immediate  fijbdit,quod?iF  mani' 
pro  voWs  tradetur, Et  iterum  cum  dixiffet.  Hic  “.s 

eit  languis  meus  addic,  qui  pro  multis  efRindee  Chtiffi  m. 
tur,  vtdidtMatthfus,  Per  quf  manifefte  fi- 
gnificat,  fe  non  locutum  fuifle  de  corpore  fuo  fix 
guratiue  cum  dixerat  Hoc  eft  corpus  meum,hic 
eft  ianguis  meus , Sed  de  corpore  illo , quod  tra 
dcodtim  erat  in  mortem  pro  (alute  generis  hu' 
mani . Sc  (anguine  ex  eodem  corpore  fundendo* 

Ad  hoc  etiam  conducunt  didfaAuguft.Vbifu^^  „ - 

, pra  quxft.eadem  dift.Hoc  autem  corpus  morti 
traditum,  verum  corpus  Chrifti  fuit , qui  vere 

j corpore  fuo  naturali  crucifixus  eft,&fanguis  in 

' -^cc  nifus , verus  Chrifti  (anguis  fixi  (Te  a nullo 

j Patet  infuper  hoc  idem  ex  dif' 

^ £i(a  prfdicatione  huius  (aeramenti , Caro  mea  (oan.^ 

, vere  eftcibus5^  fanguis  meus  vere  eft  potus 
p^is  quem  ego  dai»  caro  mea  eft  pro  mundi 
uita  dextera  quae  ibi  habentur  , de  quibus  6^ 
tis  ditflum  eft  fupra , Nec  vnquam  aliquis  ho' 
minum  hoc  pradicarc  prf  fumpfifTet  nifi  Chri- 
ftus  qui  veritas  eft  hoc  primum  docui(let,dum 
accipiens  panem  fregit, ac  dixit,Accipitc  dC  co- 
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meditc,Hoc  cft  corpus  meum.  Sic  quoque  Chri 
ftum  locutu  hanc  fuilte  eius  mente,  fan 

<fli  patres, fcripturae  iacrf  expofitoresjVita  etdo' 
dlrina  ^batifsimi,  nos  fcriptis  fufs  multipliciter 
docuerunt . inter  quos  principalis  fuit  Augufti*' 
nus.  Et  alq  quamplures,vi  Eufebius , Leo  Papa 
in  finodo  Romano , Hilarius  Papa , Item  bea- 
i tus  Hieronymus,  Ambrofius,  Gregorius  . Chri 
foftomus,Ba  CLuorum  per  plures Jen- 

patrum  au  centias  > Gratianus  colligit  deconfccrat.diitinc* 
«b^'^''i,quasrcccnfcrccauf^  breuitatis  omitto  igitur 

Pr^terea  Innocentius  inde  officio  milT^  aduer 
- li  fatur  Zuinglio  dC  Oecolampadio  moderniori  - 
bus  H^reticis  dicens . Cum  facerdos  illa  verba 
Chrifti  pronunciat.  Hoc  eft  corpus  meum.  Hic 
cft  calix  meus,  panis  dC  vinum  in  corpus  dC  fan 
guinem  conuertuntur,  illa  verbi  uirtute,qua  ver 
bum  caro  facflum  eft,  SC  habitauit  in  nobis,  qua 
dixit  dC,  facfta  funt , mandauit  dC  creata  funt  vni 
- uerfa.  Ego  igitur  qui  vitam  ^ternam  habere  de- 
' Edero  carnem  Chrifti  veraciter  comedo , SC  fan 

guinem  eius  veraciter  bibo , Illam  vtique  car^ 

nem  quam  traxit  dCjUirgine,et  fanguinem  quern 
effudit  in  cruce.  Ego  corde  5^  ore  confiteor  ip-- 
fum  dominum  lefum  Chriftum  in  hoc  Iaera- 
metito  manduco  fretus  authoritate  ipfius  domi  - 
ni . dCc^tera, 

Proinde  aduerfus  hos  perniciofos  Hareticos 
valet  illa  confefsio  Beregar^  faifia  in  generali  co 
cilio , Nicolao  Papa  praeiidente  ♦ Et  hab^r  in 
capitulo.  Ego  Berengarius,  decofecrat.diftin.x* 
qua  ait.  Confentio  fandf^  Romanf  Ecclcfiac , dC 
Apoftolicj,  fed  & ore  5^  corde  profiteor  panem 

dC  vinum> 
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& uinum,  qux  in  altan  ponucur  poR  cofecratio 
ne,  non  fblu  facramentu , fcd  etiam  ueru  corpus, 
^^nguinem  domini  nodri  lefu  Chri(H  eile. 

Denic^  hanc  ueritatcm  uniiierfalis  EccleOa. 

(Cuius  poR  Euangelium  nulla  maior  cd  autho^ 
ricas)determinauic  in  concd<o  generali  Aib  Inno 
cencio  tertio  celebrato  ut  habetur  in  ca. firmiter, 
de  fumma  trinitate,(S^  Hde  catholfca,ubi  dicitur, 
una  uero  efl  fidelium  uniuerfalis  Ecclelia  > extra 
quam  nullus  omnino  faluatur,  in  qua  idem , ipfe 
Sacerdos  ed,&  facrificium  lefus  Chriflus,cuiu8 
corpus  SC  fanguis  in  Sacramento  altaris  fub  fpe^ 
ciebus  panis  8C  uini  uere  continetur , patet  igi' 
tur  manifeftiflVme  tam  multiplici  Chrilli  autho  Siima  om' 
ritate , tum  omnium  fandiorum  patrum  ac  anti  oiu  diftotS 
quorum  Ecclefiac  dodorum  teftimoni)s,tum  uni 
ucrfalis  Ecclefia  determinatione , facratilTimum 
Chrifli  corpus  6C  fanguinem,fub  fpe  ciebus  Pa^ 
nis  & uini  uere  SC  realiter  contineri , Modo  fu-^ 
percft,ut  f/guras  ueteris  Teftamenti , quibus  fi^ 
guratum  eft  hoc  facramentum,  in  medium  pro^ 
ponamus  SCc, 

Tertio  principaliter  eadem  conclufio  , qua;  Tertia 
licet  ex  didis  fit  fufFicientilTime  demondrata , “c 
potent  etiam  oc  his  figuns  iterum  connrman , 

Duplici  enim , de  caula  facramenta  prafiguran^ 
tur  , fcilicet  ratione  fua  dignitatis , Sc  ratione 
difficultatis , Figura  enim  atteflatur  dignitatem 
figurati , Ci.uo  enim  res  dignior , eo  magis  eam 
congruit  prafigurari , ut  fic  pracurrentibus  fi" 
guris  famofior  fieret  eius  dignitas  , Sic  quo  ali" 
quid  difficilius  creditur  eo  magis  indiget  figu- 
rarum fignificatione , quibus  homines  alTuc  " 
fiam  ad  credendum  * Vtide  cum  uenerabiliseu" 
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chariftia  fit  omnium  facramentorura  pcrfedfC^ 
fimum , 3C  digniffimum  5 tum  quia  certius  fi^ 
gnificat  alijs  facramentis,  Alia  enim  certe 
gnificant  quantum  eft  ex  fe , tamen  quandoque 
non  habent  efFecftum  propter  indifpofitionem 
fufcipientis , iftud  autem  nunquam  caret  fuofi<^ 
gni ficato , fcilicet  prarfentia  corporis  Chrifti . 

Nec  poteft  impediri  per  malitiam  confecranus,  j 

nec  per  prauitatem  fufcipientis , tum  quia  alia  ' 

facramenta  fignificant  gratiam  accidentalem  dC 
creatanv  iHud  vero  fignificat  gratiam  fubftatia 

dC  increatam  , fcilicet  Chriftum  fontem.  , 

■nentii  om  gratiarum » tum  quia  alia  facramenta  non  con^^ 

^ fignificant , quia  grattt  non  eft  for 

■ malit  er  in  ceteris  facramentis , fed  in  fufeipien^ 
tibus  ea . I ftud  autem  in  fe  realiter  continet  gra 
tiam  fubftantialem  ■y  quam  fignificat  > Ideo 
opereprecium  fuit  pluribus  ac  multiplicibus 
figuris  efie  figuratum  5 dC  quantum  ad  ma  - 
teriam  8c  quantum  ad  contentum  > quantum-^ 
que  ad  efferum. 

De  figuris  huius  facramenti* 

G6U4  Rima  igitur  figura  fuit  in  lege  naturx,fci^ 

licet  oblatio  Melchifcdech  Regis  falem  9 
jT.  ofTerenti8,panem  3C  vinum  Abrahf . N5 

Vt  ait  Apoftolus»  Melchifedech  interpretatur 
rex  iuftiti^  » Melchon  etenim  fiue  Melchi  re-^  ; 
gem  fignificat , Sedech  vero  iufhis  , fiue  iufti^ 
tia , 8c  quis  eft  verus  rex  iuftiti^  nifi  Chriftus, 
qui  dicit  in  Pfalmo  < E^  autem  conftitutus 
fum  Rex  ab  co>ipfc  enim  iufte  SC  retfte  regit  9 ac 
homines  iufiaficat» 

Secundo  Salem  interpretatur  pax,'MeIchife-' 

dcch  autem  erae  rex  Salem^fic  Chriftus  rex  pa^ 
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cfBcus  pacificans  otnnu  quf  in  ccdis  dC  qu^in  H&otf 
terns  fune, de  quo  Efaias,Hc  fadus  efl  prindpa>' 
tus  fuper  humerum  eius  dC  vocabitur  nomen 
eius  admirabilis  confiliarius  Deus  fortis , pater 
futuri r(culf>princcps  pacis.  Tertio  Melchife* 
dech  erat  fccerdos  ita  Chriftus  facerdos,idefl  vn 
dus,de  quo  Plal*  1'u  es  facerdos  in  seternum  fc' 

<;undum  ordinem  Melchifedcch  . Q^uario  nulli- 
bi  legitur  quando  natus  efl  Melchifedech.,neque 
quando  mortuus  efl  narratur,  <Sf  fic  alTimila- 
tur  Hlio  Dei , qui  manet  Sacerdos  in  (ternum  i 
qui  etiam  quantum  ad  diuinitatem  eft  fine  prin 
cipio  dC  flue,  Quinto  Nelchifcdech  accepit  deci  Simiiieudi» 
mas  ab  Abraharo,<5i  benedixit  ei,vt  in  hoc  ofte  & 

deret  fe  efTc  maioris  dignitatis  quam  Abraham,  Mcicbi. 
dC  ex  confequenti  quam  omnes  ali)  eius  defeen- 
dentes,fic  Cliriflus  etiam  quantum  ad  dignitate 
dignior  eft  omnibus  elc(fi:is,Sexto  MelcluTedech 
obtulit  panem  vinum  Abrah( , in  quo  figu- 
rantur omnes  eled;i,lic  Chrifius  in  vltima  c(na 
dedit  fuum  fandiirimum  corpus  dC  fanguinem 
fub  fpecie  panis  6C  vini  omnibus  Apoflolis  in 
quibus  fignificantur  omnes  Chrifli  fideles  , 
quare : dC  c(tera. 

Secunda  figura  fiiit  in  lege  feripta , De  agno  exo.u< 
pafchali , vt  clare  habetur  in  libris  Exodi . Le-  | 
uitici , dC  Numer  . Praeceperat  enim  domi  - 
nus  nofter  comedi  Agnum  cum  multis  condi- 
donibus  6C  c(rimon^,qu( omnia  rede  figu- 
rabant hoc  facratiiTimum  facramentum  corpo- 
ris,&  (anguinis  Chriid.  Primo  enim  quantum  oe  condi' 
ad  conditiones  agni,qui  quidem  agnus  erat  fine  «onib.agn* 
macula.i.fanus,ita  Xps  fuit  agnus  fine  macula 
peccaUjdc  quo  ElktCanquam  agnus  ad  occifionc  aiane. 
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loaii.«  ducetur. Iohanncs  quot^jEcce  inquit  agnus  Dei 

ccce  qui  tollit  peccata  mundi.  Itera  agnus  erat 
xnafculusyChriftus  fortis  contra  Diabolum,raor 
tem,  dC  mundum . Item  anniculus , id  eft  perfe^ 
(fhis  ,<Chriftus  perfcdtiiTimuSjego  fum  alpha  3C 
Dttfporc.  ^ Secundo  quantum  ad  tempus . Q^uartade- 
cima  enim  Luna  Marti)  comedebatur  agnus « 
Ita  eodem  tempore  Chriftus  fecit  cf  nam,  dedit^ 
que  fuum  corpus  & fanguinem  ad  facraraentali 
• ter  8C  fpiritualiter  eomedendu  m,dcinde,  Q.uin  * 

tadecima  luna  liberatus  fuit  populus  Ifrael  a fer" 
uitute  iEgypdjllc  eodem  tempore  Chriftus  paC' 
fus  eft  per  quem  liberati  fumus  a (eruitute  Dia^ 
boli  legis  Qc  peccati , infernus  eft  claufus^dlC  cce-* 
De-  modo  Juni  apertum  .Tertio  quantu  ad  modum  immo* 
imoiajidi  ^ immolabatque  eum  uniuerfa  multitudo 
filiorum  Ifrael,  llc  Chriftus  a Sacerdotibus  lu' 
dzorum , extrahebaturque  totus  fanguis , quo 
poftcs  QC  fuperliminaria  domus  liniebantur  > dC 
fic  a perculfore  Angelo  liberabantur  , Ita  cor» 
pus  Chrifti  in  Cruce  oblatum  fuo  fanguiue  nos 
liberauit  ab  Angelo  exterminatore,  quo  fangui^ 
ne  fpiritualiter  liniuntur  corda  noftra , pariter 
affedus . Item  Angelus  tranfibat  peraidens 
omnia  primogenita  Jtgypti  , fic  in  pafohatc 
percutiuntur  omnes  mali  , dC  qui  indigne  ad 
hoc  iacramentum  accedunt  . Praterea  Agnus 
clcoriatur  , Chriftus  fuit  denudatus  , integer 
ailatur.  Ita  Chnftus  in  Cruce,  dC  demum  in 
fero , Chriftus  etiam  in  ultima  aetate . Q^uar^ 
co  quantum  ad  comeftionem  parabatur  ,enim 
menfa , facerdofque  comedebat  cum  duodecim 
principibus  tribuum , fic  Chriftus  in  ccenacu^ 
XK  Io  cum  duodecim  Apoftolis  > Item  comedebant 
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«gtnim  cum  laducis  agrellibus>nchocracra^ 
mentum  fumendum  cft  cum  pxnitcntia,  cor^ 
dis  dolore  , ac  peccatorum  amaritudine.  Illi 
cum  panis  azimis’>nos  cum  mundicia  cordist 
Item  comedebant  caput  cum  pedibus  eius  dC 
inteftinis  , iic  nos  Tumendo  facramentum  to^ 
tum  corpus  cum  anima  SC  diuinicate  Tpirituali 
ter  fumimus , Quinto  quantum  ad  modum  co' 
medendi . Pnmo  enim  in  praeparatione  £uan«' 

^Ig  fecundi  Accindii  renes  > ideft  cafti , Tertio 
baculum  tenentes,  ideft  fide  fuftentati.  Q_uarto  Quaraor 
ftantes,Tcilicet  iicut  peregrini  ituri  ad  patnam.  8‘.nCTah<v 
Q^uinto  feftinanter  •,  ideft  cum  feruore  fpiritus.  SudAan/ 
Sexto  excludebantur  ab  efu  illius  agni  incircun*  rur 
cifi , id  eft  luxunoH , forenfes  id  eft  increduli , *8ni» 
Serui  ideft  auari,  8C  denique  neophiti , id  eft  de 
nouo conuerii hoc  eft  Pueri  SC  nmplices,qui 
tiefciunt  difeernere  inter  panem  6c  panem.  Q.ui 
omnes  TupradiifH  excludi  debent  a tam  mi  ^ 
rabili  huius  facratifiimi  corporiS)  SC  fangui^ 
fiis  Chrifti  iacramentali  6C  Tpirituali  mandu' 
catione : <3C  cetera. 

Tertia  ftgura  etiam  in^Iege  Tcripta  fiiic  Mana  Exod.i6 
f.Ros  melleus  matutinus, quem  pluit  dominus  fi 
]^s  ITrael  ad  veTcendnm,  cuius  conditiones  con^' 
gruunt  huic  ineffabili  Tacrameto.Primo.n.  MS' 
na  in  notfle  inuifibiliter  de  ccelo  deTcendebat , ” 

Quid.n.defignatur  per  nodem  nifi  fidei  noftrs 
ftatus  ^ Sicut  nempe  in  regno  ccelorum  nulla  eft 
obfturitas  tenebrofa , <5^  in  inferno  nulla  poteft 
lux  apparere,  fic  in  prarfenti  peregnnatione,non 
eft  lux  clara  deific$  vifionis  ficut  Tn  ccelo , nec 
ob  Tcura  tenebr^  (ternf  damnationis  ficut  in  in< 
ferno*  Sednodurnaftdeilux  ftellamm , lii^ 
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nari  non  quidera  folari  lumine  illufl:rata,qufbus 
fidei  luminibus  videmus , 5^  hoc  cognotiraus 
*‘^®n<li“«faci-amcntum. Secundo  delcendebat  in  deferto 
circa  cafira  filiorum  Ifrael , tantum  «Tque  de^* 
fecic  cum  intrauerunt  terram  promiffionis » (i 
hoc facramentum  non nifi in Ecclefia 9 Sciri  et-^ 
us  fide  vere  confccratur , atque  in  deferto  prac> 
fentis  vit{  tantummodo  frequentatur  9 Gum 
autem  ad  repromilTam  viuentium  terram  de^ 
uenerimus , non  amplius  hoc  facrificium  ofFe  ^ 
retur,ftdgloriofus  lefus  inconfummatofcelici'  » 
catis  loco  confpicietur  inefiabiliter  exaltatus  * 
j.condiiio.  Tertio  fex  diebus  poterat  reperiri  Manna  prac>  ^ 
cepit  enim  Mofes  ex  parte  domini  feria  fexta 
pro  fabbato  colligi , fabbato  egrefii  quidam  de 
populo  vt  colligerent  non  inuenerunt . Sic  illud 
viuificum  facramentum  no  nifi  fex  diebus  pr^^  I 
fentis  per^rinationis  reficere  habet  9 at  labba» 
to  fempitern^  quietis  » inuenietur  Rex  noller 
lefus  Chrillus  non  myftice  facramento  vela^  1 
tus  9 fed  manifellus  SC  decore  regio  gloriofus  • 
4;€onditio  Q^uarto  per  fingula  capita  menfuram  gomor  4 
ex  mandato  Domini  Meles  colligi  inftituerat, 
nec  qui  plus  collegit  plus  habuit  9 nec  qui  mi> 
nus  minus  inuenit . Sic  quidem  iRud  mirabi<^ 
le  facramentum  nequaquam  continet  minorem 
lefum  in  minori  hollia  quam  in  maiori,  nec 
^ condido in  pluribus  quam  in  vna,  Quinto, illud 
Manna  ignem  optime  fullinebat  quoniam  li^ 
quidum  colligebatur  firaile  coriandro,  pro^ 
pe  ignem  ponebatur  efiitciebaturque  durum  9 
deinde  terebatur  ex  cuius  farina  panis  conficie* 

'batur  9 fed  fi  ponebatur  ad  folem  liquefiebat  SC 
contabefeebat  9 ita  hpc  benedidum  lacramen  • 
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tura  perfe<flc  ignem  fuftinet  deuoci , 3C  fenica' 
tis  amoris , (cd  fol  curioficatis  humane  <51^  fan^ 
taftfCf  rationis  liqiicfcere  (acit . Sexto  pr^cepic  6xeniiAo 
Mofes  vt  nullus  feruaretexeo  vfque  in  mane, 
qui  autem  voluerunt  referuare  illud  iiiuene  ^ 
runt  icaturire  vermibus.  Sic  hoc  lacramen  ' 
cura  referuatum  ab  his  qui  ad  illud  nolunt  acce^ 
dere  fcatet  vermibus . quoniam  tales  deteriores 
Eunt, (5^  indurantur  . Septimo  aliqui  nempe 
cum  furama  delec^latione  vefeebantur  cibo  illo 
^ lapidiflimo , nonnulli  vero  murmurantes  dice^- 
banc , anima  noftra  nauleatfuper  cibo  illo  le' 
uifiimo  , Sic  hoc  facratifilmum  facramentum 
Tumentibus  diueriimode  fapit , fecundum  di  ^ 
ueriasdirpolitionesquasin  eis  format , vel  de<^ 
fiderium  charitatis , vel  indeuotio  malignitatis, 
nonnulli  enim  obffinati  peccatores  Sc  prxCam' 
ptuod  corpus  Chrifti  Tumentes  nullum  ex  eo 
percipiunt  guftum  9 ali)  vero  quam  mirabiliter 
ob  deuotionem  3C  fidem  recreantur  6C  confo^ 
lantur.  Differunt  tamen  illud  Manna  3c  hoc  fa^  Sw 
cramentum  quoniam  illud  deccelo,hoc  fuper  cf  & flgunts 
Ium, illud  cceli,hoc  domini  ccelomm  > illud  ccr^ 
ruptioni  obnoxium,!!  in  diem  alterum  feruare^ 
tur,hoc  alienum  ab  omni  corruptione,  cumquis 
enim  hoc  religiofe  gui!;auerit,corruptionem 
tire  no  poterit.Nam  ludgi  miducauerunt  Mana 
in  deferto  3c  mortui  funt,(ed  qui  manducat  huc 
panem  viuet  in  gternum  SCc* 

CLuarta  figura  in  lege  gratis  fiiit  fanguis  flu-» 
ens  de  Chrifti  latere. V h Au.fuper  illud  ad  Ephe 
fios,Sacramentum  hoc  magnum  eft,  ego  autem 
dico  in  Chnfto.dl^  in  Ecclefia  ait. Dormit . Ada 
Vt  fiat  Eua , moritur  Chriftus'  vt  fiat  Ecclefia, 
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dormtente  Adatn  fit  Eua  ? dc  latere  dormientis 
Ghrifti  percutitur  latus,5C  profluunt  facramen» 
ta  Quibus  formatur  Ecclefia  j Ideo  autem  magis 

dicuntur  fluxifle  de latcrejquatndc  pedibi^  vel  , 

manibus  propter  conucuiemiam  in  fignifican^ 
do , quia  fimul  profluxit  fanguis  & aqua  » ^ 
mortuo  a enim  fanguis  in  redemptionis  preet 
um  a aqua  vero  in  lauacrum  •>  quae  virtutem 
fortiuntur  ex  morce  Chrifti  a fic  clarent 

gurae  Ideo ; SC  cf  t. 

Secunda  conclufio* 

MAxima  cum  peccatorum  contritione, 
ac  confeientif  exaraine,cordifqueaffe^ 
cflu  a debet  quilibet  Chrifti  fidelis  ad 
hoc  mirabile  accedere  facramentumaquoniam  Ic 
tale  quodlibet  crimen  reddit  accedentem  ^ulpa^ 
biliter  indignumaincurrit  ue  nouu  peccatu  mot 
taleaEuchariftiam  indigne  manducans. 

Hac  conclufio  euidentiffime  patet  ex  verbis 
Apoftoli  Pauli  ad  Corinthios,d.Ita^quincun< 
que  manducauerit  panem  hunc  dC  biberit,  cali" 
cem  Domini  indigne,ideft  quicunq^  fanguinem 
et  corpus  domini  fumpierit  indigne  reus  erit  cor 

poris  SC  languinis  dominia  hoc  eft  panas  ater^ 
nas  inde  exfoluet,nifi  panitentia  digna  hoc 
piaueritaalijscp  bonis  operibus , Indigne  dicit.i* 
qui  aliter  myfterium  illud  celebrat  vel  fumit , 
quam  traditum  eft  a ianeflis  patribus,vel  q nul^ 
lam  differentiam  credit  inter  illud  corpus  Chri-' 
fti  SC  reliquos  cibos, vel  qui  grauioribus  crimi-^ 
cibus  commaculatus  prafumitillud  fumere,C^i 
igitur  taliter  comedit  6^  bibit  ( vt  diximus  ) in^ 
digne  illud  fumit , ideoc^  p^nas  inde  exfoluet, 
Apoftolus  aut  exponit  quomodo  debeamus  il' 
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kid  p«rcipcre.d.  Prob« aucem  feipfum homo  3C  • i 
fic  dc  pane  illo  edat  id  eft  de  corpore  domini  SC  , 
de  calice  bibat  id  eCt  de  /anguine  eius ) Probet  fe 
•i.  diicutiat  fe  Sc  vtrum  dignus  (it  necne , Sc  ido 
neum  fe  reddat  ne  forte  vnde  ali)  fumunt  reme^ 
dium  accipiat  ille  iudicium  et  damnationem>in' 
digne  illud  percipiens.Q^uemadmodu  ludas 
ditor,nam  cum  ali)  Apofioli  rumpiiiTent  illud  ter 
ribile  facramentum  ad  remedium  Sc  falutem  C\i%y 
ille  qui  indignus  erat  tato  myfleno  accepit  illud 
ad  fuam  perpetuam  damnationem.  Q^uia  quem 
Diabolus  ante  tenebat  per  fuggellionem  dC  ten^  ‘ 

tationem^poilea  retinuit  ad  polTidedum  plenius» 
vt  nihil  aliud  poiTet  cogitare  aut  hicere  nili  qd' 
eius  volutas  erat. Dicit  enim  Euageliila)  q>  poft 
bucella  ffatim  introiuit  in  eum  Sathanas.  vt  ma 
Ium  quod  illo  infligante  tracflauerat^o  concitan 
te  perficeret)  Et  ita  diabolus  facit  de  alijs  indigne  Notxdel^ 
facramentum  hoc  Tumentibus  inde  fequitur  Apo 
ftoluS)(^ui  enim  manducat  dC  bibit  indigne,  vt  co^us, 
fupra  diximus  iudicium  fibi  manducat  & bibit 
fd  eil  ad  damnationem  Tuam  illud  fumit  * non 
dijudicanscorpusdominijhoc  eftnondifcernens  ' 
illud  a reliquis  cibis , Ex  quibus  euidenter  claret 
qualiter  hic  Apoflrolus  exprefllflime  oftendit  ve 
nerabile  Chriffi  corpus  effe  vere  SC  realiter  in  fa 
cramento  altaris,  Na  fi  aliter  effet  vt  zoinglius  et 
Oecolampadius  a flerunt  profetflo  non  diceret  ^ 
Pau.  Itaqiquicunq?  manducauerit  panem  huc» 
dc  biberit  calicem  domini  indigne,reus  erit  cot' 
poris  dc  fanguihis  domini  Sc  inde  * Probet  autc 
feipfum  homo  dC  fic  de  pane  illo  edat  dC  de  cali'' 
ce  bibat,  qui  enim  manducat  dC  bibit  indigne  i u 
dicium  fibi  manducat  bibit  no  dj^udicucor^ 
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Hic  c5cla' pus  domini  <S^c.  Cum  timore  igitur  dCtttmo' 
ditur  pro'  yg  ^ dcbemus  accedere  ad  illud  mirabile  Sacra  - 
pofitum,  j vt  fciat  mens  reuerentiam  fe  debere 

przRare  ei  ad  cuius  corpus  Tumendum  accedit; 
quare 

Et  ii  dicas , quibus  praeparationibus  Te  homo 
prapararc  debet  ad  digne  Tumendum  hoc 
(fHiTimum  Chrifti  corpus » dC  fanguinem  > Re-^ 
Tpondeo  , q3  his  praparationibus  ( myftice  ta^' 
men , dC  Tpiritualiter  tntelledis  ) quibus  ex  di^ 
uino  praecepto  le  praparauit  populus  ITrael  9 ad 
Bxodi.10  legem  Dei  TuTcipiendara , ve  in  Exodi  legitur  li^ 
bro . Primo  exire  de  JEgypto  id  eTt  per  veram 
cordis  contritionem  exire  de  Teruitute  Diaboli» 
6C  peccati  ♦ Secundo  ire  in  dcTertum  Sinai , h^ 

^ eft  in  ftatum  peenitentia  ingredij5^  tentatiomi. 

Tertio  memorare  beneficia  Dei » vt  ibidem  ha^ 
betur  id  eft  gratias  reddere  Deo  Tcilicet  pro  crea-^ 
tione,redemptione , al^Tq^  innumeris  beneficas; 
Quonio  # Quarto  Te  Tantftificare  Deo,hoc  c ft  dedicare  deo» 
2?«  <feSS  omniacj  ad  Dei  laude  operari.  Quinto  lauare  ye 
homovtdi  ftimenta.i.bona  opa;vt.T.fint  in  gratfa>df  prin^ 
cipaiiter  propter  vltimum  fine  operata.Sexto  Te 
pus.  abftinere  per  triduum  ab  vxoribus,  hoc  eft  tam 
Iniuuentute,  quam  Tenedute  non  minus  quSin 
decrepitate^caftitate  mentis  3C  corporis  Teruare* 
Septimo  tertia  die  ire  ad  mote  Sinai.i.poft  cotri 
tione.cofefiionejac  Tatisfacftionc»  iread  diuinam 
reiji  conteplationcjtu  maxime  ad  huius  diuiniiT* 
Tacrametideuota  c6fideratione,cu  magna  lachiy 
maru  copia»ac  cordis  humilitate.d.  Domine  no 
Tum  dignus,  vt  intres  Tub.&c.Quib.habitis,  po-^ 
terit  quilibet  Tacramentaliter,  6c  Tpiritualiter,  il" 
lud  manducare  corpus,et  languincm  bibere;  dfc* 
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SECVNDVS  TRACTATVS 
Euchartilfx  Sacramento  pro  Ca^ 
tholicfs  iQ  quo  quacuor  ciiu  * 

‘ explicamur  caufx . 

DecauOs  efFicienctb.hufus  (acramcmi* 

V;E  CA  VS  Jfi  EFFN 
cientes  vere  SC  realiter  con  ^ 
currunt  ad  conEciendum  hoc 
facramentum) prima  eR  lefus  prim  clFi 
Chnilus  xterni  patris  filius 
verus  fummus  Sacerdos 
reipfum  inara  Crucis  fecun^ 
dum  aiTumptam  noftrz  mortalitatis  Aibilan  ^ 
tiam  in  humana;  redemptionis  precium  imo^ 
laturus  , vc  canti  muneris  iugis  in  nobis  raa^ 
neret'  memoria  . Ac  pro  nobis  qui  quotidie 
peccando  labimur  quotidie  m/ilice  immolare  , 

cur,corpus  fuum  in  cibum  et  fanguinem  in  potu 
innouilTima  ccena  tradidit  fub  Euchariftta;  facra 
mento, dum  accepto  pane  gratias  egit,  fregit  de^ 
dicq^  Di  fei pulis  fuis  dicens.  Hoc  efi:  corpus  meii 
q,  pro  vobis  tradetur , ordinauirc;^  eos  Sacerdo 
tes,  tradidit  quocp  eis  potefiaiem  fimiliter  (aden 
di  cum  fubdit.Hoc  focite  in  meam  commemora^ 
tionem  y SCvt  oftenderet  hoc  Sacramentum  in 
Ecclefia  vfque  in  Enem  permanfurum  in  paiTio^ 
nis  fua;  memoriam,  adiunxic.Q^uotieicuqt  pane 
hunc  manducabitis  dC  calicem  bibetis , mortem 
domini  annuntiabitis  donec  veniac.f.  ad  iudicifi*  ^ 
Vnde  tandiu  durabit  Ecclefia  militans  , Sc  in  ca 
Eucharifiiia.CLuomodoaucem  hunc  panem  mS 
ducare  poiTent  et  calice  bibere  nifi  iprura  poifene  . 
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continue  Sacerdotes  coniecrarec^cuius  oppoEtutu 
nonnulli  Lutheranorum  aduerfus  veritatem  im<^ 
pie  fatentur  3Cc. 

Caufa  in  > Sacerdos  vero  quilibet  rite  ordinatus  caufa  eft 
ftiumcnta^  fnftrumentalis  huius  tanti  facramcti,  efRcfbueq^ 
dcicados!  concurrit  confecrando,qua:  quidem  operatio  co^ 
* fecrandi  omnium  nobilifTima  eft  in  ^clefia  mili 
tanti,propter  quam  merito  facerdotiu  venit  ex' 
tollendum)Cuius  dignitas  eximia  nullis  valet  ver 
borum  popis  explicari , quoniam  et  linguas  vin 
t-  ^ cit  oratorum  difertiiTimas, (5^  culmen  ingen^  cu^ 

fusltbec  creaturae , de  qua  ikcerdotum  admirabili 
dignitate  aliqua  in  praefentiarum  funt  dicenda» 
Ambro.  Ambro.enim  in  fuo  paftorali  ait,  Honor  Intres 
dC  fublimitas  Epifcopalis  nullis  poterit  compara 
tionibus  adf  quari.Si  regum  fulgori  compares  et 
pri ncipu  diademati  longe  erit  infenus>  quaft  plii 
bi  metallum , ad  aun  fulgorem  compares : 
Optima»  Q^uare  refpiciens  ego  coelum  confidero  pulchri^ 
^ authoridi'  tudtnem  ftellamm,  quarum  vna  pulchrior  eft  al 
f tera, nulla  tame  illarum  eft  de  fua  natun  lucida» 

dignitate,  omnes  recipiunt  lumen  a lole,  qui  mento  ma^ 
ior  Sc  nobilior  appellatur. Secudo  afpicio  auram 
auibus  ornatam , quibus  Aquila , vt  nobilior  3C 
velut  regina  praefidet.  Tertio  intueor  aquam  pi-' 
feib.  plenam  inter  quos  cetus  principatum  tenet» 
Refpicio  infuper  ternm  diueriis  animalibus  or^- 
natam)inter  qua:  Leo  caput  eft,  dC  rex.  Proinde 
eandem  confpicio  terram,  varijs  herbis  SC  arbo' 
nbus  cofeiram  quarum  Vna  maiorem  alten  vir 
tutem  habet  .Item  in  virceribus  terrar  confydero 
diuerfa  metallorum  genera,  vtpote  Aurum,  Ar  ^ 
gentum, Plumbum,  Stanum,  inter  quat  nobilius 
eft  Auriim , Rurfus  aoimaduerto  erga  omnium 
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pulchricudtnem  Angelorum  quorum  Seraphm 
excellentiores  apparent . Oenic^  confydero  oni-' 
nes  mundi  Ratus,ac  hominum  dignitates,  puta, 
Imperatores,Reges,Duccs,Principes,  d»:  Cardi  ^ 
nales.at  Sacerdotes  feripturarum  teflimoijs.  hos 
cunsf^os  eximia  dignitate  prarcellere  uideo.  Nam 
cum  du^  fine  dignitates  fcilicet  facerdotalis  digni  “ ' ' ' 
tZBydC  lmperia]is,lllaenim  Sacerdotalis  excedit 
Imperialem  ficuc  anima  corpus  : fune  enim  duo 
luminaria  magna  fed  unum  eil  luminare  maius 
quod  praefi:  diei  id  efi;  bonis  fpirftualibus . aliud 
uero  luminare  minus,quod  pr«eeft  nodli  id  efi:  tc 
poralibiis  bonis.Et  licet  cunefios  natura  homines 
$quales,6^  nulla  graduum  alteritate  difpares  : iv 

duxerit, difponendarum  tamen  rerum  fufeeptum 
minifiierium  hos  6C  illos  cacteris  protulit,  et 
^cit,quo  fit,  ut  tanto  clericalis  stminentia  terre^ 
nos  fuperet  principatus  quanto  animabus  corpo 
ra,perpetuis  tranfitoria,  terrena  ccelefiibus  fupe 
rantur,Sed  quid  opus  eft  terrenis  comparationi  * -Sothorhic 
busc^cum  ad  lacerdotrj  authontatem  Angelicoe'  n^oSendic 
lorum  ciues  non  audeant  afpirare,  cui  namc^  An  lacerJotu 
gelorum  aliquando  dixit  deus , Tibi  dabo  c^laues 
Regni  Ccelorum.ad  illos  autem . Accipite  fpiri- 
tum  fanefium  . quorum  remiferitis  peccata.  dCc, 

Et  quod  loge  maius  efi:.  Hoc  facite  in  meam  c6  - ^ 
memora tionem.  Mirantur  denic^ialTiilunt  et  ter 
rentur.Nam  uirtus,  et  potentia  facerdotalis  fupe  . 
tat  potentiam  natura?,Angelorum  dC  D«emonu. 

Natura  enim  fua  uirtuteunam  naturam  mutat 
in alteram.  Sacerdos  autem  uirtute  uerborum 
tranfmutat  pane  in  corpus  Chrilti . Natura  ctia 
fucccffiuc  tranfmutatjSacerdosucroininfianti:  ' 
Secundo  uirtus  Sacerdotalis  antecellit  Angeloru  . . . 
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potetitiam,  quia  licet  Angeli  moueant  orbes  SC 
fcmper  alTiftant  coram  domino, Sacerdos  tamen 
virtute  verborum  mouet  Chriftum  dcccelocu 
multitudine  Angelorum.  Tertio  fuperat  potetia 
dxmonum,de  qua  lob,non  eft:  poieftas  fuper  ter 
ramqux  comparetur  ei  fcilicet  diabolo,  lohaoes 
Apoe/ix  qyoq?,  V5  icn%  dC  mari,  quia  defeendit  diabolus 
ad  vos  habens  iram  magnam , maior  eft  tamen 
Sacerdotis  poteilas , dxmon  enim  fua  iniquitate 
prf  parat  mala, <5^  vitia  in  mudo.at  Sacerdos  vir 
tute  clauium  remittit  peccata , Damon  tandem 
claudit coelu  pecca torib.  Sacerdos  verofacrame 
Deconfec,  ^ Ecclcfia  miniftrando  aperit  illud , quoniam 
ei  dat{  funt  claues  regni  coelorum.  Pr^ierea  vt  et 
ait  Grego, 4.  Dialogorum  Regina  mundi  domi 
na, licet  in  graiig  plenitudine  creaturas  fupergre 
diatur  vniuerfas,hierarchis  tamen  cedit  Ecclefix 
fn  commilTi  miftergcxecutione.llla  nepe  prola^ 
tis.8. verbulis  cocepit  dei  filiu  et  mudi  redeptore 
mortale  tn  palfibilem  mundo  fdidit  faluatp 
rem.  At  Sacerdotes  confecratione  diuina  eundem 
coeli  terrge^  principem  in  (aeramento  verilTimc 
contentum,  impauibilern  gloriofumcp  cotradaf 
vicflorem  mortis  3C  baratri  deflrrutflorera:  3Cc. 

Attedite  ergo  O lacerdotes  veri  Salomois  pin 
cern^Iefu  Chrifti  camerari)  atq^  dirpenfatoroa. 
miniderioru  Dei.  Attendite  in  quo  gradu  3C  di- 
Gregor  gnitate  eftis  cofti tuti,  exclamat  enim  diuus  Grp 

go.de  hac  veftra  dignitate  genero fa.O  inquit  ve 
neranda  (acerdotum  dignitas,  in  quorum  mani- 
bus velut  in  vtero  virginis  filius  dei  incarnatur* . 
O facrum  8C  coelefte  myfterium , quod  per  vosi 
^ filius  6C  Ipiritus  fancflus  operatur , vna 
te  rdouc;  eodemq^  mometo  idem  deus  qui  pr^fidec  in  coe^ 
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lis ) in  manibus  veftris  e(l  i n altari  Sacramento* 

Super  hoc  quidem  tam  inGgni  priuilegio  ftupet 
c{1um,mi ratur  terra, veretur  homo,  horret  infer 
nus,contremifcit  diabolus,veneratur  quampluri 
mum  angelica  celfitudo,et  melliflus  Bcrnardus. 

O venerabilis  fancfhtudo  manuum,0  fflix  exer 
dtium,  O vere  mundi  gaudium , cum  Chrifeus 
tradat  Chn'feum,Sacerdos  Dei  filium , cui  funt 
delitis  eife  cum  fil^s  hominum,quis  unquam  ut 
dit  taliac'quis  huic  uidit  fimiliac'  &c.  Hanc  infug 
ftupendam  facerdotq  dignitatem,rcriptura  facra 
lion  ualens  unius  nominis  Ggnfiicationeexprirae 
leiHos  nunc  reges, nunc  Angelos,nunc  Deos,crc 
brius  appellauit,Reges  quidem  ut  loha.i n Apo.  Apoct 
Fecit  nos  regnum  Sc  facerdotes  Deo  patri  fuo,  **P**ri‘»  • 
Petrus  quoq^,  V os  eftis  genus  ledum  Regale  ia  ' 
cerdotium , gens  fanda , populus  acquiGtionis,  ' 

qus  quidem  uerba  licet  de  omnibus  Chri feianis 
ilnt  dida  (ut  alibi  ofeenfum  eG:)  principalius  ta^ 
men  ad  facerdotes  referuntur . Angelos  uero  no^ 
minat  Malachias  dices . Labia  facerdotis  cufto"  Maiadvx 
. . diunt  fdedam^Sc  fequitur,quia  Angelus  domini 

exercituum  eft.Deos  autem  Exodus  appellat.d*  fixodUx 
Ad  Deos  utri  ufq^  caufa  perueniet  id  eil  ad  facer 
doces.  Nominantur  Sc  al^s  nominibus.  Nam  di^ 
ctintur  clenci , appellantur  facerdotes , uocantur 
et  pra^sby  teri  .Clerici  nanq^  a ibrte  dicuntur.Na 
cleros  Gr^ce,fors  latine  fonat.  Vnde  primum  ab 
ApoRolis  confecratum  legimus  forte  eledum  • 

Ideoq^  omnes  Clenci  dicuntur . Hic  enim  fuit 
Beatus  Matthias  Apoftolus  qui  (orte  eledus  efl:  AAtram;t 
cu*xi.  Apoftolis.Et  dedetut  fore  es,et  cecidit  fors  ^ Sacerdo 
fiig  Matth . didi  ergo  funt  clerici ,i.  de  ibrte  dni,  hJ 
Xteanomin^tur  prasby  tcri>qiian  fcniores>  psby^ 


» , DE  SACRAM  EN  TO 
t«  nempe  gratcc,latinc  fcniorintcrprartatur.  Di 
cuntur  autem  feniores,no  annorum  {tate,  fcd  rao 
nim  qualitate,  ficut  feriptum  eft.Senc<ftus  uene- 
roua.16  ^ diuturna , nec  annorum  numero 

coputata.  Cani.n.runtrenfusliominum  iSC  ftas 
fenecflutis  uita  immaculata.  Et  iterum,corona  di 
gnitatis  fcnccflus  , quxin  ufjsiuftitia:  rcperictur. 
In  fenibus  {iquidem  maior  eft  anrmi  tranqutlK- 
tas  maior  morum  honeftas,maior  animi  religio, 
maior  corporis cafticas.  Vnde  beatus  Hieron.de 
Clericis  ait,clamac  uedis  clericalisaniraa’  hone*- 
ftatem, clamat  ftatus  puritate , clamat  cultus  cz' 
ftitatcm,clamat  profcflio  religionem  clamat  of^ 
Ecium deuotionem,damat  ftudium  contempla^ 
i;  Prgfbyfe  «onem , Debent  igitur  praisbiteri  morum  pr  jdc 
rorum  ap-  «a  dC  conuerfationismaturitate  praecellere  in  po 
peiutio.  pyjo.  Appellantur  infuper  dC  (acerdotes  td  dl  fa^ 
cra  miniftrantes  feu  dantes.  Solis  entm  facerdoti 
bus  ratione  olFicp  ineft  facrorum  facrametorura 
miniftrandi  poteftas  uel  Sacerdotes  quafi  facta 
doit»;  ^ diccntes,quia  uerbum  Dei  praedicare  habent:  ho 
ras  dicere  , milfas  celebrare , uel  facerdotes  quail 
; facra  conficiemes,conficiunt  namqp  facracilTimu 
Chrtfti  corpus  dCc. 

Differentia  inter  Sacerdotes 
Antiqug  dC  noug  legis. 

EX praemiiTis igitur  multa? elici  poflTunt di 
gnitates  6C  praeeminentia?  Euangelici  Sa^ 
cerdotis  fuper  S acerdotem  Mofayc?  legis, 
quoniam  excellit  in  benignitate  eleclionis,folem 
- nitateconfecrationis , nobilitate  ordinis,  precio^ 

^ operis, (ingularic  ate  nutritionis  ,poceifate 

' ■ ■ * »^iminis , Differentiae  itacp  Sacerdotu  antiqu^ 
^ nouae  legis  polf  jnt  ex  his  quae  ftqiiuntur  puh 
. . ' cherrimjc 
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Hcliertim^  haberi. 

- Olim  nepede  voa  tribu  cantu.f.leuicfca  cofe*'  5*®^*f* 
orabatur  faccrdotcs.Modo  fub  lege  Xpi  cx  oi  na  SSdju*^ 
tione  q fub  codo  eft  i iacerdotiu  aiUimutur,  dice  tac<>bi.i 
^lacbbo.Nolite  i perfonarum  acceptione  habe 
. «e  6dem  domini  noUrtlefuChriiti*  ^ ^ 

• -Tunc  fundebatur  oleii  fup  eoru  capita,  fancfli 
Ecabatur  raanus,dextera  quoc]^  aurtculf  pollicisfemma. 
^ pedis  hoftiaru  (anguine  li ruebatur . Hodie  in 
.laccrdocis  euangelici  conlecradone  non  materia ' 
le  oleum  funditur  iliper  capita  ordinandoru,  nec 
manus  arietis  fanguine  inungumur,  quonia  non 
his  peccata  tollutur,fed  dediper  datol^tici^  oleo 
gratia  fandfi  fpiritus  in  rcmtflionem  peccatoru 
perfunduntur,quo  poteffas  traditur , per  quam 
alioruni  etiam  crimina  expiantur. 

T unc  habebant  Sacerdotes  poteftate  difeerne 
di  inter  lepra  6C  non  lepram  corporalem , ac  per 
hoc  iudicare  hunc  mundu,iftu  immundu,  habi<r 
lem  vel  dignum  ad  tepU'  materialis  ingrelTum, 

Nunc  vero  potedatem  accipiunt  indicandi  in^  5 
eer  morbos  6C  langores  animg , egrotantes  fol* 

«ere  dC  ligare , aperire  dC  claudere  ianuam  cce^  » 
ledisparadifi. 

Tunc  tribub.^C  populis  mandata  Dei  refera  Quartadif 
bant,qui  dC  legem  ex  oreipforum  requirere  iuf" 
d funt,pro  peccatis  quotp  populorum  inter  ve- 
dibulum  altare  plorantes  Deum  precaban> 
lur.Nunc  autem  ^cffiiudices  peccata  remitciii, 
leges  datuum, (Sf  animas  propnas  tradere  j>fa^  i 
lute  fubditoru  fummi  padoris  exemplo  edocet.  1 

T unc  aliti  funt  fili)  Leui  cum  ceteris  t deferto  lo.io.io; 
mana  cceledi,vermibus  in  diccradinu  referua^'  jjh 
to  fcat€ti,quc  patres  manducantes  mormi  funt . immia. 

CC 
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Nunc  vero  fug  fubftattali  pane^ibo  Angeloeu, 
veri  pafchalis  agni  carne  3C  fanguine  cfurines  ia 
turatur,qui  panis  eft  in  fternum  manens*  manr 
ducanti  vicam  tribuens  fempiiernam. 

SoctadifFe  TunciacerdotisofEcium  fuit  circa  oblatione 
pecorum  animalium  irrationaliU)Ct  afperiionefli 
fanguinis  tauroru*vitulorum*<5^  hircoru*vt  ha^ 
betur  Leuitici  per  totum.Nunc  verofummo  isH> 
cerdotc  Chrifto  lefu  affiftcnte  futurorum  bono^ 
rum  PotiEce  per  amplius  ubernaculum>no  ma 
nu  facflumynec  huius  creationis>neq^  per  fangui^ 
nem  hircorum  aut  vitulorumjfed  per  proprium 
fanguinem,reme]in  iandla  introeunte  (ternam 
redemptionem  inuenit,atque  nouum  facrificiu 
panis  dc  vini  eiufdem  fanguinis  fui  3C  corporis* 
fecundum  ordinem  Melchifedech  inilicuente  • 

, ' ‘ Omnia  illius  veteris  teilamenti  facrificia  abilu 
'*■'/  Jit.Sacerdotcsquocp  euangelicos  pro  eodem  la- 
criEcio  quotidie  offerendo  inPituit. 

Tunc  denique  ex  operibus  bopis  promitte^ 
^iffctc'  bantur  folum  temporalia  bona  illisque  facerdo^ 
tes  tantum  limbum  aperiebant  * Nunc  vero 
Euangelici  Sacerdotes  claudunt  infernum»  ac  bo 
na  fpintuali  io  coelis  habenda  in  perpetuum  fce^ 
A-  - liciter  promittunt  * Ecce  quot  mirabiles  facer^ 

dotum  dignitates  * CLu*  tum  feripturarum  di* 
Ulnarum  teftimontjs,  tum  fandorum  patrum 
^ ' authoritatibus  mirabiliter  clarefcunt  > contra 

quas  Zoinglius  & Oecolampadius  audent  ore 
polluto.  Ita  nequiter  loqui  * Sedquorfum  hac 
tendunt  nifl  vt  facerdotes  noRri  tanta  fua  di^ 
gnitate, virtute  dC  potedate  c(litus»  nullo  huma 
no  przuio  merito  conceffa » fed  tanti  flatus  e$ 

I cellcntie  digmficent*vita  6C  moribus  conformet 
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Pudedt^  rpurcfTiimi s lenoci ntjs  dekc^irl,  camf s 
Sc  mundf  illecebris  pollui>Quia  ad  tremendf  ma  ^ 
Kliratisfaciifidumj&mundfirfmum  anim^  ci' 
bum  pparandutnjConfecrandu^ofFerenda,  fume 
dum3ac  difpen(andum  fune  affumpti  SCc* 

An  Sacerdos  malus  confacrec. 

Licet  moraliter  peccet  facerdos  qui  libet  in^ 
digne  accedens  ad  hoc  /acriiicium,malitfa 
tamen  facerdotis  non  maculat  hoc  diuinii 
iacramentum  alcaris,Ideo  omnis  Sacerdos  tara  ^ 
bonus  quam  malus  rite  ordinatus  habet  autho*  ' 
ritatem  confecrandi,quod  (ic  oilenditur . Nara  . 
illud  facramentum  non  conHciturjnec  panis,aut 
vinum  confecratur  merito  Sacerdotis, quia  tunc  - 
certe  malus  non  confecraret , fed  virtute  verbo' 
riim , 3c  merito  pafiionis  Chnlli  ac  virtute  fpi 
rituslantfH  ,fuique  ordinis,quoniam  ii  mento  Sa 
cerdotis  f?eret  confecratio,tunc  non  elTent  facra^ 
menta  Chnfl:i,red  Sacerdoti$,et  fjc  fruftra  Chii  ^ 

iluseifet  mortuus,  ex  cuius  latere  fluxerunt  fa^ 
cramema.Itemconfecratfo  lamncn  ex  gratia, 
fi  ex  merito  Sacerdotis,efl:  contra  illud  Pauli  ad  ^ 
'Roman.  Q,uareiam  gloria  eflet  Sacerdoris  dC 
non  Chnflri . Non  ellentque  a Chnfto  promif- 
ia. Sacerdotes  igitur  tantum  operantur  vinute 
verborum  in  matena  debita,ideo  eorum  pecca^ 
ca  non  impedi unt  facramentum , licet  alias  ora-' 
ciones  fitmedire  polTint . At  vobis  feculanbus, 
dico,qui  fi  ne  peccato  eft  veftru, primus  in  facer  **  “ 
dotem  lapidem  mittat , Sacerdotes  tamen  mali 
alTfmiliancnr  interdum  aquis , quibus  lauantur 
capita,qux  purgant  Sc  mudificant  alios, ipfe  ve 
ro  putndf  remaneni,flc  illi  alios  mufidifleat  ipfl 
vero  putreflunt , dC  hac  de  cau^  efFicientibus 

CC  ii 


DE  SACRAMENTO 

huias  facramentijfatis  fint  dicfla: quare  SCc^ ' r . 
Dc  maceria  huius  Sacramenci. 

* ^ TV  ^ Aieria  ex  qua  conficitur  hoc  lacramcn 
I Y r curaTefl:  panis  Sc  vinu,fcd  an  modo  pa 
nis  iile  debeat  efle  azimus  yd  fermeca 
tus,altercatio  non  modica  eft,  «SColimfuit  inter 
Grajcos  SC  latinos.in  hoc  quide  cocordat  q3  i vl 
tima  cjna  inftitutu  eft  hoc  diuiniffimu  facrathe 
Gtfcorum  menfis  cfna  celebrata  fit  dilcordia 

opiniot  fuit.Vnde  dixerut  Grfci  cjna  iliifiefatf^  tertia-r 

decima  luna  primi  mefis.f. Marti), confequen 
ter  dicunt  Ch riftu  confecific  i fermecaco,  «ppter 
quod  dc  ipfi  in  fermetato  celebrant  hoc  ikcrifi< 
cium,»5i  nos  latinos  qa  in  azimis  celebramus  nc 
ganc  vere  c6ficerc,c6tra  quos  Anfelmus  fcripfit 
elegante  Epifi:olam,fiue  libellum  dc  fermeco  dC 
azima  intirulatil.Primo  ergo  videdf  funt  ratio^ 
Grecoru  ac  coru  error , Secundo  declaranda 
icria  Ga^  erit  vcritas*Tcrtiorationcscontran§  dfiloluen^ 
bnei  diflfu^  d^.  Q_uantum  igitur  ad  prima  arguut  Grxei  p 
»n  «TOna  nitentes  domihu  cjna  nouiTfimam  cum  di< 
fcipulis  decimatertia  die  menfis  pr/mi.h  Martp 
fecilIe.Na  Xpscfnam  celebrauit  die  imediatep 
cedete  diem  paffionis  fuf ,fed  h^c  fuit  decimater 
. tia,igicur  tali  die  menfis  celebrata  fuit  c^na,  con 

iequencfa  efi:  nota, et  maior  patet  ex  decurfu  om 
^ , niu  euangelifi:aru,quonia  in  ipfa  nocfiecfna  fa-^ 
it.  (fia,infi:ru(flirc5 difcipulis,furgens a egna  dC  iu' 
treiens  horta  in  latere  montis  oliuarum  captus 
foaius  ^ mane  crucifixus.  Vnde  ait  loan.Hac  cum 

dixilTec  lefus  egrefius  efi:  cum  diicipulis  fuis 
trans  torrentem  Cedfon  vbi  erat  hortus  in  quem 
j introiuf  c ipfe  dC  difcipuli  eius,et  confequeter  de> 

f fcnbit  captionem  cius  Lucas  quoqp  inquit»  Do^ 

ij  • ■ . . . 
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minuslncfnadixic  Pctro.pico  ttbi  Petre » non  pj^ 
cacabit  hodie  ga11iis,donec  ter  abneges  nofee  rae  ^imcdi  i- 
hodie.n.includic  nodie  (S^ieques  manc,<Si  (equit  leamepaf* 
ibide.Adhucq^fcriptu  eft  oportet  impleri , 8C 
cura  iniquis  deputatus  eft. Marcus  etia  Mat' 

th^us  dicuc  dominura  in  cf na  dixiiTe  diicipulis. 

Omnes  vos  (candalura  patiemini  in  rae  in  ifta 
no(f^.Paulus  vero  ad  Cor.apcrtifrjmc  ait . Dhs  *-Cor.n 
lefus  in  qua  nocflc  tradebatur  accepit  pane  SCc. 

Ex  quibus  manifefte  paret  c§na  iu  qua  Chrtftus 
inilituit  hoc  facrametum  ea  nocfle  fuilTe  celebra 
tam,qua  dhs  traditus  eft  et  mane  cruciiTxus.Mi  Primigt* 
nore  vero.f.qd'  dies  illa  fuit.15.  menfis  primi  fic  coruTuio. 
probare  nituntur,  Cf  na  pr^ceiTit  dtc  imolatiois 
Veri  agni  pafchalis,hoc  eH:  pafiione  Xpi  in  cr\i' 
ce  qua  fe  patri  obtulit  vtdicitApoftolus.Palcha  * ‘ • 

iioftru  immolatus  eft  Chriftusq  quidem  imola 
tio  h1it.14.luna  dC  ex  con(equenti  cf  na  fa(5ta  eft 
' i^.luna, quod  aut  Chriftus  paftus  eft. i4.1una  iic 
probat,y critas  debet  cor  rerpodc.re  vmbr?  c3^  fi 
gura  rei.  Agnus  aut  pafchalis  fuit  vmbra  3C  fi-' 
veri  pafchalis  agni,<Si  immolatio  iraolatio 
niylgitur  ea  die  Xps  verus  agnus  Dei  immolari  ■ ••  • 
debuitin  cruce  quo  agnus  tipicus  in  lege.  Agnus 
aut  tipicus  imolari  pceptus  eft  luna. 14.  vt  habe 
tur  Exodi.u.vbi  de  agno  pafchali  dicitur  ferua- 
bitis  eum  v(que  in. 14. diem  menfis  huius,  ira-' 
inolabitquc  cum  .vniucrfa  multitudo  filiorum 
Ifracl  ad  vefperam  SCc. 

Pncterca  loan.dicic.  Ante  diem  feftu  pafchf  2^Gr^r3 
fciens  lefus  quia  venit  hora  eius^dC  Paulo  poft, 
c{na  lacfla  cum  difcipulis  cura  diabolus  iam  mi' 
filTet  in  cor  dCc . Ex  quibus  verbis  videtur  c?' 
nam  facflam  fiiilTe  ante  diem  pardig , fcd  dies  j/r 
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L-fuWctj  pafchj  ftift.14.luna  vt  Leufc.lcgitur.i4.diemfrt 
tur  rario;*^  fts  ad.vefpcrScelcbrabftfs  pafirha.  igitur  cjna  q[ 
Ioan.18*  pccfiit  diem  pafchf  ftu^  fuit.ii.  luna . Item  ille 
idem  ait  quod  ludf  i non  introierunt  domu  Pila 
ti  vt  non  contarainarentur,fed  manducaret  paf' 
cha.ex  quo  (equitur  qcf  Xps  illa  diepalTus  ed, 
quo  lud^i  maducarunt  pafbha.Hoc  autem  (acflu 
^ eft.f.pafchf  manducatio.14.luna,  ergocoena  p^ 
cedens  paf(ionis  diem  fadhieft;luna.i|.  cui  fouec 
illud  Matth.r.t]^  principes  ludiorum  dixerunt» 
Non  in  die  fefto,ne  forte  tumultus  fieret  inpo-^ 
Maun,ig.  ^ jjQjj  crucifixerunt  Chriftum  prima 
die  azimorum,idefi:  luna.15.  quar  fuit  ccleberri< 
ma  nec  pofi,ergo  ante.f.i4.1una» 
t.Gr^cotS  Proinde  de  (anefiis  mulieribus  legitur  quod 
Euc*  monumeto  in  quo  pofitu  fuit  corpus  dnicu 

^ reuertentes  parauerunt  aromata  SC  vnguenta» 
Hxc  autem  praparatio  ftiit  die  in  quo  licuit  ope 
rarifecundulege:at.n.mulieres  fand;(  feciiTent 
contra  legis  praeceptum  pparando  vnguenta,  3C 
emendo  aromata,<^  ita  non  eratdies.i^.luna , ^ 
_ fuit  folemnis,5C  prima  dies  azimorum  ficut  in 

xod,  iz  (cribitur.  Septem  diebus  azima  comedetis> 

Sc  (equitur.Dies  pnma  em  fanefia,  at<^  folcnis* 
SC  dies.7.eadc  ff  liiuitate  venerabilis,  nihil  ope^ 
ris  facietis  in  eis, exceptis  his  qux  ad  vefeendum 
pertinent,pies  ergo  paffionis  Chrifti  quo  SC  fc 
pul tus  efi;,ftiit.i4.1una  quam  praK:efiitccena,igf  ‘ 
tur  fuit  ccena.  .luna  cum  difcipulis  celebrata,ec 
■ ■ peonfequens  Chriftus  confecit  in  fermentato» 

His  ratfonib.Graeci  moti  dicunt  in  folo  fermen*  • 
• . tato  poiie confici  eucharifiiam,(S^  in  tanta  infu^ 
per  infaniara  proruperunt,quod  Euange.f.  Mat» 
- - Mar.dC  Luc.quia  ponunt  contrarium,  vt  pate^ 
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btc,au(l  fuiit  dicerc,eos  falfum  feri  pHlTe  8C  quod 
loan.«oscorfexfc,(S^  ita  liquet  eorum  error. 

Q^uantum  autem  ad  fecundum  eft  veritas  l-ari"or« 
oftendenda  . vnde  Ime  omni  dubitatione  ere» 
•dendumeft  Chriftum  manducaffe  agnum  pa'  • 
fchalem.14.luna  fecundum  legis  dirpoiitionem^ 
quam  non  venit  Ibluere  adimplere , dC  quo< 
niamin  eadem  ccena  poH;  agnum  tipicumeu^ 
diariftiam  confeci t)in  qua  feipfum  agnum  ve^ 
nim  diicipulfs  fuis  dedit  fub  Ipecie  panis  j nec  - 
«rat  tunc  panis  fermentatus  in  iud^orum  domi' 
bus.Dedit  ergo  feipfum  fuis  dilcipuli  s fub  fpecie 
panis  azimi  manducandum,nam  Exodi  dicitur.  Bxodix 
Edent  carnes  alTasigne  no<fie  ilhtSC  azimos  pa 
aes,(S^  fequitur.Habebitis  autem  hunc  diem  in 
monumentum,  celebrabitis  eum  folemnem  - ^ 
domino  in  generation  ibus  veftris  cultu  fempi'  -♦‘•*=** 
tcmo,feptem  didsus  azima  comedetis,  in  primo 
die  non  ent  fermetum  in  dom'ibus  veftns . Qui' 
cunque  comederit  fermentum  penbit  anima  il' 
lius  de  Ifrael  a prima  die  vfquead  feptimutn  : 
diem. Prima  autem  dies  incepit  a vefperis  lunas 
14. vnde  fequitur  ibidem.  Primo  menfe.  14.  die 
menlls  ad  vefperam  comedetis  azimam  vfque 
ad  diem  vigeiimam  primam  menOs  eiufdem  ad 
vefpeia  fepte  diebus  fermetatu  n5  inuenietur  in 
domib.vellris,Ex  quibus-manifefte  patet, ad 
vefpera  diei.i4.prirai  meniis  quo  comedebatur 
agnus paichal», vfquead vigefimum  primum 
diem  eiufdem,non  fiiit  fermentu  in  (dibus,Ghri  ^ 
ibis  Igitur  eadem  die  poli  agnum  l^le  euchari 
ilia  conficiens  non  in  pane  fermentato  Icd  i azi ' 
mo  confecit.  Q^uod  autc  Chrillus.14.luna  agnu 
palchalecomederit,patecqa  Matth.  dicit . Pri' 
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ma  aut  die  azimom  acceiTcmnc  diTcipult  ad  Ic^ 

, fum  dicentes  * Vbi  vis  paremus  tibi  comedere 
pafchac^d^  fequitur  dC  parauerunt  pafcha>  vefpc 
re  aut  faifio  difcumbebat  cum  duodecim  difcipu 
MarciU4  lis  3Cc.  Item  Marcus  hoc  idem  atteibitur  dicesu 
Primo  die  azimorum  quando  pafcha  fmolabat 
dicunt  ei  difcipuli,quo  vis  eamus  vt  compare^ 
mus  tibi  dC  manduces  pafchac'dl^  fequitur,  6c  pa 
rauerunt  pafchaYVefpere  aut  facflo  venit  cil  duo 
fcuc.il  decim,  cui  etiam  arridet  illud  quod  ait  Lucas. 

V enit  autem  dies  azimorum  in  qua  neceiTe  erae 
occidi  palcha>(5^  miiit  Petrum  & Joannem  ^ 
parauerunt  pafcha»  Et  cum  fada  elTet  hora  di^ 

Hic  c5ci  Apoftoli  cum  eo , celebrauic  ergo 

ditur  x^in  Dominus  pafcha.14.luna  meniis  primi  vt  pa^ 
cofecifle  in  tet  ex  pdi<fi;i&>  ex  quo  fequicur  quod  non  in  ier- 
asuno.  mento  fed  in  azimo  co fecit,  Deniq^  ritus  confe^ 
eradi  in  azimis  EcdeH^  Romanf  habetur  ex- in 
ftitutione  ApoHo]om,cum  quibus  dhs  cfnauit, 
quibus  pfentibusEucharfRiam  confecit  eis 
Obiidiur;  dedit,eof(^  indifpeniatores  euchariffi^  conftera 
uit,quod  eft  maximum  argumentum  ad  pro<^ 
po/itum  confirmandum.  Et  fi  dicas  alias  Eccle^  « 
fia  confecit  in  fermentato,  Refpondetur  quia  fi^ 
cut  dicit  Leo  Papa  quando  error  vigebat  Ebio 
nitaru  de  legali  obferuantia,qui  dixerunt  necef* 
farium  eiTe  Ghrifiianos  iudaizare,d^  per  confer 
quens  pafcha  fuum  in  azimo  cpnficere,derreue^ 
jTunt  patres  in  concilio  Ecclefiam  no  coficerein 
7 azimo,(edfermentato,quoufque  error  ille  cefia<' 
ret,  vndeEcdefia  primo  conficiebat  in  azimo. 
Secundo  in  fermentato.Tertiocefiante  hac  cau^’ 
fa,redit  Ecdefia  Romana  ad  ritum  primum,^ 
-Rrr;  t . , ' coofecit  cx  azimo,  Grarci  vero  tanqua  fuperbif 
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soluerunt  ad  ritum  primum  redire , ex  quo  coa^  j 
^i  funt  fuum  errorem  defendere  yScQc  aud  fune'  " * 

- 'dicere  ChriilumconfeciiTe  in  fermentato  3Cc, 
Q^uantum  vero  ad  tertium  foluedac  funt  Grae 
eorum  rationes  8Czd  pnmamqua  arguunt  qcl 
dominus  .1^.  luna  cum  Difcipulis  ccenauit  dicen^ 
tes.  Ccena  facfa  ed  die  inmedi a te  pracedente  dic 
paiTfonis  conceditur,fed  negatur  q^illa  dieriu}» 
iuna,(ed  vtod^fum  eft,fa(fb  fuit.14.  luna,  tm^  - t 
mo,.i^.luna,& ad  probationem  dicitur  q<fper^  ^ 
optima  veritas  correfpondet  figura , nam  circa 
agnum  tipicum  duo  d^ant  icilicet  immolatioet 
comeftio.  Quantum  enim  ad  comeftionem  vm-^ 
bra  refpondet  veritati  dC  figura  rei,  quia.i4.1u<^  ; nn&i 
na  fcilicet  in  cf na  comedebatur  agnus  npicus  , 
quo  tempore  difcipuli  comederunt  agnum  ve^ 
rum,Nam  facfla  coena  de  agno  Pafchali  dedit  do  ; 
minus  Difcipulis  agnum  verum  fcilicet  corpus 
fliumiSirailiter  immolatio  refpondet  immolatio 
ni.immolatio  enim  dguralis  agni  fada  ed  luna 
i4'.ct  immolatio  veri  agni  pariter  luna. t4'incho 
ataedquiapodccenamnotfle  louis  fcilicet.14,  Mar,i4* 
luna  incepitpadio  Chridi,quando  faedused  fu^ 
dor  eius  ficut  guttf  fanguinisdecurrentis  in  ter  ' 
ram,Item  node  illa  iiiit  captus,ligatus,  confpu^ 
tus , collaphis  8C  alapis  c(fus . fic  ergo  node  illa  ^ 
inchoata  ^it  immolatio  Chndi,die  verofequen 
n cofumata, <5^  flc  peroptimx  dgura;  veritas  cor 
refpondebat . * 

■ Ad  fecundum  refpondetur  per  didindionem  Pifdui 
huius  nominis  Pafcha  ex  cuius  nominis  arquiuo*'  m 
catione  Graci  decepti  funt  quoniam  hoc  nomen  i fcnjlutis. 
Pafcha  in  diuinis  feripturis  multipliciter  fumi' 
tur.  primo  enim  pro  hora  immolationis  agni  ti' 
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Luof»tx  pici  vndc  Luc.  Appropinquabat  dies  fbeftus  Iu-* 
d^orilm , qui  dicitur  Pafcha , dC  fic  folus  dies  m 
quo  agnus  occidebatur  ad  vefperani  id  eR.14.lt1 
na  primi  menfis  Pafcha  dicebatur.x.  tn  fcnptu^ 
ris  accipitur:  Pafcha  pro  agno  Pafchali  tipico  dc 
quoidemLuc.  vbifupra  ait.  Venit  autem  dies 
azimorum  in  qua  necelTe  erat  occidi  Pafcha 
accipitur  pro  vero  agno  Pafchali  qui  eft  Chri^ 
Cor  f Ru®  dominus.vndc  Pau.inquit.  Etenim  Pafcha 

noftrti  imolatus  eft  Chriftus.4*  fumitur  prodie 
fccfto  azimorum  qui  fuit.i^.poft  fquinodiuvcr 
nale,vt  loannes  atteftatur  dicens.  Ante  diem  foe 

ftum  Pafcha:  fciesiefus  5^.^. Accipitur  Pafcha 

loantij  in  feripturis  pro  cibis  Pafchalibus  paibus  fcilicet 
azimi8,quibusvefcebantur  tempore  Pafchali,de 
Bxodi.ix  qm,  dominus.Primo  menfe.14.  dic  menfis  ad  ve 
loan,i8  comedetis  azima  vf($  ad  vigefiniam  ft- 

eundam  eiufdem  menfis  ad  vcfperam,  SC  ita  acci 
pitlohannescumait.  Non  introierunt  prjto^ 
rium,ne  contaminarentur,fed  manducarent  Pa^ 
j *.  fcha.Per  huiufmodi  autem  acceptiones  huius  no 

4^-  imnis  Pafcha,  dc  facili  refpon^ur  ad  Gracem^ 

rationes. Nam  lohan.cum  dixit.  Ante  diem  foe^ 
ftum  Pafcha.  accepit  Pafcha  pro  prima  die  azi-» . 
morum  qua  fuit .1^.  luna  menfis  primi , h^ 

tnuitur  cura  dicit : Ante  diem  faftum . Differt 
enim  diccrediem  Pafcha , dC  diem  foeftum  Pa" 
fch*a,nec  fum  idem  ,vt  patet  ex  lege.  Dies  enim 
Pafcha  eft  cHes.i4.1ua,dies  foeftus  Pafcha.i5.  lu 
' na  vt  liquet  per  ilhid  Leuitici  Menfc.10.14.  dic 
' ' ■ ' ' ad  vefperu  phafe  domini  eft  id  eft  Pafcha  dC  de^ 

. . . dmaqumta  dic  menfis  huius  folennitas  azimoru 
domini  eft  , <S<:  ita  ante  diem  folennem  Pafcha, 
qua  fuit  luna  decimaquinta  fada  fuit  cana  dor 
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nifnt.f .i4.1uoa  ad  vefpcramsdl^  ile  non  pro  Gne 
ctt,magfs  aucem  cocra  cos  ratio  milicat>  cum.n» 
Itrfiannesdixfc.vc  manducarent  Pafcha  no  intro 
icrut  in  prztonum9  ibi  accipitur  Palcha  pro  zzi 
mis  pani  bus,quos  comedebant  ieptem  di^u8.Ei 
p hoc  ad  illud  quod  additur>non  in  die  fbeilo  ete* 
dicitur  qcf  caufa  huius  didb'  diJix>ntionis  Iik  ' 
d{oru  additur.  Ne  forte  tumultus  neret  in  popu^ 
lo,non  enim  propter  foeil:/  reuerentiam  difpolue 
rant  Crucifiaionem  dii!erre,red  ne  tumultus  Bc' 
ret  in  populo , qui  maxima  copia  ad  fceilu  illud 
confluxerat, et  ita  ne  de  manibus  eorum  rapetur* 
ideo  inueta  opportunitate  dC  femota  caula  tumui 
tus  populi , ludac^  fe  ofeente  ad  tradendum 
]um,flne  tumultu  fecus  fecerunt,mutantespropo 
licum  Sc  hoc  diuina  difpofltfone,vc  veritas  corr^ 
iponderet  flgurat,  quia.  i/.  luna  eduxerat  popu^ 

Ium  Hxbreorum  de  .iEgypto,6lC  eodem  die  mo^ 
rs  Chrifti  eduxit  populum  Tuum  de  tenebris  pcc 
cati  dCc  , 

Ad  tertiam  6C  vltimam  de  Sandis  mulieri^ 
bus  vnguema  pofo  domini  fepulturam  prarpa^ 
rantibus  dicitur  , quod  fandb;  mulieres  ab  hora 
qua  viderant  Chriilum  pofltum  in  monumen^ 

'Cum , vt  L/Ucas  teilatur  Euangeliila  ufque  ad 
uefperam  eiufdem  diei  prxparaucrunt  unguen  ^ 
ta  qux  habebant , dSf  fl  dicas  Marcus  oppofi  -^ 
tumailent  dicens.  Cum  traniiflec  Sabbatum 
Maria  Magdalena  dC  Mana  lacobi  dc  Maria 
Salome  emeriuit* aromata  ut  uenientes  unge-» 
rent  leflim  . Igitur  die  Veneris  Dominica:  ’ ** 

pafflonis  non  parauerunc  aromata , quia  non  ^ ^ ' 

dum  fuerant  empta  . Ad  hoc  dici  poteft 
quod  mulieres  emeniht  id  eil;  empta  parauc.e 
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funt,vel  aliter  dicitur  q3  illj  mulieres  cognolcen 
tes  Chrifti  mortem  futuram , ante  mortem  cfus 
emerunt  <SCparauerunt  necclTariaad  condendS 
corpus  eius,d:  ideo  reuertentesa  monumento  et 
fepultura  parauerunt  aromata,fed  tranfacflo  fab^ 
BttSedina  batojvtait  Marcus  fcilfcet  mane  fequentis  did 
rn  concors  qux  fuit  prima  labbati  id  cft  piima  dies  poft 
^ fabbatum , tunc  quidem  emerunt  alia  aromata 
qua;  defuerunt*  Ita<^  fequitur  Marcus , Et  valde 

mane  vna  fabbatorum  id  eft  Dominica  dies  ye- 

iiiunt  ad  monumentum  orto  iam  folc,  dC  Oc  imd 
cem  concordant  Euangeliftae  • Ex  quibus  omi^ 
b|is  patet  Chriftum  invltima  ccena  confecifle 

in  pane  azimo,  , , 

Alia  etiam  materia  confecrationfs  fanguinis 
cft  vinum  de  vua  vitis  exprefllim.  Ratio  autem 
principalis  eftinftitutio  Chrifti  qui  in  vino  vi' 
(aeramentum  inftituit,  V nde  Lucas  Ac" 
cepto  calice  dixit  Chriftus , Dico  vobis  non  biV 
bam  degeneratione  vitisdonecregnum  Dei  ve 
IflsacliA.  niat,5:  in  Euange.  Marci  iam  non  bibam  de  h<K 
genimine  vitis  vfcj  in  diem  illum  >cum  illud  bi-' 
Hiccouciu  bam  nouum  in  regno  patris  mei.  Materia  igitur 
«1*»«  pfo ' confccrarionis  corporis  SC  fanguinis  domini  cft 
pobtttou'  azimus,5:  vinum  purum  de  vua  vi tis  ex^ 

"prclTum,vt  ex  feripturis  manifefte  conftat. 

Et  fi  quaeras  cur  in  calice  aqua  raifcctur  rcfpo 

- dendumcft,qa  illa  permaxime  caufa  cft  quia  de 

Cur  in  ttii  Jatere  Chnfti  vbi  completur  paflio,  fahguis  pa^ 
tt  ponitur  ^ manauit,  q3  certe  Apoftoli  myftc 
rium  plene  intelligentcsfacicndumincaliccfta^ 
tuerunt , vt  nihil  deeiTet  nobis  de  facramento  ad 
commemorationem  palTionis,  q3  tunc  extitit  in 

' Cruce  in  confumatione  noftraj  redemptionis.  Et 


T 


EVCHARISTIJB.  207 
lioc  quidem  quo  ad  pailiionis  fufiicfetem  cxprcQ’ 
fionem  SCc « 

De  forma  Sacramenti  altaris. 

« 

Vplex  eft  confccrationis  forma>vna  inte 
I 1 rior^qux  eft  intentio  ftcerdotis.nam  ii  ia 
' ^ cerdos  non  haberet  mentem  confecrandi 

etiam  proferens  verba  confecrationis  non  conTe^ 
craret , quz quidem  mens , licet  non  (Ic  femper 
sufhia]is,rufbicittamenhabitualis  fotentioco^c^ 

-crandi . Secunda  confecrationis  forma  exterior» 
futi  t verba  quas  Chriftusiuftituit  <Sf  docuit,pro 
qua  uerborum  forma  merito  quseripoteft.  An  ' 
aliquo  fenfibili  ftgno , An  certorum  prolatione  Paichn 
verborum.  An  fola  virtute  dC  poteftace  fua  con«  difficnitar; 
fecrauerit  Chriftus.  Et  per  hoc  qua  forma  confe^*’ 
^crationis  dominus  vfus  eft,  ad  quam  difficultate 
iiariQs  modis  refpondere  ualemus.Primo  enim  di 
cere  poftlimus,ut  aliqui  afterere  uidentur,q3 
cut  Chriftus  pnus  baptizatuseft  quam  formS 
bapnTmi  inftituit,ita  prius  confodt  quam  uerba 
aliqua  protulent.ipfe  flqnidem  quia  eft  uerbum  . 
patris  fine  uerbo,fua  uirtute  confecit.  Nobis 
tem  qui  diuini  uerbi  uirtute  ^emus.dedit  forma 
'aerborum  qua  confecramus,  £t  fic  differentia  in 
confecrando  inter  mi niftros  Sc  facramenti  autho 
rem  apparet. unde  fic  arguunt,  fi  Chriffi  corpus 
non  fiiiffet  fub  facramento  ante  iftorum  verbo  <' 
rum  prolationem , non  vere  dixifiet  Chriftus. 

Hoc  eft  corpus  meum  . Opportuit  ergo  corpiis 
Chri fti  prseexiftere  in  facramento  , antequam  di 
xerit.Hoc  eft  corpus  meum,ut  uera  efifet  oratio. 

Item  aliter  ut  ait)  dicunt  q^  dominus  accipies 
panem  benedixit  confecrauit  illum  quadam nptpi,.,T 
l^nedfdione  fecreta  nobis  ignota,a  d quam  fatfea 
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eft  traniTubdatatio , pollmodum  fregit  dcdit<^ 
Difcipulis  fuis  dicens.  Accipite  6C  comedi.  Hoc 
cft  corpus  in  prolatione  horum  uerbo 

!rutn  contulit  eis  poteftatcm  8C  uim  conuertendi 
in  pofterum  panem  in  corpus  Chrifti. 

Itenira  aliter  ut  nonnulli  affirmant  quod  tfa* 
minus  confecit  hoc  uerbo  (cilicet . Hoc  eft  cor-^ 
pus  rneum  9 fed  uerbum  illud  dixit  bis » licet  non 
feribatur  nifi  fcmel.  Poftquam  enim  benedixit  ta 
cite  dixit  illud  uerbum  hoc  eil  corpus  meum»  Sc 
tunc  confecit » fed  quia  tacite  dixit  . Tacuit 
Cuangelida . Per  illud  autem  uerbum  fecundo 
::  dfdluin  duo  nos  docuit  fcilicet  quid  hiit.quod  ui^ 

1 delicet  dedit  corpus  eius,  8C  qualiter  aliusconfe^ 
crans  facere  deberet. 

' Poifremo  ut  quidam  al^  quibus  ego  adh^reo 

cceteris  probabilius,  8C  uerius  fatentur,  uidelicet 
qdChriffus  in  ultima  ccena  confecrauit  perea^ 
•dem  uerba  per  qux  nos  confici  mus  quodque  (t* 
mei  tantum  protulerit  ipfa  , ac  per  unicam  eo^ 
rum  prolationem  omnia  hxc  tria  fcilicetconlc' 
Opinio, 4 cratio,fignificatio,5Cinformatio,ficbant.  Pro» 
tulit  tamen  non  eodem  ordine  quo  hic  funtpo> 
fita,quo'  & Euangeliila  ponit,  quia  non  fuit 
Euangeliflis  cura  feruandi  ordinem  uerborum 
quo  prolata  funta  domino , ficut  6c  in  multis 
alqs,fed  duntaxat  facfhi  8C  prolata  a domino  nar 
rare.  Ordo  aurem  talis  fuit.  Accepit  panem  <3^ 
benedixit  dicens.Hoc  efl:  corpus  meum,  ac  dein» 
de  fregit  dC  dedit  Difcipulis  fuis  dicens  . Accipi» 
te,d^  manducate,  hoc  ( fcilicet  quod  dominus 
conl^rauit  horum  uerborum  prolatione  femel  fa 
.•  <fia  ) magis  uidetur  elici  ex  uerbis  Euangeli)  SC 
didis  Sandorum  patrum , quibus  etiam  uerbis 
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nosconfecrat^s,  Minifter  tamen  fcu  Sacerdos  ^ 
non  debet  prefferre  huiufmodt  uerba  in  perfona 
miniftri  uel  ipfius  Sacerdotis  fed  in  perfona 
Chrifti  loquentts  > uc  demr  intelligi>quod  mini' 
fter  in  per^dione  huius  facramend  nihil  a^iCy 
niilq^  profert  uerba  Chrifti  .(^c* 

Alia  perpulchra  difficultas/ 

NOn immerito. etiam  quari  poteft  quo-  >«Lutbfra^ 
modo  propofitio  illa  fit  uera  Sc  quid  per 
< illud  fignum  demonfiratiuum  . Hoc 
demonftratur  cum  dicitur  . Hoc  efi;  corpus 
meum.  Ad  hanc  emm  difficultatem  ptimd  re' 
fpondent  Moderniores  Harecici  dicentes  quod.  . 
illud  fignum  demonfiratiuum , Hoc . demon' 
ftrat  panem,  fed  uerbum  , efi: , non  capitur  fub' 
fiantiue  fed  ut  idem  efi;  quod  fignificai  ut  fic  fen. 
ius . Hoc  efi;  corpus  meum , id  efi , panis  figni 
ficat  corpus  meum,de  quorum  Hareticorum  &1, 
iitate  fatis  didum  efi  fupra. 

Q^uidam  autem  dicunt  quod  in  hac  oratio- *‘^^®***®» 
ne  .i.  Hoc  efi  corpus  meum  > efi  demonfiratio' 
mixta , partim  ad  fenfum  6c  partim  ad . intellc-  « 

‘dum  9 uc  fic  feiifus  orationis.  Hoc  efi  corpus 
meum.  Hoc  9 id  efi illud  in  quod  panis,  di' 
uina  uirtuce  efi  tranfinutandus  9 efi  corpus^ 
meum. 

Al^  autem  afferunt , quod  hac  oratio . Hocj.  A Temo 
cft  corpus  meum  , efi  fignificatiua  ^ operati'  : 
ua  9 fignificatiua  ex  pnma  fui  impoficio  -i^^ 
ne  9 operatiua  9 uero  ex  forma  Sacrarpenta 
lis  infiitutfone . Et  fic  quatenus  efi  fignifi 
cac^ua  . Hoc  9 dcmoofirat  fignatum  per  fi  < 
gnum, quatenus  autem  efi  operatiua  itifirmatUt^  [ 
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' aliquid  in  aliud  conucrtcndum.' Vndc  eft  hic  dc^ 

raonftratio  fignati  per  fignum  in  fignatum  c6n 
uertendum.iignum  eft  panis , Egnacum  cA  cor< 
pus  Chriili , in  quod  panis  cA:  conucrtendus  w 
Hoc  eigo  dcmoftrat  ad  intellc<fhim  corpus  Chti 
ftf  .unde  (oifus  cft  • Hoc  eA:  corpus  meum  td  eft 
Agnatum  hoc  Agno  quod  eft  panis  tranAlibllan 
tiandus  in  corpus  meum>eA:  corpus  meum . 
4.aflrcrtiD*  Nonnulli  uero  autumant  q3  iftud  Agnu.Hoc 

deraonftratfubAantiam  panisfub  accidentibus 
quz  oculis  confpici  poAunt>  qua:  infuper  eA  teiy 
> minus  a quo  conuer Aonis , eA  uero  operaauum# 

Sc  dicit  conuer  Aonem  .unde  ciim  dicitur . Hoc  eA 
corpus  meum  > non  AgniAcatur  quod  panis  Ac 
corpus>fed  quod  ad  prolationem  ucrbi,panis  tra 
Ac  in  corpus, ualec  ergo  tantum . Hoc  eA  corpus 
meum  id  eA  hoc  conuenicur  in  corpus  meum,dS 
Ac  hoc  uerbum  e A incerpractatur  tranAt , uel  co^' 
uercitur » 

f.Aircttio..  Pleriq^  uero  claWus  loquuntur  dicentes  quod 
propoAtio  tunc  dicitur  uera  7 quando  AgniAcac 
Ita  eAe  Acuc  eA  in  re, A iueric  de  praEfenti  SC  aibir 
matiua.  Non  autem  AgniAcat  niA  quando  Abi 
mentalis  correfpondec,  quoniam  qualibet  propo 
Atio  uocalis  dicitur  uera  aueritate  fua  mentalis 
cui  fubordinatur. Mentalis  autem  folum  coiKipt 
cur  in  Ane  propoAcionis  uocalis,  quia  audies  hoc 
vU:  . cA  corpus , ignorat  an  didlurus  Ac  hominis  feu 
Iconia  uel  meum, ideo  non  format  mentalem  an-^* 
te  completam  prolationem  totius  uocalis.  Voca^ 
lis  ergo  cA  uera  quado  tota  prolata  cA , quiatfic 
^ fubordinatur  mentali  uerc , quando  autem  prola 

ca  eA  tota , tunc  fub  fpeciebus  panis  cA  uenim 
corpus  ChriAi  SC  ita  iUa.Hoc  eA  corpus  mcum>  ^ 

demon  Arando 
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idettionftrando  contentum  fub  fpedebus  panfs> 
firilfcec  corpus  Chrifti  Hraplfci ter  cft  vera » Ego  6.authorit 
autem  aliter  diet)  faluo  femper  meliori  i udicio^ 
quod  qualibet  propofitio  vocalis  cu  Ht  mere  fuc 
cefsiuay  quod  ad  elTe  3C  fieri  dicitur  vera  in  toto 
tepore  in  quo  profenur  dC  in  nulla  parte  eius, Et 
hoc  efi  de  ratione  cuiuslibet  rei  fuccersiue  * Nam 
dies  artificialis  dicitur  efi*e  in  toto  illo  tepore  in 
quo  fol  mouetur  ab  oriente  in  occidentem,£t  ita 
in  propofito  ifi:o,hoc  efi;  corpus  meum,veritate 
habet  in  toto  tepore  inclufiue  in  quo  profertur» 
in  quo  etiam  venerabile  Chrifii  corpus  efi  fub 
fpede  panis)ideoq^  illud  fignum  demonfiratiuu 
hoc  uere  fignificat  corpus  Clirifii. 

Alia  de  eodem  Sacramento  dodifsi^ 
ma  difficultas. 

Hic  etia qufri  poteft,  dC  no  fine rationabl 
li  caufa.  An  verba  confecrationis  aeffiue 
concurrant  per  uirtute  fupernaturale  eis 
adeoinfufam  veldatamad  huiufmodi  conuer^,oJII^^“ 
fionc.  Ad  quam  difficultate  nonnulli  dicunt,  ver  Aorum  po 
ba  confecrarionis  a Chrifto  tradita  habere  uirtu 
te  conuertendi  elementa  in  corpus  Chrifii  S^fan 
gtiine,quf  quide  Virtus  data  efi  verbis  Creatis  a 
verbo  increato  nec  hoc  excludit:quin  ibi  virtus 
increata  fit  intime  operans,  ficut  efi  in  omnibus 
in  quibus  cooperatur  virtus  creata,Data  efi  er>’ 
go  verbis  uirtus  fupernaturalis  huiufmodi,&  c( 
terorum  facramencoru,quoru  uirtute  res  facratf 
cfficiunt,uirtute  diuina  cooperame,licet  effecflus 
ille  principalius  attribuendus  fit  uirtuti  increatig 
cooperanti.  Vnde  etfi  virtus  data  verbis  a uerbo 
increato  operaiiua  fit  ad  tranfiubfiantiationem 
tamen  primo  3C  pnncipaliter  accipieda  efi  ipfa 
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conucrfio  a virtute  mercata  Sc  fupcrnaturalt* 
Aliter  tamen  probabilius,  clarius  dC  forte  ve 
a.  AiiorS  «“s  dicendum  eft  negando  omnem  virtutem  in 
ac  ipfius  ilrumentalcm  concurrerem  effttfliuead  trannub 
authoris  af  ft^tiationc  inexiftere  verbis  confecrationis , fcd 
quod  fola  diuina  virtute  SC  potemia  conuertitur 
panis  in  corpus  Xpi,quoniS  panis  in  hac  conutt 
iione  definit  eirc,tam  fccundu  materia  qua  fecu- 
du  formam , ad  qua  fubltantij  anihilationc  non 
potefi:  agere  uirtus  crcata,ficut  nec  ad  ipfius  crea 
tione,  dC  huic  faiiet  cap.firmiter  de  fumma  trini 
tate  Sc  fide  catho.  vbi  dicitur  panis  tranfit  in  cor 
pus  dC  uinu  in  fanguine  poteftatc  diuina.  Ad  vc 
ritate  quoqp  huius  fententia:  funt  multa  feriptu-» 
«.tthio  rariim  degitur  nepe  ChriftufanaiTc  mu^ 

* lierem  ad  ueftimenti  fimbri^  tatfium , Nunquid 
Chriftus  uirtutem  aliquam  influxit  fui  fimbrfe 
ve  ftimenti  qua  fanitate  efficeret  mulieris  < Non 
vtiqucjfcd  ipfe  fbtim  fanitatem  concludit,  dum 
mulier  in  fide  fimbriam  tetigit  .Ita  in  propofito 
Deus  eft  qui  fubftantiam  panis  in  corpus  Chri^ 
fti  conuertit,  du  Sacerdos  verba  protulerit  qu* 
ad  hoc  ipfe  inftituit.Nec  in  verbis  caufat  virtu^ 
tem  aliquam  qu{  vlterius  effedliuc  concurrat  ad 
panis  conuerfionem,  fcd  ipfe  tanqua  caufa  potif 
' iima  conuerfione  illam  perfinit , duna  Sacerdos 
h|c  verba  legitime  protulerit . Similiter  beatus 
Maternus  fufeitauit  mortuum  dum  baculo  beau 
Petri  Apoftoli  cadaucr  tetigit  non  utique  per  ali 
quam  virtutem  baculo  inexiftentera , fed  IDeus 
virtute  fua  infinita  mortuo  vitam  reddidit,dum 

ille  baculo  corpus  mortuum  tetigit , fic  parira^ 

a.Reai*  tione  dicendum  eft  de  ofsibus  Helifei  qu^  per  eo 
tum  tatftum  fufcitarunt  raortuumjnon  fiquidem 
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prr  aliquam  utrtucem  ets  incxi  ftencemtfed  tantir 
virtute  diuina  fufcitatur » ad  odendendum  ma^. 
gnam  illius  corporis  venerationem. 

Beatus  quoq?  Petrus  umbra  fua  fanauit  infir^ 
mos,qufs  enim  diceret  virtute  eHedliua  fanitatis 
fuilTe  in  vmbrac^qu?  non  eft  res  aliqua,fed  lumi-'* 
nis  priuatio,cui  nulla  potuit  copetere  uis,  (iqui^* 
de  agere  prxrupponit  eflfe.  At  Deus  ipfe  ad  often 
dendum  fidei  vcritatem,quam  Petrus  praedica^ 
uit,ac  tranfitum  Petri  infirmis  3C  inualidis  reilt 
uiit  fanitatem.  Sic  ferpens  ?neus  pr^feruabat  fi^ 

]ios  Ifrael  a morte,a  ferpentum  morfibus  vene^ 
natos  .non  quippe  per  virtutem  in  fre  exiften-^ 
tem . Putabant  tamen  hoc  quidam  idiot^ , ideo 
ferpentem  plus  debito  venerabantur, idolatriam 
committentes . quapropter  Rex  fancflus  Eze  r ^ 
chias  eum  contriuit  ad  remouendam  idolatriac 
occafionem.  Item  ergo  in  verbis  confecratio  " 
nis  non  eil  uirtus  aliqua  fupernaturalis  per  qua 
adWue  concurrant  ad  lacramentalem  efiecflum;, 
fd  ell:  panis  in  corpus  Chrifii  tranfiubilantiatio 
nem,  fedXp  s ex  pado  quod  cum  Eccleiia  fpon 
fua  pepigit  fuo  figno  afsiilens  couerfionem  ef 
ficit , dC  ideo  dicitur  fignum  nedum  certum,  fed 
efficaxe'  quia  infallibiliter  ai^ilit  Chrifius  id  e(^ 
ficiens . Et  fi  quis  dicat  fi  in  verbis  non  efirali'  Obiidtut 
qua  virtus  fupernaturaliter  infufa  efft<fliue  con^ 
currens  ad  panis  conuerfionem.  Q^uomodo  igi^ 
tur  verba  tlla  dicuntur  confecratiua  < 6C  infuper 
quomodo  corpus  Chrifii  dicitur  efie  pr^fens  fpe 
ciebus  panis  ex  vi  verboru.  Ad  h^c  plane  refpo 
detur  quod  ipia  ideo  dicuntur  confl;cratiua,quia 
ad  ipforu  prolationem  fit  coniecratio,  et  ad  nul^ 

Jam  aliam  quorucunqi  prolationem  verboru  no  Rerpode 
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qiridetli  quod  i pfa  per  uirtute  aliqua  in  eius  exi^ 
iiemem  ad  conuerfione  concurrat,  fed  quia  deus 
couerfionem  illam  operatur,dum  verba  h{c  pro 
feruncur,(lquidem  ordinauit  quod  quoties  lacer 
dos  h^c  uerba  legitime  profert,toties  uult  ipfe  af 
{iftere  ad  conuertendum  panem  in  corpus  :ruu> 
Et  fecundum  hoc  facerdos  dicitur  conficere  SCco 
fecrare,quia  facit  aliquem  adhim,  fcilicec  verbo 
. rum  prolationem , qui  requimur  ad  hoc  vt  fiac 
coucrfio.requiritur  dico  no  ex  natura  rei,  fed  ex 
dos;  Dei  ordinatione  cum  eccle(ia,quo  ad  tale  uerbo 
ru  prolatione,  idonei  minillri  Ecclefi$  fpfe  sfsi^ 
ftere  vult  &conuertere  pane  in  fubHantiam  cor 
poris  fui ; Placuit  igitur  Deo  uerba  inllituere  in 
Eccleiia  prfdida,  regulariter  ad  quorum  legiti< 
< : . tnam  prolationem,conuerfio  fieret  fua  mifcncor 

dia  Sc  voluntate,quod  fecit  cum  dixit.  Hoc  faci 
te  in  meam  comemoratione.hoc.f.quod.  ego  fe^ 
ci  quali  diceret, accipite  pane  Sc  dia  te*  Hoc  eii 
corpus  meum.  Et  per  hoc  fecit  padu  cum  eccle^ 
fia,  vt  quoties  Sacerdos  illa  verba  proferret , to 
des  vult  alsiUere  SC  corporis  fui  pr^lentiam  pa<^ 
ne  in  ipfum  conuerfo  exhibere , Sc  propter  hoc 
Sacerdos  dicitur  velut  mi niller  confecrare : SCc* 
Alia  obk'  ^ quaerat  quomodo  ergo  verba 

Aio  illa  dicuntur  esufa  tranlTubllantfationtst'  Refpo 
Refponno  (Jetur  quod  dupliciter  pot^fi:  accipi  caufa , vnp 
modo  quando  ad  praefentiam  eius  fequitur  aliud 
effe  ex  natura  rei , queadmodu  ignis  per  uirtute 
calons  libi  inexiUetis  dicitur  caula  calefacfHpnis 
pafsi  debite  applicati,  flcut  etiam  intelledus  eft 
caufa  intelledbonis , no  minus  qua  volqntas  fua: 
volirionis,  8c  hoc  liquide  modo  verba  confecra 
tionis  non  dicuntur  caula  cranllubflantiationis» 
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hoc  eft  per  virtute  in  eis  cxifteic.  Alio  modo 
mitur  caufa  qu5do  ad  elTe  vnius  fequitur  efle  al 
terius  ex  fola  voluntate  alicuius.quomodo  dici ' 
mus  quod  acflus  meritorius  eft  caufa  refpecftu 
pr^mq  ex  fola  uoluntate  diuina  pr^tniante>et  hu  confecntia 
iufmodicaufa  folet  dici  caufa  6ne  qua  no.  Sic  er^  niteaufa 
• So  verba  confecrationis  8C  generaliter  (aeramen 
ta  noux  legis  dicutur  caufa  fine  qua  no,  efFedhis 
non  fequit  facramentalis,  8C  propter  hc«  verba 
colecrationis  dicunt  caula  tralTub(tatiationis>na 
quia  caufa  eft  ad  cuius  e(Te  fequit  aliquid,  fed  ad 
elTe  fiue  ad  prolatione  verboru  debita , fequitur 
prefentia  corporis  Chrifti  per  couerfione  panis 
in  ipfum,idco  dicuntur  caufa  huius  prafentif  8C 

conucr(ionis.Stmilimodoa6usmeritorgdicun^ 

tur  eifc  cauff  beaimjdinis  (iiturf . Non  ita  quod  cS  pmii  ex 
ipfi  ef  ficiant  beatitudinem,  qu^  taquam  merces  dd  ordinv 
a folo  Deo  confertur , fed  quia  ex  Dei  ordinatio 
ne  3C  liberalitate  placuit  ipfi  dare  tarum  ^nutfl 
in  futura  uita  eliaentibus  tales  adhis  in  uita  pr{ 
fenti,  fic  paterfamilias  conducens  feruum  in  vi' 
nea  fuam  pro  denario  > diurno  expicto  labore  tn  ^ 

buit  mcrcedem  laboris . quam  non  meretur  la^ 
bor  ex  fua  natura.fed  ex  padlo  dC  conuetione  c5 
ducentis  & condu(fti,propter  quam  placuit  con 
ducenti  domino  tantum  pr^mq,  Nec  quicquam 
abfonum  videatur  Sc  fidium  deum  in  noua  lege 
cum  fidelibus  huiufraodi  padla  celebralfe , cura 
etiam  in  lege  veteri  fimilia  feciffe  legatur,  V ndc  ^ 
ait . Hoc  eft  padlum  meum  quod  obferuabitis 
inter  me  8C  vos , Circuncidetur  omne  mafculi- 
num  ex  uobis,  <iinfra  mafculus  cuius  caro 
putii  circuncila  non  fuerit  delebitur  anirna  illa 
de  populo  fuo  vbi  a contrario  (enfu  arguitur  9 

D D ili 
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fi  circucila  fuerit  ialuabicur«  Et  ex  hoc  paifcfffta 
tuto  Deus  huic  circuncifioni  arsiftit,rcmittendo 
Peroptime  originale  peccatura  & dat  gratiam»  quas  eft  rac^ 
concludi!  dium  producendi  hominem  ad  falutem.  Sic  igi^ 
piopo  u uerbis  confecrationis  non  eft  aliqua  virtus 
4 aiftiueconcurrens»  fed  ad  eorundem  Sacerdotis 
prolationem  Deus  vt  dieftum  eft  conuertit  fub^ 
ftantiam  panis  in  facratifsimum  Chrifti  cor^ 
pus , vel  potius  panis  fubftantia  ad  nihilum  rc^^ 
digitur  6Cc, 

Habes  igitur  candide  lecftor  formam  huius  fa 
Noi*  pui^  cramenti»qu|  funt  uerba  confecrationis . quibus 
cx  rationabilicaulah^ccoiuncftioenim  infcruit 
quf  cjcteris  quatuor  connumerata  dici  folet  quin 
que  cfte  confecrationis  verba,  qu^  certe  non  ca<* 

' rentmyfterio,quemadmodum  enim  quincp  ver 

bis  corpus  Chrifti  confecratur  in  facrameto,Sic 
• ' : totidem  verbis  concipiebatur  in  virginis  vtero. 
Ip&  nanque  Angelo  felutanti  confentiente,&  di 
1/oc.i  cente  , fiat  mihi  fecundum  uerbura  tuum  incar-» 
natum  eft  patrisvcrbu.  Publicanus  infuper  ve 
niam  meruit  quinque  oratione  verborum  cum 
percutiens  pecftus  fuum  orauit  dicens*Deus  pro^ 
pitius  efto  mihi  peccatori. Similiter  quinc;^  uer-; 
Loc&  xj  bis  Chriftus  crimina  paralitico  relaxauit.d.  Fi 
li  remittuntur  tibi  p>eccatatua.  Paradifus  quo^ 
que  ad  quem  Chrifti  corpus  taquam  viaticum 
ducit,quinque  uerbis  latroni  promittitur,dicen'. 
te  in  cruce  domino. Hodie  mecum  eris  in  par.idi 
- i_  J fOiSC  hfc  de  forma  dC  materia  confecrationis  di/ 
fufficiant,  de  quibus  Gabriel  etiam  loge  pro 
bbcUum  lixius  diiferit  quare  SCc. 

De  caufa  finali  huius  admira-' 

bilis  Sacramenti  f . 
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Onfine  rationabilibus  cauds  Saluator 
noder  Chndus  tradidit  nobis  fuum  lan  Prim  el 
cdifeimum  corpus  dC  fanguinem  in  viti  55,^“ 
mac(na.pnmo  ut  edetcibus  dC  potus  fpiritua'  corpus.  ^ 
'lis  animf  )Pro  quo  ed  fciendum  quod  prout  legi 
tur  gencfis.i.Fluuius  egrediebatur  de  loco  volu  • Gencfis* 
ptatis  ad  irrigandum  paradirum,qui  inde  diuidi 
cur  in  quatuor  capita , per  que  quidem  fluuium 
tnerito  intelligic  Deus,inde  Chndus  verus  deus’ 

6C  homo  qui  ed  uera  uita  omniu  uiuenriu  prout 
de  fe  ipfo  tedatur.d  Ego  fum  uia  ueritas  dC  uita* 
(S^Dauidin  Pfal.Omniaatcfpedhintut  desil^ 
lis  efcam  in  tempore,dante  te  illis  colligent,ape^  Ioan.14 
'ciente  te  manum  tuam  omnia  implebunt  bonita 
te. Auertente autem  te  fadc  turbabuntur.  Aufe^ 
res  ipiritum  eorS  (S^deficient  8C  in  puluere  fuum 
teuertetur.Emitte  igic  fpfn  tuu  dC  creabunt  et  re 
nouabis  faciem  terr^. Ab  ido.n.fluuio,qui  ed  ui 
ta  omniu  uitaru  egrediuntur  alii  quatuor  fluuii, 
qui  funt  quatuor  pnncipales  uitf,  uidelicet  uegc 
tatiua,ren{itiua,intellecdiua,etangelica , quibus  . 
etia  Deus  pparauit  fuu  cibu,ut  uiu5t,<S^  quead 
modu  illi  quatuor  fluuii  emanant  a primo  para*  uiise. 
difi  fluuio:ita  quatuor  fpecies  creaturaru  uiudiu 
accipiunt  ede^fumuntqp  uitam,ab  ipfa  uita  vt  in 
quit  loan.Q_uod  fadHi  ed  in  ipfo  uita  erat,vn^ 

•de  diuina  prouidentia  omnibus  illis  de  eorum  ui 
ta  prouidit.  Angelus.n.cibum  fpirftualem  omni 
diauitate  plenu  elargitus  ed,  quod  ed  uidere  di' 
uinaeiiditt^  3C  illa  fruiin  eac^  perpetuo 
re  iuxta  illud  Dauidis  Satiabor  cum  apparuerit 

gloria  tua . Ideoque  dixit  Angelus  Tobiac.CumTobue,u 

' eflcm  uobifcum  per  uolutatem  Dei  uidebar  qui 
dam  manducare  6C  bibere . Sed  ego  cibodl^potu 
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inuifibflf  vtor  .f.  Vf fionc  diuina  » V egct^bilib  • 
vero  pariter  3C  fcnfibilibus  admirabili  fua  proui 
dentia  parairit  nutrimentum  >vt  viucrent  > qua-' 
propter  decuit  hominesj  qui  duplici  vigent  na" 
tura  materiali  X3C  fpirituali,  vt duplicem  fu" 
merent  cibum » materialem  pro  corpore , quo^ 
niamomne  viuens  quamdiuviuit  indiget  ali" 
mento  conuenienti  fuse  naturae,  Sine  necelTar^s 
enim  impolTibilc  eft  viuere  , Alium  autem  ap" 
petit  cibum  pro  anima,quia  queadmodum  cor- 
pus no  poteft  clle  fine  corporali  cibo,llc  fpiritua 
lis  anima  Hnc  cibo  ipirituali  viuere  nequit^,  qui 
quide  fpirftualis  cibus, ante  Chrifti  aduentu  fuit 
tatum  diuina  gratia,feu  fpecialis  fupcrceleftis  in 
Buxus, aut  diuinus  fouor.  Anima. n.  diuina  viuit 
gratia,Bcut  morit  peccato.Modo  autc  Chriftua 
lefus  no  ut  accidetalis  gratia, fcd  ut  gratia  increa 
ta  fauBus  eft  cibus  anim$  ipfo  teftante  qui  ait.Ca 
ro  meauereeft  cib.et  fang.meus  uere  eft  po.quo 
ni^  Bcut  panis  prf  caeteris  cibis  corpus  reficit  3C 
fuftentatjd^  vinu  letificat  homine,ita  caro  Chri 
fti  interiorem  hominem  plus  ceteris  grati>s  fpiri 
tualiter  reficit  Sc  fuftentat  ,vndc  viaticum  quali 
f eficiamentum  merito  appellatur,et  quemadmo 
dum  oportet  nos  nafei  denuo  vt  uideamus  regnii 
Det, quia  vt  ait  Chriftus.Nifi  quis  renatus  fue- 
rit  ex  aqua  dC  fpiritu  fancflo  non  poteft  introire 
in  regnum  dei.  Ita  nunc  denuo  oportet  nos  nouo 
cibo  refici,quod.n.  natum  eft  ex  carnecaro  eft  , 
ideo  indiget  cibo  carnali , fed  quod  natum  eft  ex 
fpiritu  fpirituseft,quare  fpirituali  cibo  eget. 
Secundo  Iciendum  eft  quod  quemadmodum 
datur  cibus  corporalis  ad  ^uftentandam  8C  forti 
ficandum  corpus  vt  validius  poflit  rcfifterc  cor^ 
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poralibus  inHuxis  »fta  datur  fpi ritualis  cibus  pro. 
anima  fpiritualf>vt  Oi  iortis  8C  potens  ad  AiAcn 
tandum  fpintuales  influxusjne  ob  nimiam  debi^ 
litatem  deficeret.  Nam  legitur  in  fcHpturis  quod  ab « 
deus  volens  diuinos  inBuxus  fuper  aliquem  fpi'  jjo?***^ 
ritualiter  pluere  ne  propter  impetum  illorum  ter 
ribilitatem  deficeret , mandauit  illum  aliquo  ci^ 
bo  recreari,feu  permifTit  prius  prehendere  cibd^ 
neob  debilitatem  a tanto  deficeret  impetu , vn^ 
de  antequam  deus  legem  dediflec  populo  IfraeJ  Bxod.itf 
prius  mifit  manna  ad  manducandum  in  quo  late 
bat  virtus  ad  fuftentandum  8C  roborandum  , 
Scribitur  etia  quod  angeli  noluerunt  Abrahx  re 
uelare  diuina  fecreta  nifi  prius  fumpto  cibo  , 

Item  legimus  Deum  prius  mififTe  cibum  He-' 
liar  antequam  ei  locutus  fuilTet.  vt  de  cibo  il]o  fa^ 
dius  fortis  6c  robuflus.  facilius  poiTer  fuftinere 
<rerribilitatem  verbi  dei,quo  inde  fecit  dePeende-  j.R<guiy 
re  ignem  de  cflo,  8c  pluuiam  fuper  terram  falfis*^ 
prophetis  pccifis.Daniel  quot^  aic,Vidi  ego  Da 
ciel  folus  vifionem,porro  viri  qui  erant  raecum 
non  viderunt,fed  terror  nimis  irruit  fuper  eos, et 
fugerunt  in  abfconditum,ego  autem  relidlus 
Ius  vidi  vifionem  hanc  grandem  & non  reman^  Daicia 
fit  in  me  fortitudo  fed  fpedes  mea  imutata  eft  io 
tne,dd  emarcui  nec  habui  quicquam  virium  ^SC 
ccce  manus  tetigit  me  et  erexit  me  fuper  genua 
mea,(3d  fuper  articulos  manuum  mearum,Apo^ 
ftoli  infuper,cum  audiilent  vocem  de  nube  dice 
tem  .Hic  efl  filius  meus  diledlus . ddc.ceciderunc 
in  faciem  fuam  dC  timuerunt  valde  y fed  accefTitMatib»  ir 
lefus  dC  tetigit  eos.S^c. 

Infuper  ille  idem  difcipulis  fui s ait » Mul  ta  ha 
beo  uobis  dicere  fed  no  potefeisportare  modo  ob 
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fpiritus  debilitate»curn  autc  venerit  ille  rpiritus 
docebit  vos  omne  veritatemjquia  tunc  roborad 
SC  fortiores  effrcfli  ex  fpirituali  cibo  corporis  8C 
Ioaiu5  fanguinis  mei,facilius  poteritis  recipe  cfleftes  SC 
diuinos  influxus  videlicet  diuerfa  linguarii  gene  ' 
ra,interpretat!one  fermonii,virtutum  operatio^ 
nes,gratiS  fanitatum,^^  alia  id  genus,qu{  opera 
tur  vnus  et  idem  fpiritus  d^c.Et  hoc  eft  quod  ait 
Pfal.77  jn  pfalrao.Pane  angelorum  .i.  robuftorii 

maducauit  hpmo,vt  elTet  fortis  et  robuftus  ad  di 
uinos  recipi^os  influxus  Dedit  igitur  Chrtftus 
fuu  fantfliflimu  corpus  dC  fanguine  pro  dbo  ani 
fpiNtuali  primo  apoftolis,ut  p amplius  efset 
fortes  in  bello  dC  pugnarent  cu  antiquo  ferpente 
3C  vt  fpiritualiter  roborati,fufciperent  fpiritum 
(ancflum,<5i  fic  tande  omnibus  Chrilli  fidelibus 
datur  hic  fpiritualis  cibus,quo  roboraritut  et  for 
’<  I ' tificantur  ad  refiftendu  Diaboli  mundi,et  carnis 
tentationibu8,et  ad  fpiritualia  bona  exercenda  et 
temporalia  contenenda»  potius  autem  ad  diuina 
appeteda,et  fic  patet  prima  caufa  propter  quam 
inftitutum  eft  hoc  diuinum  facramentum. 
4e.i,caufa  Secunda  caufa  propter  qut  Chriftus  dedit  no 
bis  fuum  fandilTimum  corpus  in  cibum  dC  fan^ 
guinem  in  potu  fuit,  vt  penitus  aboleret  omnia 
facrifteiorum  genera,Siquidem  diuerforu  anima 
lium  facrificia  fuerunt  a deo  inftituta  ad  expurga 
dum  dC  expiandu  partem  hominis  animalc,qu{ 
D i«x  vt  in  nobis  eft  fubiicitur  peccato  ac  variis  pecca 
bo^o  crea  torum  cocupifcentiis.Na  vtante  oftefum 
, tus  a deo . homo  fuit  creatus  a deo,V nus  animalis  for 

matus  de  limo  terr?  3C  infpirauit  in  faciem  eius 
Gcii.t  fpiraculum  vita  SC  fadf  us  eft  homo  in  anirnam 
viuentem  Per  animaram. viuetem,intelligimu8 
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hominem )feu  animam  inferiorem , communem 
nobis  dC  animalibus  brutis,Secundus  homo  fpi^ 
ritualis  fuit  creatus  a Deo  ad  imagine  et  flmilitu 
dinem  fuam, Fuerunt  igitur  inflituta  animalium 
" iacrificia  ad  expiadum  partem  inferiorem  homi 
nis  «f.  animalem  9 quar  efl  omnis  peccati  caufa  9 
et  hoc  quippe  congrue  et  no  fine  rationabili  cau 
fa  quoniam  decet  ut  pars  animalis  inferior  horni 
nis>qu^nosad  peccandum  inducit  expiata  fiuT' 
fec  Sc  facrificio  animalium  irrationalium  ^ac  per 
eorum  fanguinem  vt  Omile  per  fibi  fimile  expia 
retur  ^ScTic  pars  animalis  hominis  expiabatur 
per  fanguinem  alterius  animalis  6Cc* 

Legitur  infuper  in  Leuttici  libro  quod  facere 
dos  Sc  furamus  pontifex  non  introibat  in  loco 
fancfluarii  nifi  per  fanguinem  hircorum^taurorfi 
caprorum, <5^  vitulorum, columbarum feu  perci 
nere  viculx  afperfum  £t  fi  queramus  cur  per  ani 
maliu  fanguinem  purgabantur,peccata.Refpon  perranciri 
detur  quod  queadmodu  auru  purgatur  ab  igne,  ni  peccaa 
ita  per  fanguine  purgantur  peccata , et  equidem 
rationabiliter,qiionia  ficut  caro  et  fanguis  caufa  . 1 

cfl  omnis  peccati,ideo  p aliorum  inguine  quod 
libet  debet  purgari  peccatum.Chriflus  aute  affi  * 
ftcns  Pontifex  futurorum  bonorum  per  amplius 
et  perfetflius  tabernaculum  non  manu  fa^um 
volens  introire.i.  locum  noftri  templi  fpintua^  Hebie.* 
lisjde  quo  idem  Aportolusait . Templum  Dei  i.Conj 
«ftis  vos , Sc  fpiritus  fandus  habitat  in  vobis , 
non  per  fanguinem  hircorum  aut  vitulorum  fed 
per  propriu  fanguine, ad  clarius  ofledendu  quod  • " 

Chriflus  non  venerat  tStum  ad  expiandu  part8 
animale  inferiore  hominis,uerum  etia  ad  expiah  . • .. 

du  partem  fuperiorem  fpiritualcm,i*ration^ea3  * 
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anim5,quia  ficut  pars  animalis  expurgatur  per 
fecrificium  ^fanguinem  alteri^  animalis  vt  d* 
(flum  eft,  ita  pars  fupcrior,feu  interior  aC 
tualis  homo  debet  expiari  per  facriiicium  dCfan 
guinem  alterius  hominis  puriisimi  fpiritualisjct 
wnoctmifsimi , qui  Chiiftus  eft.  Et  fic  dare  h- 
quet  qualiter  inferior  homo  animalis  afsimula^ 
tur  brutis  j ex  quorum  facrificio  dC  fanguine  ex 
purgatur.  Interior  autem  dC  fpiritu^is  homo 
(imilis  eft  Chrifto , ideo  per  eius  facnficium  3C 
proprium  fanguinem  debet  expiari  dC  purgan 
a peccaris  8Cc, 

Proinde  (ciendum  eft  quod  tria  genera 
turarum  per  facrificium  3C  (anguinem  Chrilti 
fuerunt  perfetfrifsimemudata.  Primo  homines^ 
Secundo  omnia  animalia  qu^  prius  erant  immu 
da . Tertio  omnes  frudus  terra:  prfcipue  autem 
panis  8C  uinum , qu?  cx  peccato  Adac  a princi- 
pio fuerunt  inquinata  omniajquj  omnia  feriptu 
rarum  teftimonijs  demonftrari  poffunt,  Primu 
enim  fic  oftendetur  ait  enim  Efaias. Vere  lango- 
res  noftros  ipfe  tulit  6C  peccata  noftra  ipfe  por- 
tauit,  8C  loannesin  Epiftola  canonica.  SangiM 
lefu  Chrifti  emundauit  nos  ab  omni  peccato,» 
ille  idem  in  Apoca.  ait.  Q^ui  dilexit  nos  lauit 
nos  a peccatis  noftrisin  fanguine  fuo.  Apoftolus 
quoque  ad  Corinth.  inquit . Q^ui  non 
peccatum  pro  nobis  fecit  peccatum,  id  eft  obla- 
tionem uel  faciificium  pro  peccato . Nam  inter 
dum  peccatum  in  feripturis  fumitur  pro  ems 
facrificio  vt  ibi, Et  ille  ide  ad  Hjbreos . Si  enim 
fansuis  hircorum  8C  taurorum  dC  cinis  Vitul{  a 
fperfus  inquinatos  fan(5rificat  ad  ^udationeiii 
camis.  Qufro  magis  fanguis  Ghrifti  qui  per  Ipl 
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ritum  0uufhim  remectpfum  obtulit  imraaculatu 
Deo  eraundauit  conlcientiam  noRram  ab  operi 
bus  mortis  ad  (cruiendum  deo  uiuenti,Item  Pe^ 
trus  fcietes  quod  non  corruptibilibus  auro  ucl  ar 
gento  redempti  eib*s>red  preciolb  £mguin{  quafl  i:P«tt 
agni  immaculati  ChriRi.&c, 

Secundum  fcilicet  quod  omnia  animalia  fiie^ 
rint  mundata  per  facrificium  dC  langufne  Chri 
ili  patet  ex  his.  Nam  licet  in  lege  fuiiTent  noiiul 
la  animalia  immuda,de  quibuspr^cepcrat  domi  0<uti4 
nus  non  manducari  nihilominus  ait  Apollolus 
Paulus . Pacificauit  per  fanguinem  crucis  eius 
iiue  qu^  in  ccelis>  fiue  quae  in  terris  funt.  Inquit 
quoque  loannes  Euangeliila,  Pater  diligit  filiu 
et  omnia  dedit  in  manu  eius>  vt  omnia  cotineaiy 
fan(flificet,<S^  pofsideat,  6c  hoc  idem  etiam  oilc 
ditur  per  illam  admirabilem  viTionem  quam  ha 
buit  P etrus  cum  oraret  circa  h oram  /extam, vi 
dit  namque  ccelum  apertum , 8C  deCrendens  vas  Actua.io 
quoddam  uelut  lintheum  magnumain  quo  erant 
omnia, quadrupedia  dC  ferpentia  terrx^dC  vola^ 
tilia  coeli  6c  fadla  eft  vox  ad  eum  furge  Petre  oc  ow 
eide  Sc  manduca , ait  autem  Petrus  Afit  domi' 
ne  quia  nunqnam  manducaui  omnecomune  SC 
I mmundu.  Et  uox  iterum.z.ad  eum  quod  Deus 
puriHcauit  tu  cornu  ne  dC  immundum  ne  dixe^ 
ris,  patet  igitur  qualiter  omnia  animalia  munda, 
funt  in  fanguine  Chriili  6Cc, 

Tertium  vero,  fcilicet  quod  prfciofo  Chrifli 
(anguine  fuerint  mundati  omnes  frucflus  terra;,  bus  tecne 
olim  maledicfli  a deo,  his  liquide  demonilrabit,  Gaiij 
fed  primo  Iciendum  eft  quod  propter  peccatu. 

^da;  deus  maledixit  terra  in  omni  opere  fuo  dC 
cx  confequenti  omnes  frudus  cius,qui  viddicec 
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tiaturalfter  producuntur  a terra  quapropter  di 
e(Tent  illi  duo  primi  fratres  Caim  agricola,  Abel 
autem  pallor  ouium  SC  tenerentur  offerre  obla^^ 
ciones  deo,  Abel  offerebat  primitias  animalium 
qua;  non  erant  maledida  a Deo , nec  immun^ 
da , ideo  eius  oblatio  erat  Deo  grata , ficut  feri^ 
ptum  eft . Refpexit  Deus  ad  Abel  & ad  mune-' 
ra  eius,ad  Caym  autc  no  refpexit , eo  quod  ipfe 
non  poterat  offerre  nifi  de  primitijs  8C  Frudibus 
^ terrf  ,qui  fuerant  maledidi  a Deo,qua  de  re  non 

erant  fibi  grati , nec  vnquam  Deus  uoluit  obla-' 
tiones  de  primitiis  8C  frudibus  terra  nili  pod  di 
Ex  dae^  luufum  , quo  adeo  expurgauit  terram  a maledi' 
uio  purga/  dione  data  quod  ipfa  incepit  producere  Frudus 
frSus  tet  • Q-ui  in  tantum  dei  fauorem  auge 

tz  oiim  bantur,  quod  Melchiledech  R<x  Salem  , qui  in 
oaiediAi  omnibus  figurabat  Chrilluto  'pbtulir  Abrahsc 
panem  8C  uinutn*  erat  enim  Sacerdos  Dei  altif^ 
fimi  qui  primus  obtulit  oblationes  de  frudibus 
terrf  poddiluuium  Deo  gratas,  panetn,  fcilicet 
Heb.9  ^ vinum  qui  ueteri  terra  primi  frudus  merito 
appellantur  Cliridus  autem  in  fuo  fanguine,per 
amplius  mundauit  ac  nobilftauit  hos  primos  ter 
ra  frudus,  panem , fcilicet  dC  vinum  , cum  fub 
mtxh  oa/  eiufdem  panis  8C  vini  elargitus  ed  nobis 
nis  & uni  fuum  fandifsimum  corpus  dC  fanguinem,in  per 
nobiUtas  p«uam  fu{  pafsionis  memoriS  , Et  hoc  ed  quod 
ait  propheta  , Memoriam  fecit  mirabilium  fuo-' 
rum,raifericors  6C  miferator  dominus  efcam,fci 
licet  fpiritualera  dedit  timentibus  fe , in  fua  viti  * 
Lr^i4^  macfnadequa  Lucas  Euangelida  fpiritualiter 
loquitur  dicens  Homo  quidam  fecit  c$nam  ma^ 
gnam , dC  alibi  Simileed  regnum  coelorum  ho^ 
Matth.  %i  mini  qui  fecit  nuptias  filio  fuo  dCc,  Patet  igitur 
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ex  hfs  qualiter  Chriflus  per  facriiiciu  Sc  iangui 
ruum,non  folum  expiauit  partem  noftram 
animalem.r.hominera  inferiorcm.uerum  etiam 
6C  omnia  animalia  immunda,quinf mmo  3c  om 
nes  frudlus  terr$  a pnnci pio  malcdicflos  dC  pr(' 
cfpue  panem  Sc  vinum  expiauit,mundauit,  bc^ 
nedfxit,fan(ftiiicauit  9 8C  maxiiUopere  nobilita-^ 
uit . Et  ile  per  facrificium  corpons  dC  fanguinis  Condudit 
cuacuauit  omnia  genera  facrificiorum  quod  fuit  intentum 
fecunda  caufa  huius  iacramenti  inditutionis^qd* 
ita  liquet  ex  feripturarum  tedimoniis . feribitur 
ncrape.Et  placuit  in  eo  omnem  plenitudine  inha 
bitare . Paulus  quoq^  ad  Hebr^os  inquit.Portat 
omnia  verbo  virtutis  fu*.  Ite  Condituit  eu  hf' 
redem  vniuerforu  per  quem  fecit  SC  f*cula,&  il  ' 

le  ide  ad  ColoiT.  In  i pfo  funt  condita  vniuerfa  d^ 
ue  qu*  in  terris, fiue  qu$  in  ccelis  dint  &c.Vnde 
ex  his  iequtt  quod  d Chridus  fuo  fanguine  om<' 
nia  purgauit  8C  expiauit,  tum  maxime  partem 
nodram  animale,quf  cum  edet  caufa  omnis  pec  infmur. 
cati,femper  inducit  ad  peccandum,  quilibet  ho^ 
mo  poted  (acere  quod  in  fe  ed.i.  cedare  ab  aedu 
6c  confenfu  peccati  ^dCCc  difponere  ad  gratiam 
fufeipiedam,  nec  omnis  operatio  hominis  etiam 
extra  gratiam  exidentis  femper  ed  peccatum 
(vt  multi  H*rcticiaderunt)aliter  Chridus  non 
expiadet  partem  nodram  animalem,  id  ed  infc 
-riorem  hominem , d omnis  eius  naturalis  aedio 
edet  peccatum , Sed  his  omnibus  dimifsis , dico  Oia  i im# 
omnia  in  vnum  concludendo,  quod  quemadmo 
dum  antiquitus  pod  facrificium  quod  odereba--  ' . ' 
tur  Deo  tam  Sacerdotes  quam  adantes  comede 
. bant  de  facrificato  animali.Ita  Chridus  no  tan^ 

1 tu  voluit  pro  nobis  d^pro  omnibus  crcaiuris  fa^ 


DE  SACRAMENTO 
criScari  deo,  verum  etiam  Ratuit  dC  Sacerdotes 
Sc  ailranres  rptrjtua]fcer,ac  facramentaliter  come 
dere  fuum  fatufltTsimum  corpus, Sf  (anguine  bu 
bere  non  ad  fuflentandum  corpus,fed  a'd  inter!b' 
rem  hominem  corroborandum , vc  pofsit  cum 
Chnflio  io  sternum  viuere,  vc  iplc  accedatur  di 
cens.  Qui  m^ducac  me  Sc  ipfe  uiuet  propter  me« 
Tertia  caufa  propter  qua  Chridus  indituic  hoc 
fan(dirsimum  facrameiitum  fuit  propter  maius 
ddei  augumencum,  vc  credendo  (ub  fpedc  panis 
& vini  fuum  randiTsimum  corpus  (anguine 
vere  dC  realiter  concinere,  augeatur  meritum 
dei  nodr^.Nam  (ides  habet  meritum  vbi  huma 
Mira^  na  ratio  non  prsbec  experimentum,&  licet  ddes 
^8  fit  inlenfibilium  non  ed  tamc  fimpltciter  impof 
meto  confi  fibilium.Et  ideo  primo  non  miremur,fi  fubiian 
icrantur*  cia  panis  conuerticur  in  Chridicorpus  &vinu 
tn  lfanguinem,vel  uc  melius  dicant  tota  Tubdan  * 
tla  panis  SC  vini  aboletur  a Deo,fpeciebus  ac  co 
dicionibus  panis  3C  vini  remanentibus  fub  qui<' 
bus(inuifibilicer  tamen)  vere  et  realiter  Chridus 
cXidic,quoniam  fi  credimus  deu  ex  nihilo  creaf 
fc  ccelu  et  terta  <S^omnia  qus  in  eis  func,ica  de  fa 
cili  credere  polTumus  ipfum  polle  fubdatiam  pa 
' nis  dC  vini  anihilare  remanentibus  accidentibus 
non  enim  ed  maioris  potcci^  ad  nihilum  quam 
ex  nihilo  aliquid  creare*  No  miremur  fi  in  in(^ 
tf  Chridus  defcendit  de  ccelo,a  Sacerdote  verbis 
' facramencalib.^lacis,qmin  vnod^eodeindan 
ciAbachuc  propheta  portatus  fuit  ab  Angelo  a 
Dafli4  in  Babiloniam,  dC  cibo  alato  Oanieli  in 

momento  repoficus  ed  ab  eodem  in  ludfa.Non 
miremur  infuper  fi  corpus  Chridi  tam  magnii 
fub  tam  partia  hodia  concmctur,nec  poced vide 

ri  nec 
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nec  tangi  minufc^  graue  cR,quoniam  de  ratione 
corpons  glorioii  eft  omnibus  conditionibus  ma 
terialibuscarere,6l^  certe  non  eft  mirum  nam 
corpus  Petri  ambulantis  fuper  aquas  non  pon^ 
derofum  extiut » Ferrum  quoque  natura  graue 
Heltie.fecit  natare  fuper  aquas, Prxterea  Balam  *4 
non  videbat  figuram  Angeli,  quam  tamen  cius 
Afina  videbat. Pariter  difcipulus  Heliffi  non  vi 
dit  exercitum  magnum  angelorum,  quem  tame  ^ 
ipfc  Hclifeus  intuebatur.  Ideo  no  intereft  fi  cor^ 
pus  Ghrifti  non  vidccur,non  graue  eft , 6C  non 
iangicur,licet  fit  in  hofiia  confecrata , Non  mi^ 
remur  etiam  fi  corpus  Chrifli  quotidie  comedi' 

' tur,dlC  tamen  nunquam  confumitur , quoniam  4.r^$ 
Rubum  quem  videbat  Mofesardebat  dC  non 
confiimabatur . lea  corpus  Chrifli  a fidelibus 
fumicur , dC  non  confumitur  , Oleum  quoque  • - ; 
in  lechito  vidu^  6^  farina  hidrif,’de  quibus  vix 
potuiffent  per  vnum  diem  du?  perfon^  refici,  ta  ' '' 

men  circa  tres  menfes  illo  oleo  dC  farina  nutritu6 
fuit  Helias,(S^  vidua  cum  filio  dC  non  defccerut, 
diuina  virtute  fic  difponcnte.  Non  miremur  dc'  3.R«g.i7 
nique  fi  hofiia  frangitur  non  diuiditur  Chrt' 
fli  corpus,  quoniam  illud  efl  fpirituale  im' 
paffibile  vt  liquet  de  anima  quae  cum  fit  fpirif 
tualis  non  diuiditur  ad  diuifionem  corporis  dCc* 

Alig  etiam  afTignantur  cauff  quibus  inflitutum 
' efl  hoc  facramentum,  qux  funt  remifiio  pecca' 
torum,remiffio  pfnj,  infufio  gtati^  & adeptio®™» 
fuialis  glori^  cum  patre  8c  filio  6c  fpiritu  fandlo 
' in  aeterna  gloria.  Amcn.  " ' 
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utraque  fpede  V ndecimum  Thco ' 
logicum  certamen* 

’:-7j 

•'  Optima  difficultaa* 

N POPVLVS  FI'; 
delis  participaturus  euchart 
ftiam  9 Tub  ^uino  prsecepto 
eam  flib  vtracj  fpecie  fume^ 
re  teneatur , Olim  hacc  dtffi'’ 
cultas  poterat  elTe  dubia  • 
nunc  autem  poft  determina 
tionem  Concil^  conftantien,veritatem  catholi' 
cam  determinantis  9 dicere  communionem  fub 
vtraque  fpecie  effe  de  necclfitate  falutis  omni 
fideli  9 eft  hacrefis  ibidem  publice  condemnata9 
Ideo  fuperfluum  eft  amplius  de  ea  loqui  9 cum 
omni  humana  probatione  maior  fit  Ecclefiar  au< 
thoritas9incuius  fidei  obfequium  intelleaura 
noftrum  captiuare  tenemur.  V erum  ^ confun* 
dendamlalfam  modernorum  Hfreticorum  af- 
fcrtioncm,adintelledlumquoque  huius  verita' 
tis  ficut  SC  ccctcrorum  fide  creditomm9  non  inu 
tile  eftjiieque  prafuraptuofura  aliqua  dilTerere, 
vel  vt  verius  loquar  9 alia  per  alios  luculenter 
elaborata  recenfere  , Pro  quorum  deduftione 
fupponendum  eft  9 quod  qufdam  funt  de  necef- 
fitate  facramentorum  circa  eorum  miniftrado^ 
nem  9 de  iure  diuino  9 fic  quod  nulla  auth^' 
tate  vel  confuetudine  oppofitura  induci  poffit. 
CLu«dam  vero  de  necclfitate  pracepti  iuris  hu^ 
mani  et  pofitiuiiVt  in  propofitojforma  confecra 
tionis  certa  a Chrifto  eft  pcrfcfipta  > et  materia 
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certa  ab  eo  determinata  panis,fci]icet  3C  vinum» 
ilrailiter  dC  minifter  puta  Sacerdos  » in  qui^* 
bus  Ecclefia  nihil  habet  immutare , nec  aliud 
poceft  inducere  » Multa  vero  pro  (aeramenti 
reuerencia  commiGt  Dominus  difcipulis  fuis  » . 
ac  eorum  fucceiforibus  determinanda , qua;  pro 
diuerdtate  temporum  dC  caufarum  circundan^ 
tiarumque  mutationem  accipiunt » Geut  quod 
ad  tempus  EccleGa  primo  confecit  in  azimo 
pane  ,inde  caufa  emergente  cclebrauit  in  fer* 
raentato , Sc  demum  iterum  in  azimo . Pari^ 
ter  quqd  celebretur  in  EccleGa  dC  altari  ac  va^ 

Gs  veflibusque  confecratis , ieiuno  G:omaco,(S^ 
cum  cceteris  cenraonr^s  ac  orationibus  ex  Ec« 
cleG{  inftitutione  fancitum  efl , qux  etiam  ra' 
tionabflibus  de  cauGs  EccleGa  mutare  poITet  in 
toto  vel  in  parte , dC  mutata  fub  prxeepto  tra^ 
dere cui obedire decet.  Videndum  igitureft  an 
communio  fub  vtraque  fpecie  ex  diuino  im  ^ 
mutabili  emanauerit  praecepto , an  non  . St  pri ^ 
mum  liquidum  eG;  quod  per  nullam  EccleGg 
conftitutionem » aut  contrariam  confuetudinem 
( quae  magis  corruptela  foret ) tolli  poGet , Si 
ftcundum  tunc  in  dubium  non  venit , quin  ex 
rationabilibus  cauGs  mutan*  poGct  » pro  quo 
ita  concludendum  ell. 

Prima  ConcIuGo. 

NEgamus  communionem  euchariGrif  fubjj^j^®***®^ 
vtraque  fpecie  generaliter  omnibus  Gde 
libus  » immutabdi  lege  prseceptam  a 
ChriGo  htilTe. 

Claret  haec  concluGo » quia  hoc  ChriGi  prae<' 
ceptum  vel  colligeretur  ex  huius  facrameti  inGi  , 
tutione>qa  fub  duplici  fpecie  ipfum  inGituit,  aut 

E£  ii 
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cx  cius  difpcnfationc,quia  fuis  difcipulis  difpen 
iauit,aut  ex  manifefto  praecepto  quod  vel  ante 
Fottiflfima  inftitutioncm,aut  in  ipfa  ccena » aut  poft  coena 
Uo‘;u?ve'Jidedit,rcd  nullum  horum  dici  poteft,  ergoconclu 
utc  rauo,  fio  vera  conlcqucntia  notajS^  antecedens  liquCT 
ex  fufficienti  diuifione.Nam  alius  modus  ab  illis 
non  eft  dabilisaTcrtium  nanc^  dari  non  poteft, 
quia  nullum  tale  praeceptum  legitur  dominus  de 
dilTc  nec^  per  fe,nec]^  per  Apoftolos.Ncc  prirnu 
aut  fecundum  quia  licet  fub  vtraqp  fpecie  infti^ 
tuit  8C  difcipulis  difpenlauit  ( quos  iam  in  facer^ 
dotes  ordtnaucrat  dominus ) euchariftif  fecra-» 
mentum,Ex  illo  tamen  conuinci  no  poteft  quod 
fic  ab  omnibus  fumi  debere  , omnibus  deman^ 
dauerit, Multa  quippe  in  huius  inftitutionc  , SC 
difpenfatione  qua  dilcipulis  fuis  fumendum  tra* 
didit , obfcruauit , qu ? per  hoc  nec  cis  vnmcrfa^ 

^ liter , nec  alijs  generaliter  obicruari  mandauit  > 
vt  ex  deducendis  apparebit , (icut  8C  quadam 
dilcipulis  Sc  eorum  fuccefforibus  fpecialitcr , 8C 
non  omnibus  fidelibus  tradidit . Nam  folos  di-» 
icipulos  tunc  praefentes  Sacerdotes  ordinauit  di' 

cens,  hoc  facite : 8Cc,  ^ - 

Ipfi deniqfj  difcipuli  facerdotes ac coru  fuccef 
(ores  psbiterijNon  ex  (acflo  Chriftijftd  Ecclefi^ 
mandato  ad  fumendu  fub  viraq?  fpecie  fuiit  ob' 
ligati , Chriftus  igitur  diftribuit  difcipulis  fuis 
■ fub  vtrac^  fpccic,corpus  8C  fanguinem  , non  ta-» 
men  ordinauit , aut  praecepit  quod  ipfi  casteris 
quibufcunq»  fic  miniftrarcnt  SCc. 

Praterca  Chriftus  plus  de  pane  loquitur  qua 

**  de  calice  fepiusc^  folius  panis  meminit  qua  cali' 

(out.^  cis,nam  i Euagelio  loanis  inquit  hic  eft  panis  q 

de  c%\o  defcedic,<S(:  fiqs  maducauerit  ex  hoc  pa^ 
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nC)Vtuet  in  atcrnum.  Ego  fum  panis  viuus  qui 
de  ccelodefcendiytS^  panis  quem  ego  dabo  caro 
mea  eft  pro  mundi »vita. 

Item  euntibus  difci pulis  duobus  i Emaus  fub 
ibia  fpecie  panis  dedit  eis  Chridus  facramctum 
tefte  Augu.libro  tertio  deconfenfu  Euangeliila^' 
rum,(5c  Chryfoftomofuper  Matth.  Ma  hc> 

Proinde  oramus  quotidie  panem  nodrum  fu 
per  fubdantialem  da  nobis  hodie,qui  non  tantu 
pro  quotidiano  pane  quam  proeucharifli^ 
cramento  intelligi  potcft. 

Infupei*  in  adibus  legitur,quod  erant  perfeue  ^ 
rantes  in  dodrina  Apoftolorum  SC  comunica^ 
tione  fratflionis  panis.i.euchariilif^vbi  nulla  Et 
mentio  de  fumptione  calicis. 

Denic;^  Apo.  Pafcha  nrm  imolatus  eft  Xps.  i.Cor.r 
Itat^  epulemur  i azimis  iinceritatis  et  veritatis. 

Moderniores  aduerfantur  h^retici.  ( 

P Rimo  ait  Chriilus , Nili  manducaueritis  io,6 
carnem  EI9  hominis  3C  biberitis  eius  ian-^ 
guinem  non  habebitis  vitam  in  vobis,er-’ 
go  neceiTe  eft  ChriRi  manducare  carnem , & bi 
bereianguinem^dl^exconrequentf  fub  veraque 
fpecie  fumere  facramentum. 

Secundo  Xps  iriRituft  fub  vtrac^  fpecie,  pee^ 
pite^  poR  calice  traditum  dicens  hoc  iacite  quo^ 
denscunq^  bibetis  in  meam  cdmemoiationem. 

Tertio  hoc  idc  aRerit  ApoRo.dicens.  Probet  i:Cor.ii 
aute  feipfum  homo  3C  iic  de  pane  illo  edat  de 

calice  bibat. Ideo  hic  fiiit  mos  et  ritus  in  Eccleiia 
pnmitiua, vbi  fub  vtrac^  fpecie  comunicabat,  - ^ 

Catholicorum refponiiones.  . 

A D primum  diccdum  eR  quod  ibi  Chri 
Rus  loquitur  de  cibo  d^pom  fpirituali; 
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vel  aliter  dico,  6c  forte  melius  quod  vt  de  fe  li^ 
quet  ibi  Chriftus  non  vult  hominem  debere  fua 
manducare  carnem  dC  bibere  fanguine,  fub  fpe^ 
ciebus  SC  accidentibus  carnis  dC  fanguinjs  , fed 
alienum  ab  omnibus  corporeis  conditionibus  ut 
f n prajcedenti  libro  oftenfum  eft. Ideo  qui  digne 
fumit  pane  cofecratu,facrametaliter,  dC  fpiritua 
Jlter  carne  maducat  ^ fanguine  bibit,idcirco  lai 
cus  fubfpecie  panis  bibit  ctia  fanguinem,non  au 
tem  fub  fpecie  propria,fcd  fub  fpecie  panis  dCc* 
Ad  fecudil  dicedu  eft,^3ut  oftefum  elt  fuprai 
Xpm  cofecrado  inftitiiifTe  facrametu  fub  vtrat® 
fpecie  «Scdediffeapoftolis  quos  ia  in  lacerdotes 
ordinauerat,n6tnpcepitvtipfi  coeteris  qbu^ 
cun^  fic  miniftrarentjlmo  nec  de  aliquo  ipforu 
legitur  qd  huiufinodi  comunione  fub  dupliciTpc 
cie  vfus  fit  quo  ad  laicos  jvel  q3  ipfis  peeptu  de 
fic  comunic5do,fit  traditu. Ad  illud  aute  q3  ime 
diate  fubdit  reticus  .f.qa  poft  traditu  calice, 
peepit  dns  diccs.Hoc  facite  3Cc,  Dico  quod  ibi 
Apofto.redtat  fatfium  Chrifti,  non  autem  pcc> 
ptum  iponitjfed  tatu  Xps  ad  paffionis  memoria 
comunicates  dC  conficientes  hortabatuf  3Cc» 

Ad  tertium  dicitur  quod  ibi  Apoftolus  nar-^ 
tat  Cor.qualiter  fub  duplici  fpecie  Chriftus  hoc 

facramentum  inftituit  dicens.Ego.n.accepi  a do 
mino  quod  tradidi  vobis,quoni5  dominus  le 

fus  in  qua  nodle  tradebatur,accepit  pane  dC  gta 
aas  agens  d^c.Et  p oft,fimiliter  3C  calicc  poft^ 
Ven  ver-  ccenauit  d^c.Deinde  quia  vfus  fuerat  Corin.fub 
duplici  fpeciecommunicare,quem  ritu  iplc  non 
intcrdixitjfed  permifit,cum  in  nullo  effet  contia 
rius  Euangelio, ipfos  exhortando  vt  communi-- 
carent  i memoriam  paffionis  dorainicf  fubiunf 
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»t.d,uotittifcun(^  manducabitis  panem  hunc 
^ calicem  bibetis  mortem  domini  annuntiabis 
tis  donec  veniat. f.ad  iuditium . Nec  ex  toto  illo 
procelTu  PauU  elici  poted  quod  de  fumptione 
. corporis  et  fanguini s fub  duplici  fpecie  dominus 
dederit  pceptum  omnibus  iic  manducandi  3c  be 
bendi  .Nec  etiam  haberi  poteft  quodipfemec 
Paulus  hoc  pceperit  fed(  Vt  diefium  cft  ) narrans 
fadhim  Chrifti  in  ccena  hortatur  , vt  dum  ip(l 
manducant  3C  bibut  de  morte  3C  palTione  Chri 
fti  recordentur,Q_wod  fi  Apoftolus  ipft  comus 
nicationem corporis  8C  fanguinis  vtraq^ue  " 
fpecie  necell&riam  elTe  fidelibus  ad  falutem  ex 
peepto  reputafletjcerte  hoc  exprelTius  fcripfifs 
fettam  Corinth.quaalijs  fidelibus  quibus  fuas  ' 
cranCmifit  Epifiolas  tum  maxime  Romanis^qui 
caput  mundi  erant. 

At  etiam  dato  quod  cceteri  Apofiolt  3C  fides  Alia  ad  fd< 
les  in  primictua  Ecclefia  communicauerint  fub 
Vtraque  ipecicjQ^uod  tamen  no  legitur,  ftd  neqj 
coni^t  hunc  ritum  fuifie  totius  Ecclefif  vniuer 
ialiter»  licet  legatur  in  multis  panicularibus  Ecs 
clef^s  obleruatus , tamen  tunc  fic  communicas 
bant  propter  Ghrifti  iadlum^  non  propter  Chri  • 
ili  praceptum  quafi  ad  hoc  de  neceffirate  lalutis 
fuerint  obligari,non.n.  ( vt  di<flum  eft ) £adhim 
Chrifti  obligationem  femper  inducit  ad  fimilis 
cer  faciendum, ficut  in  multis  cft  videre , iple.nr 
multa  operatus  eft  miracula^in  quibus  cum  imi 
tari , nec  obligamur,ncc  polTumus,  Pariter  ope  , ' 

ra  fupercrogationis  8c  pcrfrdiois  in  fummo  vir  . : ■;  , 

mtis  gradu  exercuit  vt  in  altiffima  paupertate,  - 
fn  virginali  clarifTima  caftitace,  in  quadraginta 
dieru  ^ftitieria  ieiunio  vitam  duxit,  Paftha- 

BE  ffti 
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cum  diicipulis  manducauic,iSi^  poli  ccenam  di  fd 
comumcauitjAd  quorum  aliorumque  plu 
«morum  imitationem  minime  obligamur.  Vn^ 
de  Ecclefia  ex  legitimis  caulis  aliqua  horu  fta' 
tuere  poteft  Similiter  ab  huiufmodi  obferuanis 
celTare  dC  potuit  Sc  debuit  rationabilibus  cauds 
aduenieniibus . Nam  in  primitiua  Ecclefia  erat 
omnium  credentium  cor  vnum  Sc  anima  vna, 
nec  quifquara  eoru  q polTidebat  aliqd  fuum  elTe 
dfcebat,fed  erant  illis  oia  comunia,nec  poiTelTio 
nes  habebant  fed  habitas  vendebant,ponemes  p 
AAuu.4  cium  ad  pedes  ApoHolorum , Et  tamen  ex  hoc 
non  omnes  fideles  ad  fimilia  obligantur.  Item  in 
primitiua  Ecclefia  Sacerdotes  Sc  Leult{  vxores 
i.Thim.3/  habebant  tefte  Apollolo,&  tamen  nunc  non  It' 
cct.  Ita  in  propofito  dicendum  efi: , quod  licet 
ritus  ille  communionis  fub  vtraque  fpecie  fuerit 
fn  pnmitiua  Ecclefia  vhiuerlaliter  obferuatus 
Item  cSflr^  ( quod  tamen  proban  non  poteft ) Ecclefia  ta- 
men  laudabiliter  cellare  potuit  propter  diuerfe 
pe«cula,quce  multiplicato  fidelium  numero  con 
tingi  polTunt.  Et  ita  celTaile  creditur^vfufque  c5 
municandi  fub  vna  fpecie  panis,ad  ]aicos,<5^  Sa 
'cerdotes  no  n celebrantes  introducflus , Et  taliter 
* , • . hodie  a cuncfHs  fidelibus  obferuatur  per  totam 
Ecclefiam  occidentalem'  ( exceptis  pauds  Ichif' 

■ maticisquife  ab  huiufmodi  generali  oblcrua> 
«one  fubtrahunt , in  periculum  dC  fuaru  anima^ 
^ .1  nim  damnationem)contra  generales  Ecclefi % dc 

terminationes  latfias  in  concilijs  vniuerfalibus 
Itaruc5flr/Conftantien.<5^  Bafilien.  Neq^  vfus  ille  fub  vna 
“««A  fpecie  comunicandi  nouus  eft,imrao  antiquus, 
tantiep  teporis  quod  ipfius  initiu  neqp  eft  in  rac 
memoras  hoium,neq^  i feriptis  antiquoru,  nec  S 
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annalibus  fcribctium  rcperitur.  Valde  igitur  im 
pium  efl:  8C  profumptuofum  contra  tam  vetu<^ 
ftilTiraam  fandbm  atque  rationabilem  Ecclefix 
traditfonem,ita  nequiter  loqui  dC  icribcre.  Q^ua 
de  re  ponitur  hac  concludo. 

Secunda  concludo. 


SAndHlTimum  Chrifti  corpus  in  Euchariftif  • 
Sacramento  dmplicibus  fecularibus  Chriftf 
ddel fbus  non  dari  fubvtrac]^  fpecie,Ecclc£[a 
Sancfle  laudabiliter  fanduit.d^c. 

Hac  Concludo  per  ratioabiles  caufas»  quas  cS 
cellarius  Pariden.  Gerfon  adfignat  in  libro  fuo 
quem  de  hac  matena  in  concilio  conftan. fer ipdc 
potell  Ita  laudabili  ter  perfuaderi.  Primo  vt  eui^ 
tetur  periculum  didrillationis  dC  efHidonis  fangut 
nis  Chridi,qui  non  nid  cum  maxima  cautella  ac 
proufdentia  e(l  tradtandus  propter  duxibilitate 
rpecierum  vini  fub  quibus  continetur»  qua  de  fa 
cili  podlint  effundi,  Prafertim  in  tanta  pradum 
8c  multitudine  communicantium,  cum  ad  com<^ 
municandum  per  fape  conueniant  homines  tre^ 
muli,barbari,infirmi,  iuuenes,  qui  fatis  prouide  " * 

fanguinem  fumere  non  podunt,quin  de  facili  pec 
cata  6C  pericula  grauia  fequantur.  Quantum  au^ 
tem  peccatum  ,&  quam  graue  dt  di  IJatio  et  edii 
do  fangufnis  Chrifti  fatis  declarat  poenitentia  fe 
cerdoti  iniungenda,  per  cuius  negligentiam  gut^  mer/fub 
ta  ianguinis  cadit  in  terram  vel  alibi,iuxta  decre  vtnque  < 
tum  P§  Papa  qcf  ponitur  de  cofccrationediftinfej^ 
dione  fecunda,Si  per  negligentiam,  vbi  pracipi 
tur  qcf  cum  de  fanguine  aliquid  dillauerd  per  ne  , 
gligentiam  Sacerdotis  fuper  terram,lingua  labc^ 
tur,tabula  radetur, et  rafura  igne  cofumetur.  ete,* 

£t  vt  infra  dicitur,Saccrdos  quadraginta  diebus 
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pcenireat)toc  diebus  iciunando  dC  a celebratione 
abfti nendo.  Si  ergo  tali  n^lfgentia  accidente  ter 
ra  debet  lambi,radi,&  poft  rafuram  in  igne^Jici 
Pana  pto  ^ comburi.5^c.Nunquid  pepla  muliem  dC  bar 
bf  virorum  Chrifti  fanguine  madida  igni  ve<^ 
ftnguini"  n lunt  t radenda  < P oenitemiam  deni^  talem  laici 
infligenda  4 flon  line  grauaminc  Sc  cohtradidione  fufeipe-' 
rent  dC  ferrent,Rationabiliter  igitur  6C  caute  or 
dinauit  Eccleila  communionem  fub  fpeciebus  pa 
nis  tantum  » percipi  debere  quo  ad  laicos  ,6cvt 
in  reuerentia , dC  periculum  euitetur,populufque 
tam  graui  poenitentiae  non  exponeretur » lA^xu 
me  cum  omnem  ftxufhim  interiorem  confequan*' 

• ^ cur  ex  fumptionc  corporis  dC-  fanguinis  fub  vna 

fpecic  ficut  fub  duabus,  ex  qua  conftitutione  P q 
Papae  liquet  quod  confuetudo  comunicandi  fub 
vna  /pecie  eft  vetuftilTima  8C  ab  antiquo  in  Ec^. 
clefia  feruata , nam  Pius  decimus  fuit  Papa  poft 
beatum  Petrum  vt  refert  Aug . feditqp  in  cathe^ 
dra  Petri  circa  Annum  domini  cetefimum  quin 
quageiimum  tertium  • 

a.Cau(a;  Secundo  periculum  fuiftet  in  cofeaiatione  fpe 
cierum  vini  pro  infirmis,  pro  quibus  femper  pa 
rata  haberi  debet  Eucbariftia,vt  dicitur  de  conft 
cratione  diftincftione  fecunda  de  cuius  cauta  cu- 
r.  ' ftodia  habetur  in  eadem  diftineSione.  periculum 
ca  1 . , conferuando  ne  verterentur  in  acetu». 

dC  ita  definerent  efle  Sacramentum,  ne  congela^ 
V ' -vi.  - • rrntur  in  hieme , Ne  bibiones  Sc  muiche  genera* 
rentur  in  aftate  , aut  alias  Ipecies  corrumperent 
v'  tur,quamuis  vasobftrueretur  ita  aut  redde^ 
remur  ad  fumendum  abominabiles,aut  fi  fpeciet 
Vfhi  corrumperetur,  daretur  infirmo  occafio  ido 
latrandi  et  fumendi  pro  facramento  q3  non  ciTcc 
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Sacramentum, Periculum  deferendi  quandocp  H 
I n equis  ad  loca  remotiora  vbf  cadere  poflh  Sa^ 
cerdos  (lue  eques  (lue  pedes. 

Tertio  Q^ueritur  in  quo  vafe  fieret  canti  }.Caula. 
ni  confecratio,quod  fufFicerec  pro  decem  aut  Vf  • 
ginti  millibus  perlbnarum  Palchatis  tempore» 
Paupertas  namque  multarum  Ecclefiarum  non 
po/Tet  de  tam  honorabili  vafe  prouidere,proptef 
igitur  tot  pericula  euitada  merito  ita  Ecclefia  lan 
ciuit.Cur  fgitur  ta  vetufliiTime  et  laudabili  ecdc 
fise  ordinationi  Lutherani  contradicere  audent* 

Q,uarta  infuper  caufa  fiiit , vc  tollerentur  er^ 
fores  qui  ex  communione  fub  vtraque  fpecfe  or^  ^ 
ti  fiierunc , Sc  oriri  poterunt , Credere  enim  po^' 
tuilTet  populus  ex  tali  communione  Chriftuni 
non  elTc  totum  verum  dC  perfedhim  hominem 
fub  vna  fpecie  nec  tantum  elTe  fub  vna » quan« 
tum  fub  duabus,  ficuc  multi  H^rcticorum  de 
hSo  aflruxerunt . NeRorius  enim  fub  fpecie 
panis  tantum  corpus  Chrifli  effe  dogmatiza^ 
bat  fine  fanguine , fub  fpeciebus  vini  tantum 
ianguinem  fine  corpore  pro  eo  quod  in  parafee*' 
ue  corpus  fuit  feparatum  a fanguine , quae  ratio 
nihil  arguitjcum  talis  dC,  totus  fit  Chrifhisin  Sa 
cramentofub  unaquac^  fpecie , qualis  eftinfua 
natura . 

CLumto  ad  tollendum  errorem  quod 
munio  fub  utraque  fpecie  fit  laicis  de  lalutit 
neceffitate  quem  quidam  deducerunt  ( flcut 
nunc  moderniores  Haretici  ex  uerbis  Chriftu 
Nifi  manducaueritis  carnem  Eli)  hominisydlC. 
biberitis  eius  Sanguinem  non  habebitis 
am  in  uobis  , ut  ante  oftenfura  eft  . S.id  . 
tefcrcur  de  Pellagio  , qui  occaEone  hofum  - 


•I  • ,f* 


Hic  ex  6i> 
Ais  concio 
diturpra^ 
pofimm* 
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verborum  paruulis  ftatim  poft  bapciTmum,  cor 
pus  6C  fanguinem  fub  vtraque  fpecie  miniftra^ 
uit,quod  eriam  nunc  Luthxrant  facere  dcberenc 
(1  verba  illa  vniuerfalirer  6C  luxta  lueram  intelli 
gi  volunt.  Aiebat  infuper  Pellagius  quod  fi  fpc' 
ciem  panis  d^lucire  non  poterat  infantes,  ipfam 
cum  fpeciebus  vini  cfie  permiicendam,  vt  ita  in 
funderetur  in  ora  puerorum , Et  fi  fbrtafiVs  quiC^ 
piam  eieciffet^dicebat  id  efie  comburendum , ob 
id  quod  dicit  f n Exodo , Siquid  refiduum  fuerit 
comburetis.Multi  prjctcrea  vitra  Pellagianos  et 
rantes  occafione  prse^ti  textus  lohan.^.  non  Co' 
Ium  viuis  fub  vtraque  fpecie  corpus  .dC  fangui^ 
nem  domini  minifirabant , fed  etiam  defundlis^ 
vc  refert  Beda  in  hqmilia  fuper  Mattheum,  Ecce 
quantum  nocet  mala  feripturamm  intelligentia» 
Ad  hos  ergo  errores  aboledos  laudabiliter  Ec^ 
, clefia  cefiauit  a profato  modo  communicadi  fub 
vtraque  fpecie,etiam  fi  ad  tempora  continuafTet 
eundem , ficut  in  fimili  quandoque  cefiauit  ad 
tempus  confecrare  in  azimo , propter  errorem 
eorum  qui  dixerunt  legalia  cum  Euangelio  efic 
obferuanda,ac  necefiarium  efic  in  hoc  Chriftia^ 
nos  iudaizare,quales  fuerunt  Ebionit^  ,et  vt  huc 
errorem  tolleret  prjccepit  tempore  Leonis  Papae 
confecrare  in  fermentato, ad  offendendam  liber^ 

' tatem  Euangelf)  non  obfiante  quod  Ghriffus 
confecitinazimo.  dl^indccrrore  extirpato  redit 
Ecclcfia  ad  conficiendum  in  azimo , vc  alibi  ha>^ 
bitumefi . Ex  quibus  omnibus  liquet  veritas 
nolfrae  conclufionis  , pariter  dC  totius  libert 
quare  6Cc, 
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mento  duodecima  per  vnicam  coclu- 
fionecn  rubtiliflima  cocencio. 

^ ’ t 

Conclulio  Prima» 
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me  celebratumyeiTeEcclefixSa# 
cramentum  fcripturarum  tefti^  « , . ‘ 
mon^s  fateri  tenemur. 

At  pro  primar  rationis  funda^ 
mento  fciendum  eft , q(f  matri-- 
monium,vt  fcripturarum  veritas  atteftatur, tri- 
piici  de  caufa  fuit  a Deo  inditutum  et  ordinatu» 

Primo  propter  mutuam  fbcietatem  mutuumqp 
amorem»  proptert^  naturalem  hominis  fflicita- 
tem,q3  fic  oflenditur.  Nam  deus  primo  forma^  Gcn.| 
uerat  hominem. &fpirauerat  in  eum  fpiraculii 
vitjcjfed  fecflo  viro  fine  fcemina  dixit . Non  eft 
bonum  hominem  elTe  folum,&ciamus  ei  adiuto- 
rium  fimile  C\hi,dC  (equitur . Ad$  vero  non  erae 
adtutorium  fimile  ipfi.  Mifitqt  dominus  (bpore 
in  Adam>tulit(^  vnam  decoftis  eius,5^  repleuic 
pro  ea  carnem^  3C  xdificauit  coftam  in  muliere» 

SC  adduxit  ad  Adam , vnde  Turgens  Adam  a (b- 
pore  dixit.  Nuncosexoifibus  meis  dicaro  de  r. 
carne  mea, propter  hoc  dimittet  homo  patrem  et 
matrem  dc  adhaerebit  vxori  f\iXj6C  erunt  duo  tn 
carne  vna  dCc* 

Ex  quibus  verbis  patet  qd  coiugfum  prima^ 
ria  intentione  fuit  a Deo  inftitutum  propter  tri-- 
plex  bonum  (cilicet  ob  mutuam  fodetatem  mu- , 
tuumq?  amorem, ac  mutuum  adiutorium  dC  ob-  njs^natri  * 
fcqUium»  fine  quibus  nulla  poteft  ciTe  felicitas  monueS; 


D E matrimonii 
quonfam  iine  focio  9 nulla  eft  focunda  poilclTio; 
^ Ifta  ergo  tria  bona  fufFiciunc  ad  uerum  SC  perfc' 

(flurn  matrimonium  propter  hominis  fflicita^ 
tem  9 Et  hxc  fuit  primaria  cauia  inilitutioiiis 
confugi) . 

Secundo  fiift  matWmonfum  inditutura  pro^ 
pter  bonum  prolis,ad  conferuationem  fpeciei  SC 
natur«  lapfar  9 necno  ad  rellaurandam  Angeloru 
« tCtfb*  mi nam9 V nde  uidens  Deus  fedes  cceleiles  uacuas 
ex  Angelorum  ruina  praruidenfc^  hominem  pec 
caturum,ac  propter  peccatum  moriturum.  Ideo 
ne  fpecies  periret  humana9  et  ut  numero  hominu 
ele(fforu  ac  iun:orum>  ruina  reftauraretur  Ange» 
]orum9dedtt  eis  generationem  benedi<flam  dfces* 
Crelcite  et  multiplicamini  et  replete  terra,Et  tuc 
confugium  didum  elf  matrimonia  ratioe  prolis 
inde  matrimonium  illud  fuit  facrametum  ratioe 
dei  benedi(ffionis9  Deus  n^  primo  creauii  luce 
8C  diuiiit  eam  a tenebris»  appellauiccj;  lucem  dic, 
SC  tenebras  nodtem»  nec  tamen  benedixit  lucem 
nec^  dtC9Creauit  infuper  firmamenta»  fole, luna, 

' ftellas,pariter  6C  elementa,nec  tu  feribitur  q>  be 
nedixerit  eis.  At  ubi  uentum  efl  ad  ea  q farcudita 
ds  erant  habitura  femen,benedixit  eis  dices.  Cre 
/cite  dC  multiplicamini  & replete  terram  dCc» 
Indpit  pri  Quibus  uiHs  fic  formatur  ratio,  BeneditfHo.n. 
****iatf*^  pei  ad  creaturas  nunquam  cft  line  gratia  fecun^ 
***  * dum  ipfarum  creaturarum  habitudinem  et  difpo 

{itionem  • Si  enim  creatura  funt  tantum  habiles 
atq^  capaces  gratia  gratis  data,  ut  animalia  irra 
nonalia,  tantum  illa  benedicfltone  benedicuntur,- 
fulcipiuntq^  Dei  beneditflionis  gratiam  fecundu 
, „ eorum  difpofitionem  et  capacitatem.  Si  aut  crea 

. tura  funt  habiles  Omulqj. capaces  gratia  gratum 


I 


* 

4 < 


sacramento*  az4 

faoVntis  5 cura  benedicuntur  a Deo  talem  fufei^ 
pfunt  gratiam.  Cum  igirur  Deus  benedixit  Ad{ 
df  Eua:  dicens.  Crefcite  dC  multiplicamini  d^c. 
patet  q3  huiufraodi  benedi(fl;io  no  fuit  fige  gra" 
tia  gratum  faciente,cuius  illi  primi  parentes  erat 
habiles  ac  capaces , Q_uid  eft  enim  deum  benedi 
cere  hominem,  nifi  ei  remittendo  peccata  , fuam 
condonare  gratiamc'Benedi(rtio  quippe  Dei  nihil 
aliud  efl  quam  remififio  peccati  dC  donum  gra^ 
tiar,qiiare  fi  matnmonium  fiiit  a principio  infti 
tutum  cum  prauia  Dei  beneditflione , non  fuit 
alienum  a gratia,ideo  confeques  efi:  dicere  ipfutn 
fuifife  facramentum  quod  efi  facr«e  rei  fignum  fet 
lieet  gratiac.Ex  quibus  liquet  quod  primi  paten'  • 
tes  iam  erant  ueri  coniuges  ante  datam  genera> 
tionera,d^  fic  confugium  fuit  perfecflura  Sacra-* 
mentum  prfter  datam  generatione  . Item  fequic 
etiam  q^  generatio  primaria  intentione,  fuit  da^- 
ta  ad  reflaurandam  Angelorum  ruinam,  dC  ideo 
data  fuit  cum  beneditfHone.  Quare  primi  paren^ 
tes  ante  peccatum  genuiiTent  fine  liNdine,Et  per 
confequens  filios  fanefios,  qui  perpetuo  degentes 
uftam  in  fandhtate  per  efum  ligni  uit«e,pofi;  Ion- 
gum  tempus , fuilfent  translati  m uitam  meliore 
ad  reparandam  Angelorum  ruinam.  Ex  cofeque 
ti  etiam  liquet  quod  data  fuit  gener  atio  in  coniu 
gfo  ad  humana;  fpeciei  coferuationem,  ne  periret 
propter  indiutduorum  mortem.Sed  quia  genera 
tfoqante  lapfum  fuerat  data  benedidht , poftea< 
propter  peccatu  fuit  maledidla  8c  uitiata  libidi^ 
nis  morbo,  unde  prouenit  corruptioin  tota  gene 
ratione  humana , propter  quod  peccatum  uenic 
diluuium  fuper  terram  . Ideo  pofi:  diluuium 
Deus  iterum  confirmauit  Matrimonium  dicens 
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Crefdte  dC  mulciplicanifnf  dC  rcplecc  terram* 
iiCmEi*  Tertio  igitur  ftiit  inftitutuni  matrimonium 
poR  peccatum  dC  diluuium  in  remedium  libidi^ 
nis  ad  euitandum  carnis  peccatum  vt  immediate 
nCor.r  fupra  didum  eCt ,ideo  dicit  Paulus , V nus  quifc^ 
propriam  vxorem  habeat  propter  fornicatione. 
Ex  quibus  omnibus  patet  9 quod  aliquando  fuit 
'•  vcrura5^perfedum  coni ugiumfiue matrimo " 
ntum, fine  generatione^ Et  hoc  eft  q3  communi^ 
* " , ter  dicunt  docflotes  9 qd  copula  carnalis  nonefi: 

de  eflentia  matrimonq  , fed  tantum  confenfus  vi 
ri  6c  mulieris9  ideo  primus  confenfus  facit  matri 
monium  etiam  fi  nunquam  concurreret  copula 
carnalis  • • 

Patet  denic^  qd  aliquando  fiiit  Verum  matri 
monium  fine  libidine,  q^cum  a principio  fuerit 
fnfiritutum  a Deo  cum  bcnedidHoc  liquet  ipfum 
cfie  (aeramentum.  Ideo  dCc. 

Pratterea  pro  eadem  conclufione  fic  fortius  ar 
guo  facramentum  enim  quodlibet,  ut  communi 
Seeandt  afferunt  omnes, eft  facrf  rei  fignum,liquet  dc 
pro  eodein  baptifmo,df  Euchariffia.  Matrimonium  autem 

fignum  9 igitur  matrimonium  eft  fa 
cramentum  9 confequentia  efi:  nota  cum  maiore, 
at  minor  probatur,  quoniam  matrimonium  eft 
fignum  defponfationis  Ghrifti  cum  Ecclefia  per 
fidem  gratiam  8C  tandem  per  gloriam , igitur, 
antecedens  patet  per  illud  Pauli  ad  Ephe.jr.  Ibi 
enim  Apoftolus  coparat  uirum  Chrifto  8C  uxo 
rem  Ecclefiac . Primo  autem  ad  uxores  loquitur 
dicens.Mulieres  uiris  fuis  fubditat  fint  ficut  domi 
tlo,quonia  uir  caput  efi:  mulieris , ficut  Chriftua 
caput  efi;  Ecclefiae , fed  ficut  Ecclefia  fubiedfa  eft 
Ghrifio.ita  et  mulieres  uiris  fuis  in  omnibus.  Ad 
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viros  vero  Apoftolus  ait.  Viri  diligite  Vxores 
veftras  (icut  dC  ChnRus  dilexit  Eccle(iam  Sc  fe  Apofloil 
mecipfum  tradidit  pro  ea,  vt  illam  fancfHficaret. 

Item  relinquet  homo  patrem  8C  matre  6c  adhx  tS  & mu  * 
rebit  uxori  fuar,quemadmodum  Chriftus  exiuit 
a patre  SC  venit  in  mundum  ad  Eccleiiara  Tpon  Bcddojm 
iam.ltem  erunt  duo  in  carnruna»fd  eft  dux  ani 
in  eadem  carne  vt  liquet  per  illud  quod  imo* 
mediate  fubdit  Apoftolus  dicens.  Viri  debent  df 
l^ere  uxores  fuas  vi  corpora  fua,  qui  fuam  uxo 
rem  diligit  feipfum  diligit.  Nemo  enim  vnqua 
carnem  fuam  odio  habuit,fed  nuent  Sc  fbuet 
ergo  caro  virt  Sc  vxoris  eft  una  caro. 

Prfterea  ille  idem  ad  Connth.ait.  Mulier  fui  ».Cor.r 
corporis  poteftatem  non  habet  fed  vir,  ilmiliter 
autem  et  vir  fui  corporis  poteftatem  non  habet, 
fed  mulier,ideocorpus  viri  & mulieris  eft  idem  . 
corpus,  Paulo  enim  ante  dixerat,an  nefeitis  quo 
niam  qui  adh^ret  meretrici  unum  corpus  effici  - 
tur.Erut.n.inquit  duo  in  carne  una,tanto  magis 
qui  adhfret  vxori  fux  corpus  viri  & vxoris  effi 
citur  vnum  corpus.  Sic  Chriftus  <S^  Ecclefia  eft 
vnum  corpus,  quia  mebra  fumus  corporis  eius, 
cum  fit  ipfe  ca  put  SC  de  carne  eius  Sc  de  ofsibus 
cius,vt  idem  Apoftolus  ibidem  ait.Nefci^s  quo 
niam  corpora  veftra  membra  funt  Chrifti,l&cc 
admirabilis  comparatio  inter  uirum  et  Chriftu, 
interque  vxorem  SC  Eccleflam,  quare  concludit 
Apoftolus  ibidem  ad  Ephefios,facrametum  hoc 
magnum  eft,Ego  aute  dico  in  Chrifto  Sc  in  Ec ' 
clefia  vt  euidenter  oftendat  matrimonia  efte  fa^ 
cramentum,quia  eft  facrf  rei  fignum,  fcilicet  de 
fponfationis  Chrifti  cum  Ecclefia  perfidem,  gra 
>fam,di^charitatem,  nec  valet  qu(^  facramemil 
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SACRAMENTO 
latioe  gt{ct  Ifgit  myftnium , C^omamomma 
facramtnta  funt  my  fteria,Na  ^ putadu  A^ 
HinM}  fiolum  ptr  fimilitudmem  futffe  locutum , Nata 

Htercmias  dc  matrimonio  loqucns  ait  Honora. 

bil€  connubium  in  omnibus , thorus  iraraacula-» . 
tus,MacuIa  quippe  non  carcrct  thorus  U non  a- 

dciTet  gratia  facramcnti. 

proinde  confirmatur  per  eundem  ad 
dicetera  Si  quis  frater  uxorem  habet  infidelem, 
8C  hxc  confentit  habitare  cu  illo,  non  dimittat  il 
lam,Et  fi  qua  mulier  fidelis  uirura  habet  infide; 
lem,Sc  hic  cofentit  habitare  cura  lUa,  «on  *mit 
tat  illum . Sanaificatus  eft  .enim  yir  infide  is  per 

• n.  muliere  fidelem  SC  e conuerfo . alioquin  filn  vc' 

ftri iramudi  effentjnuc  aute  fanaijSi  ^it  ex  ma  . 

trimonio  fandificaf  uir  infidelis  p muliere  fidele 
filii  Quoch  qui  nafcunt  dicutur  fanai,  liquet  ma 
* trimoniu  cfTe  facram«u,  Rurfus  Xps  in  nuptus 

• - in  cana  Galilcf  coelebratis  fuum  primu  miracu; 

Ium  operatus  eft,  ad  oftendedura  matrimonii  di 
gnitaicm.Denique  legitur  de  Sarra  filia  Rague; 
lis, que  tradita  fuit  (eptem  viris , qui  d:  raMtut 
funt,n5  d^mon  occiderat  illos , Angelus  autc  Ra 
phael  admonuit  Tobiam  iuniorem  dicens.  Audi, 
me  SC  oftendam  tibi,  qui  funt  quibus  PJSualcre 
poteft  Deraoniu.Hinamc5  qui  coniugm  itafu^ 
lapiunt,  vt  Deu  a fe  a fua  mente  excutiat,» 
fuc  libidini  ita  vacent  ficut  equus  » mullus  qui 
jbus  non  eft  intelledhis,habet  poteftatem  d*mo- 
niu  fup  eos,Tu  aut  cu  acceperis  ea  ingreffus  cu; 
biculu,  per  tres  dies  cotines  efto  ab  ea,Ipfa  aute 

iKiae  incenfo  lecore  Pifeis  fugabitur  d*momu> 

o j.  ..^....»»/ri«j«,rnniilattoneranaoru  ra 


poCte  incerno  lecorc  rnew  ' 

Secunda  vero  notfte  in  copulatione  fanaoru  r 
«iarcharu  admiitcrisjTertia  autc  node  benedt^ 
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6ionem  confequcris  vc  E]fi  cx  vobis  procreStur 
incolumes,  TriiTacfla  autem  tertia  node  accipies 
uirginem  cum  timore  domini, amore  filioru  ma 
gis  qua  libidinis  dudus,vt  in  fhnine  Abrahf  be 
nedfdione  in  filiis  confequans.Ex  his  igitur  om 
nibus  tum  propter  illos  ,7.  viros  occilbs  a djerao^ 
ne,qui  uelut  equi  Sc  mulli  ingrefii  erant  ignora 
tes  facru  matrimonii  myfteriu  , tum  propter  ie> 
coris  facrificium  figurans  facrWciu  mi  ilz,  quod 
ante  matrimonii  confecratione  celebrari  debet, 
tum  ob  continuam  oranonem,tum  propter  Det 
Sc  Angeli  benedidione  acceptata , tum  demum 
propter  occulta  myfteria  ibidem  operata,mani^ 
fefte  condat  matrimonia  ciTe  admirabile  facra-» 
metu,Alia  uero  quapiura  de  matrimonio  dodif 
fime  gtradat  Angelus  Capriolus  Brixicfis  Car 
melita,in  libello  que  mento  della  appellat.dl^* 


DE  PVRGATORIO  TERTIA- 
dccima  per  unicam  Conclufionem  vali^ 
difsima  dimicatio. 
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Condufio  vnica. 


1 

Voniamnon  fempercum  remiV 
reraitttitur  Sc  pcena* 
Ideo  purgatorium  tara  in  hoc  (e^ 
culo  quam  in  futuro  realiter  dart 
uere,pieac  catholicea  nobis fu^ 
ed, 

Hatc  concluiio  fi  pot  odendf,quialicet  hoc 
men  purgatorii!  in  dnptura  facra  literaliter 
reperiyur,qucadmodu  etia  eccellcntifsimus 
dor  I&nes  cchius  apercifsirae  odendit,Na  on 
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nes  partes  inferiores  in  quibus  animj  detinetur* 
inferni  nomine  appcllantur,iicuc  SC  uicifsim  coe 
Ium  dicitur  quicquid  fupra  nos  eft.  Nec  tantum 
ccelum  fandorum,fed  SC  orbis  folis  SC  Iunar,ip ' 
fumque  interdum  aerem  ccelum  uocaraus,  ficut 
de  femine  loquitur  in  Euangelio  Dominus,  uolu 
fisuibi  1}  crescceli(hoc  eft  aeris) venerunt  SC  arripuerunt 
illud , Ita  feriptura  infernum  vocat  omne  illum 
locum, qui  animas  poft  mortem  accfpir,vtjitn^ 
bum,purgatoriu, locum  paruuloru,infernu  da* 
natorum  3Cc,  Ideo  hoc  nomen  infernus  non  fem 
per  fumitur  pro  loco  damnatorum,fed  interdum 
pro  lirabo  patrum  ♦ Quandoque  uero  pro  purga 
torio,fcilicet  pro  poena  peccati  tam  in  hoc  fecu^ 
Pfal,i7  lo  quam  in  futuro  , Bt  hoc  quidem  patet  in  feri^ 
pturis,ait  enim  Dauid  Circundederut  me  gemi' 
tus  raortis,et  dolores  inferni  circundederunt  me. 
In  tribulatione  mea  inuocaui  dominum  5^c.N5 
eft  autem  hoc  intelligcndum  de  inferno  damnas 
torum , In  quo  nemo  clamat  ad  dominum  ficut 
c PbL6  idem  ait.In  inferno  quis  co  fitebitur,  Alio  etiam 
in  loco  fic  i nquit  domine  deus  meus  clamaui  ad 
te,&fanafti  me,Eduxifti  in  inferno  anima  me5, 
Liberafti  mea  defeendentibus  in  lacum. 

PlaLfir  eruifti  animam  meam  ex  inferno  inferio 

ri  necj  vero  eduxit  eum  ab  inferno  damnatoru, 
vbi  nulla  eft  rcdemptio,Iterum  alibi  dicit,Sicut 
PI^48  oues  in  inferno  pofiti  funt,mors  depafcct  eos.  Ve 
rum  tamen  Deus  redimet  animam  meam  de  raa^ 
nu  inferi  cura  acceperit  me , Liquet  etiam  quod 
ibi  Propheta  non  loquitur  de  inferno  damnato^ 
ru,  Prfterea  lacob  Patriarcha  qui  uendito  a fra 
tribus  lofcph  i pfiusc]^  vefte  fibi  monftraia  con^ 
fperla  (anguine , cum  cogitaret  feram  pcfsimam 
‘V 
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doioralTe  illum  dixit , Defccdam  ad  Elium  meii 
lugens  in  infernum , Nemo  autem  fufpicari  de>« 
bet.  Patriarcham  illum  fan(51um  dc  prophetam 
uoluiiTe  ad  infernum  damnatorum  defcedere,fed 
neque  credidifTe  Elium  Aiu  in  eo  elTe , Limbum 
igitur  uel  purgatonum  intellexit>et  Ecut  ibi  lim 
busjinferni  nomine  accipitur,ita  in  fuperiorfbus 
pfalmorum  locis  purgatorium  intclligit  Prophe 
ta  9 quod  inde  intelligi  poteil  quia  pcena  ibi  acer 
bifsima  memoratur  qu(  in  limbo  non  hiit,de  hu 
fuGnodi  etiam  inferno  locutus  cft  lob  dicens , Iob»i4 
Q^uis  mihi  hoc  tribuat , vt  in  inferno  protegas 
me  9 SC  abfcondas  me  donec  tranf^t  furor  tuus, 

Sc  coEituas  mihi  tem pus  ia  quo  recordens  mei. 

Non  hoc  utique  de  inEmo  di^um  eE  damnato^ 
rum . fed  de  purgatorio  in  quo  fui  meminilTero 
gat  ille  dominum,  fibique  peccatum(hoc  eE  pec 
cati  pcenam)dimitti  9 de  quo  etiam  alibi  ait.Di^ 
mitte  me  domine  vt  plagam  paululum  dolorem  ^ 
meum  antequam  vadam  non  reuertar  ad  ter^ 

rara  tenebrofam  Sc:  operti  mortis  caligine 
De  illo  infuper  Dauid  inquit,Clamauerut  ad  do  EHal*t44 
minum  cum  tribularentur  9 & de  necefsitatibus 
eorum  liberaui t eos9<5l^  eduxit  eos  de  tenebris  SC 
vmbra  mortis  SC  uincula  eoru  difrupit,  quae  quf 
dem  verba  non  niE  de  limbo  vel  purgatorio  in' 
tcUigi  poEunt. 

Secundo  Sc  fortius  pro  eade  concluEone  Ec  ar  , 

guo . Sic  enim  non  daretur  purgatoriu  vel  locus 
in  quo  Edelium  peccata  purgantur  poE  h^c  Vf 
tam9de  quibus  ipE  nulla  egerut  pcenitentiS  dum 
crant^*n  uia  Equeret  quod  Deus  quoties  remittit 
culpam  remitteret  &pcenam,conrequens  autem 
cE  falTum>diuin{(%  repugnat  fciipcur^,  ac  V€ti' 
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tatf  diiTonac , igfcur  8C  anccccdens , confcqLien  ^ 
tia  vero  probatur , quoniam  multi  fideles  pecca 
tores  perfeuerant  in  peccatis  v%  in  finem  vitar> 
nullam  de  ipGs  poenitentia  agentes  in  quo  tame 
fine  (diuina  cooperantc  gratia)  dolet  de  peccatis^ 
maximae]^  contritione  ea  confitentur  Sacerdoti» 
SC  illicp  moriuntur.  Liquet  enim  quod  illi  no  da 
nantur  cum  habeat  fidem  diacon  tritione,ergo  Fal 
uantur»  dC  cum  nuliu  detur  purgatorium  in  quo 
p^na  pro  peccatis,  fequitur  Deil  remittendo  eis 
> ' culpam  de  necefsitate  etiam  remittere  pfnam,df 
fic  de  alt)s,ideo  dCc.  At  falHtas  confequentis  ofie 
ditur  de  Dauidc  qui  pofi:  commifTum  adulteria 
&homicidium,cum  reprehenderet  acerbifsime 
cum  Natham  propheta  dixit . Peccaui  domino, 
2.Rc&  tz  dixite^  Natham  ad  Dauidem.  Dominus  quoc]^ 
tranfiulit  peccatum  tuum  non  moricris.Vcrun> 
tamen  filius  qui  natdt  efl  tibi  morte  morietur.et 
vt  alibi  feribitur  dixit.Non  auferetur  gladius  dc 
domo  tua.Ecce  deus  remifit  Dauidi  culpam  non 
autem  pcenam . Nam  pro  huiufmodiadulterio, 
SC  homicidib,multa  palTus  eft.  Dc  Paulo  etiam 
icribftur  quod  poftquara  couerfus  eft,dixit  Do^ 
minus  ad  Ananiam.Ego  enim  oftendam  illi  qua 
ta  oporteat  eu  pro  nomine  meo  pati,  Ecce  Deus 
remifit  culpam  Paulo  propter  ciusconuerfione, 
non  autem  pcenam*  » 

' Item  Adg  fuit  remifla  culpa  a deo  non  autem 
poena  igitur,  Prarterea  Chriftus  vere  langores 
nofiros  ipfe  tulit , fcilicet  animf  ,non  autem  cor  ^ 
.pons,  ipfe  enim  vulneratus  efi;  propter  iniquita 
:tes  nofi:ras,atcritus  efi  propter  fcelera  nofira,  ca 
'ius  liuore  fanati  fumus,  fcilicet  a peccatis,d^  poe 
iliit  dns  in  eo  iniquitate  omniu  noftrorum  3Cq*. 
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Idto  Chriftus  fansfircit  pro  peccatis  no(h'i8  quo 
ad  culpam  damnationem  xternam  > non  au<^ 
tem  quo  adpcenam,nam  expenmur  nos  quo 
tid  -r  pati  pcenam,  nullibiqi  in  fcripturis  reperi-  * 
tur  quod  Chriftus  fatisfeccrit  pro  pjnfs  tempo-* 
ralibus  ni  fi  in  die  iudicij,  igitur  non  femper  cum 
remittitur  culpa  relaxatur  pcena  3Cc, 

Tertio  ad  idem  adhuc  fortiori  modo  fic  mili"  |.Ratio 
to.  In  literis  nancj  fcribitur  iacris  tres  fpecies  ho 
minu  ftatim  poft  mortem  ad  coelos  euolare,qui  Luc*,j 
per  tres  homines  illos  quibus  apertum  eftcoelu 
fignificantur . Primo  enim  apertum  eft  Chrifto 
baptizato,  per  quod  fignificatur  quod  ccclu  ape 
ritur  baptizatis,  quicunque  etenim  rede  bapti- 
zat! funt  fiue  paruuli  fiue  adulti  fi  decederent  fta 
tim  poft  baptifmum  ad  coelos  red^o  tramite  euo 
laret,  baptffmus  nancp  uirtute  pafsionis  ChrifH 
mundat  eos  ab  omni  peccato  tam  originali  qu$ 
aduali.  Secundo  apertum  eft  coelum  Stephano 
lapidato  dC  martyrizaro  ipfo  atteftante  qui  ait* 

Ecce  video  cflos  apertos , per  quod  fignificatur 
c{lu  aperiri  omnib.mariyribus,  ita  quod  ftatim  ' 
poft  mortem  euolant  ad  c^Ios , omnia q:  eoru  pec 
cata  falce  niartyri)  refecamur  ♦ Tertio  apertum 
eft  coelum  loanni  Euargeliftar  viro  perfetftifsi- 
ttOjVt  ille  inquit,Vidi  oftium  apertum  in  ccclo 
|xr  quod  fignificat  quod  uiris  perfedlis  qui  tota 
liter  pifiiitentia  de  peccatis  copleuerunt,  vel  nul- 
la penitus  peccata  mortalia  commiferunt,  fi 

qua  venalia  fecerunt  ex  femore  charitatis  prottV, 
nus  abforta  funt,  coelum  ipfum  continuo  aperit^ 

6c  mox  in  illud  perpetuo  regnaturi  injgrediunc, 

Vt  loanncs  teftatur  Euangelifta  dicens,Beatl 

mortui  qui  in  domino  moriuntur.  Amodo  enint 

• • • • 
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I a dicit  fpiritus  vt  requicfcSt  a laboribus  fuis  ttc, 
Watth.if*  Alii  vero  immediate  poft  mortem  ruunt  in  in 
iernum  vbi  perpetuo  cruciantur  vt  infideles , dC 
• peccatores  obftinati>decedentes  fine  vlla  pecca^ 
torum  contritione,quibus  dicet  Chriftuss  in  iudi 
^ cio,Ite  maledicfli  in  ignem  ^ternum , inter  quos 

fuit  ille  epulo  diues  de  quo  dominus,mortuus  eft 
diues  QC  fepultus  efi:  in  inferno. 

Uhc.i6  Pierie^  autem  in  toto  tempore  vit^  fu{  perfe^ 
uerant  in  peccatis,quorum  nunquam  p{nitenti5 
agunt  quinimmo  nec  aliquas  unquam  pafTi  funt 
aduerfitates  viuentes  in  delitas.  In  fine  tamen  vi 
conuertuntur,dolent  de  malis  commifTis,  mo^ 
riunturq^  cum  maxima  cordis  contritione  in  d' 
de  dC  gratia,Tunc  quero  de  illis  vel  ilatirn  poft 
mortem  damnantur  in  inferno , aut  prgmiantur 
8C  coronantur  in  catlis,vel  ad  aliquem  locum  de 
fcendunt  vbi  prius  eoru  peccata  purgantur(ifto 
rum  autem  nullum  eft  dare  medium ) Primutu 
non  eft  dicendum  vtdefe  liquet  quoniam  qui 
moriuntur  in  fide  3C  gratia  nequeunt  damnari  9 
Ne^  fecundum  eft  dicendum,quoniam  nulla  ef 
fet  difftrentia  inter  viros  perfecftos  qui  continue 
eorum  animas  affligunt  ieiunijs  orationib  5^  di^ 
fciplinisjperfeuerames  in  operib.bonis,  nunqua 
letalia  peccata  comittunt»et  inter  homines  pecca 
tores  in  malitiis  feraper  perreuerantes  nullum 
Hec'nota , opus  bonum  operantes  ufe^  in  finem  vit^jinquo 
***(??'”*  ‘ inde  conuertuntur»moriunturc5  nulla  habita  p* 
SlrT*  ^ nitetia.  Nam  fi  tam  homines  perfedi  quam  pec 

catores  conuer  fi  in  fine  ftatim  poft  mortem  euo 

• - ■ . ' lant  ad  caelos, vbi  in  perpetuum  gaudent,quae  igi 
tur  difterentia  erit  inter  iuftos  et  peccatores  c’ Et 
ftinfiipcr  omnibus  peccatoribtfaltim  contritis 
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tn  fine  Vft(  Deus  remittit  culpam  et  parnam,  vt 
dacim  coronentur  in  cfliS)noime  fere  omnes  di^  ' * ’ 
cent  quid  igituroportec  dimittere  peccata  bona 
operandot'Ad  quid  tot  ieiunijs  orationib. 8C  diTct 
plinis  macerare  corpusc^fufEcit.n.nos  conuerti  io 
fine.Et  fi  denitj  nulla  poft  hanc  vitam  datur  p{  • 
na  pro  peccatis,0  beati  igitur  illi  qui  in  hac  vi^ 
ta  omnibus  delitiis  huius  feculivfi  funty  &qul 
nunquam  pafTi  funt  aduerfitates  quife  in  fine  vf 
tx  conuertuntur,]iquide  dicere  poterunt , tam  in 
uita  quam  in  morte  felices  fuimus, huiufmodi  au 
tera  funt  felfe  6C  veritati  difibnant  diuinife^  ad-»  — 
uerfantur  feripturis  Ait. n.  Angelus  ad  Tobiam  » ^ 

<J^uia  acceptus  eras  deo  necefie  fiiit  vt  tentatio 
probaret  te. Apoftolus  quoq^  ad  Timoth.inqufC  y.Thtpr.f 
Omnes  qui  pie  volut  viuere  in  Chrifto  lefu  per 
fecutionem  patientur  ,cui  iauet  illud  quod  ApO' 
ftoH dixerunt  permultas  tribulationes  oportet 
nos  intrare  in  regnum  Dei,  Qjinimmo  magnus  AA«iJ4 
ille  deus  cuius  (apientix  non  eit  numerus, grande 
aliquod  munus  alicui  donaturus  grauia  dura  SC 
afpera  illi  promittere  foIet,vt  eo  charius  quo  tar 
dius  SC  durius,Hinc  illa  Abrah^  peregrinatio  an  Q***»'** 
te  quietis  locum  . Hinc  Sarra;  Rerilitas  antefb^ 
bolem  . lacob  proinde  antequam  fuper  gloriam 
lofeph  letaretur  credidit  eum  a fera  peifima  de*'  ; 
uoratum,magnumq>  dolorem  in  terra  fufirinuic* 

Sic  ipfe  lofeph  priusquam  egypti  princeps  f^^  - « 

ret  a fratribus  venundatus  multa  pertulit  mala 
MoPesantequam  Hfbreoriira  princeps  SC  dux  nxo.t  • 
fieret  Pharaonis  faciem  fugies  exui  apud  Madia  OptimuH 
nitas  fiiit,  Ifrael  quoqp  antequam  terram 
donis  pofiideret  durifiima  egypti  captiuf tatera  diicuriin. 
fliilf nuit , Q^uadragintaque  annis  per  vaRam 
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hcf  emi  folicudincm  aberrauit.tot  clades » tot  ful^ 
Bxo.iitota gura, tot  aduerfitates  palTus^led  ne  longe  cxera> 
pia  petamus  faluator  mundi  Icfus  Chriftus  niff 
‘poft  nguiltimam  crucis  mortem  c*los  non  introi 
yjj  fatfhis  obediens  vf<^  ad  mortem,  CLui  etiam 
in Euangelio Lucf, ait  oportuit  Chriftumpati 
Se  fic  introire  in  regnum  iuum,Beati  quocp  om> 
nes  tranfierunt  per  ignem  SC  aquam, vt  tandem. 
Math  r reducerentur  in  refrigerium  , Chriftus  etiam  in 
Euangelio  ait,Bcati  qui  perfecutionem  patiutur 
Beati  eritis  cum  vos  oderint  homines.5^c.De  il 
lis  autem  quibus  fuccedunt  bona  cucfta  prolpere 
‘leb;it  <3icit  fcriptura,ducunt  in  bonis  dies  fuos  et  in  ^ 
do  ad  inferna  defcendunt,Si  igitur  omnes  fandtt 

. tam  veteris  quam  nouf  legis, quinimmo  5^  ipft: 

Chriftus  per  multas  tribulationes  et  aduerfitates 
Aothor  c6**’S*'*^*  tegnu  Dei  quomodo  ergo  peccat^ 
eludit  imc  res  illi  qui  cotinuo  operatur  mala,nullafc5  patiu 
' tur  aduerfitates  etiam  fi  in  fine  vita  conuertStur 
poterunt  ftatim  poft  morte  coronari  in  cflis^nul 
. la  habita  panitentia  de  peccatis  nec  in  hoc  feculo 
nec  in  futuroc^ldeo  necefie  eft  dicere  quod  fi  pec' 

catores  nullam  p^nam  patiuntur  perpetratorum 

peccatorum  in  hoc  feculo,il!i  pati  debere  in  nitu 
. . ro,ut  faluetur  iuftitia  dei  quare  necelTc  eft  purga 
- tonum  dari  uel  in  hoc  feculo  uel  in  futuro,in  quo 
i * fidelium  peccata  purgantur  Nec  ualet  dicere  p« 
catores  femper  pati  pfnam,  eo  quod  peccatu  eft 
pana  peccati,proptcr  remorfum  confeietia  ,quo 
toluitoK ; niam  peccatores  non  triftantur  propter  confeiw 
^ ' ti{  remorfum,  Immo  If  tantur  cu  malefecerint  dC 

I - 1 1 . exultant  in  reljus  pelTimis . Cum  ideo  fandi  qui 
T . etiam  non  pcccauerunt,et  panam  variaf(^  adue^ 
' fitates  palfi  funt  in  hoc  feculo  vt  lob  qui  au  No 
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pfccaui  et  in  amancudinib.moratur  oculus  meua 
fimiliter  Tobias  loanes  baptifta  « al^  pariter  et  Iob.iy 
fanefti  qui  peccauerunt  vc  Dauid,PauluS)Pctru8 
Magdalena^ec  quam  plurimijdiuerfas  pro  pecca 
ns  pafTi  fum  pxnasjVC  regnum  dei  ingredimerc 
rentur  quanto  magis  illi  qui  perfeuerai  f n pecca»* 
tfs  toto  tempore  vitx,&  tantum  in  fineconuer^ 
tuntur  neceireeritipatipanam  et  ii  non  in  prefen 
d faltem  in  futuro,igitur  de  necelTitate  purgato»* 
rium  datur,nec  valet  inflantia  de  latrone  quia  ta 
tum  fuit  vnus  tahs  latro,qui  etiam  libenter  fufli 
nuit  crucem  pro  fuorum  peccatorum  p$na  .6Cc, 

Q_uarto  pro  eadem  concluHone  ex  diuinis  feri  4-pnncip» 
pturis  fic  formo  rationem,Dominu3.n.(5^  falua»* 
tor  nofter  in  Euangelio  Matthai  ait. Omnis  qui 
audit  verba  mea  hac^dl^  non  facit  ea,  fimilis  erit 
uiro  (lulto,qui  f dificauit  domum  fuam  fuper  arc 
iiam,6^  defeendit  pluuia,(S^  uenerunt  Bumiha,et 
Bauerunt  venti,&  irruerunt  in  domum  illam  ,et 
cecidit  fuit  ruina  eius  magna, Omnis  aute  qut 

audit  verba  mea,et  facit  ea,afTimilabitur  viro  fa 
ptenti  qui  ^dificauit  domum  fuam  fupra  petram 
SC  defeendit  pluuia,&  venerunt  Bumi na,et  Baue 
runt  venti,&  irruerunt  in  domum  illam  SC  non 
crcidit,fundata  enim  erat  fupra  Brmam  petram9 
Q^u^  autem  fuerit  harc  petra , Paulus  ad  Co»» 
linthi.clare  oilendit  dicens,  Petra  autem  erat  t.Cor.ia 
Chriflus,,tunc  fic  dico,Hacc  petra  efl  fundamen 
fu  domus  (apientis,et  hec  petra  ed  Chrillus  igf 
tur  Chnftus  efl  fundamentum  domus  fapiendf» 
ac  fpiritualis  ^diBci),Immo  totius  EccleB^  vt  ip 
fe  teflatur  dicens,(S^  fuper  h^c  petram  ardiBcabo 
Ecclefiam  meam,quod  eti5  idem  Apoftolis  cofir 
mac.dicens  Fundametum.aliud  nemo  poteft  po^  ...i 


i.Cor»;i 
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nerc,rdlicet  fpiritualis,  accarterarii 

bonarum  operationum»  pr^tcr  id  quod  pontum 
cft,quod  eft  Chriftus  IcfusjVnufquilfqiautc  Vi' 
deat  quomodo  fupct^dificct  iiqufsauc  fuper^di 
ficat  fupra  fundamentu  hoc  aucu»argentu>  lapi-' 
des  prteiofos,  ligna»f{nu>ftipulam,vniufcuiuf(p 
opus  mani feilu  erit»cx  quibus  omnib.euideter  If 
quet  qd*  tres  funt  fpecies  hominu  ^diiicanciu  do 
mu»per  qu&  no  nifi  bona  vel  mala  opera  intelli^ 
gere  valemns.  Aliqui.n.^dificantdomu.f.  fpiri-' 
tuale  per  bonas  morales  operationes  » vt  fumml 
philoibphi  fecerut  et  nuc  faciut  ludaci, pagani, et 
/ tncrediili»quf  licet  ex  operib.moraliter  bonis  {df 
" ficet  quada  fpirituale  dorau,qm  ipfa  no  eft  fon^ 
data  fupra  firma  petra,  f.  Xpm  vel  fide  eius,id w 
pluui*,flumina.(5:  veti,qui  Dei  funt  indignatio 
nes  irructes  in  domu  illam  cadet» videlicet  in  ^ 

rum  particulare  uel  uniuerlalc  fudiciu  {ternaliter 

&fad^  eft  ruina  magna  eo  qd'  cecidit  doram  fi^ 
? De  Rddis  fundamcio  in  aeterna  eom  danation^ 

domo.  Alii  autc  vt  fapietes»6c  fideles  aedificat  domu 
fupra  firma  petra.f.Chriftu  et  fidem  eius.  At  iftl 
funt  in  duplici  difterctia , quidt  enim  fupra  illud 
ftabilifsfmu  fundamentu  qui  Chriftus  eft  {difi^ 
eant  auru.i.dotflrinam  fanda»argentum»hoc  eft 
7 eloquia  diuina  tcfte  Pial*  Eloquia  dni  eloqma  ca 
. r -fta  argentu  igne  examinatu  (lapides  pretiofos) 
id  eft  diuerfa  genera'uirtutu»quonia  ficut  lapides 
pretiofi  inlblubiles  funt  ab  ignc.ita  &illa  aeterna 
liter  permanet  ne  confuraent  ab  igne  in  die  mot 
tis  V ; finalis  iudidi»  Aliqui  vero  fupra  idem  fun 
damentum  fuperaedificant»ligna  fjnu»  ftipu^.f. 
y peccata  leiiia  8C  veniailia,quia  quemadm^u  ille 
funt  res  cremabiles  ita  a fimili  huiufmodi  opera 
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mala  patiuntur  ab  igne . ideo  fubdit  Apoflokis. 
Vntufbuiurq;  opus  mantfcftu  crit,Ecce  loqutt  de 
futun  3C  no  de  teporali  pcena  qu^  dat  in  pr^fen 
ti  r^culoyhufufftiodf.n.uerba  Pauli  funt  maximo  ' ’ ^ 
pere  pondcranda,Inde  lequtc  dies.n.dni  declara^ 
bft  9 quae  enim  e(l  ifta  diesc^nfii  illa  de  qua  Pro^ 
pheta  lohel  loquitur.Magnus  enim  dies  dni>  6C  Iohelii  a 
terribilis  valde(quia  in  igne  reuelabitur)&  con' 
ftat  quod  ibi  Apoflolus  non  loquitur  de  igne  p( 
naru  temporaliu , quia  Innpcr  de  futuro  profert 
fermone((S£  uniufcuiufc^  opus  quale  Ht.f.an  bo** 
num  vel  malu  ignis  probabit.)  Ignis  igitur  futu 
ri  faeculi  noftra  hahet^bare  opera  (fi  cuius  opus 
manierit  quod  fuperfdificauit  fcilicet  fidei  funda 
mentu  mercedem  $tern(  retributionis  accipiet) 
quoniam  aurum  ,argentu  > lapides  pretiofi,  quar 
funt  opera  bona  et  virtuofa  lan(fforu,no  poterut 
coburi  ab  igne,ideo  ipH  mercede  accipient  quafl 
velit  dicere  Apoftolus,Viri  pcrfecfh'  qui  cotinue 
operati  funt  bona,nulIaqi  peccata  mortalia  comi 
ierutyvel  totaliter  pf  nitentia  de  peccatis  comple 
uerut  protinus  cum  moriuntur  euolat  ad  coelos^ 
vbf  perpetuo  gaudent,  nec  ignem  purgatorii  pa 
tiuntur , Deinde  fequitur  Apoffo.  Si  cuius  opus 
arient.f.in  igne, quia  qui  leuia  peccata  habuerit 
vel  venialia,qu{  velut  flipula  confumetur,  detri  / 

'metum  patiec.i.pcenas  fufHnebitjipfe  autem  iaP 
uus  eris,6c  tamen  quafi  per  igne, per  que  non  ni 
Ii  ignem  purgatorii  intelligere  poiTumus,  quead 
modum  etiam  intellexcrut  Augu.Hicrony.  Gre 
go.Ambro.  ac  ceteri  Ecclefia?  dotffores illumina' 
uisimi  uiri,  necno  veri  diuinarum  fcripturarum  flpoffolu» 
interpretes.  Nullus  enim  alius  ignis  afsignari  po 
t<E:,a  quo  quilibet  fidelis  peccator  detnmentum  danr 
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patfetur>ni(i  Ignis  purgatorii  a quo  purgatus  3C^ 
expiatus  faluus  erit  afcendcns  f n gloriam  beato«' 
fura  Sccxtera,  _ 

Q^uinto  ait  enim  Cbriftusin  EuSgelio. 
dixerit  verbum  contra  fpiritum  fanifium  non  re 
mittetur  ei  nec  in  hoc  ffCulo,ncqp  in  futuro , qua 
fententia  colligitur,  quafdkm  culpas  in  hoc  foccu 
]o , quafdam  vero  in  futuro  relaxa  n ridiculum 
quippe  elTet  dicere , Non  remittetur  ei  in  hoc  Cx. 
culo , nec  in  futuro  ii  in  futuro  nulla  elTet  remiP 
ilo,velut  iiquis  diceret.  Q_ui  blafphemaucrit  no 
men  Dei , non  comedet  lapides, qui  non  comedi 
poiTunt . Igitur  conflat  in  futuro  efTe  culparum 
remifsionera,qu5  non  nifi  in  purgatorio  fieri  po 
tefi:,quare  non  tantum  in  prffemi  fabulo  verum 
etiam  in  futuro  purgatorium  dari  decet. 

Pr^terea  Apoflolusad  Philipp  inquit.  In  no. 
mfne  lefu  omne  genu  flecflatur , cjleflium  terre- 
ftium,<SC  infernorum.Liq^et  autem  ccelefies  pa 
riter  dC  terrefires  creaturas  flmtii  laudare  Deu, 
autem  fint  illf  infernales  qux  etiam  laudant 
Deum  dC  genua  fiedhint  nomini  lefu, non  quide 
damnat^vel  exifirentes  in  inferno  damnatorum* 
quonia  ipfius  ipfum  iugiter  blafphemSt , igitur 
exiflentes  in  purgatorio,Nullx  enim  alix  creatu 
tx  fub  terra  ualent  genua  fietflere  nomini  lefu  ni 
fihuiurmodi « Huic  etiam  fententiac  iauet  illud 
quod  ait  loan.in  Apocalf . Nemo  poterat  neque 
in  coelo,  neque  in  terra , neque  fub  terram,ape' 
tirc  Ubruiti, neque  refpicereillum,Et  paulo  pofl* 
Audiuf  inquit  loan . Omnem  creaturam  qua;  in 
C(1o  efl;  Sc  fuper  terram, df  fub  terra,d^qu$  funt 
in  mari,  omnes  audiui  dicentes  (edenti  in  throno 
Sc  agno,Bcnedi(flio,honor,gloria  SC  potefla^  in 
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f|Oila  fjculorum  Anien. 

Triplicemhicponitordfne  laudantium  deu, 
fcilicet  in  ccelo  beatoru,  in  terra  iun;oru>fub  ter-»  ' ' 
ra  purgandorum,quia  damnati  non  laudat  Deu 
nec  benedicunt  fcdentem  in  throno  vtfupraoftc 
fum  eft,ait.ii.propheta.  In  inferno  aute  quis  con  * 

£tebitur  tibi,<^  infra  non  mortui  laudabuc  re  da 
mine.ne($  omnes  qui  defcedunt  in  infernu  3Cc, 

Proinde  Zacha.  loquensde  Chrifeoaic « Tu  Zvb3k9 
quoque  in  fanguineteflamenti  tuiemififei  vin^ 

^os  tuos  de  lacujin  quo  no  efe  aqua,quf  ro  enim 
de  quo  lacu  loquatur  propheta)quidem  no  de  la<^ 
cu  inferni,  quia  in  ipfo  nulla efe  redemptio , nec 
de  limbo, quia  ibi  efe  refrigerium.  Aqua  enim  re 
fefgerium  iraportat,quoniam  folet  anxios  refei  • 
gerarcjficut  diues  epulo  pro  refrigerio  petebat, 
guttulam  aquar,reliquu  efe  igitur  dicere  prophe  * 
tam  depurgatorio  loqui. 

Kurfum  Petrus  loquens  de  Xpo  inquit  Deus 
eufufcitauit  (blutis  inferni  dolor&.qujro  igic  vt 
prius  de  quo  inferno  loquat,de  quibus  ve  dolo^ 
rib.no  quippe  deinferno  danatorfi,  cu  ibi  nun^ 
ibluanc  dolores,nec  de  limbo  patru,quia  ibi  non 
Adfunt  dolores,fed  confolatio,vtliquetde  Laza<^ 
ro  exifeente  in  (inu  Abrahg  a quo  Epulo  refrige 
riu  pofeulabat  cui  Abraha,  recordare  Eli  quia  re 
cepiili  bona  in  uiia  tua  3c  Lazarus  Omiliter  raa 
la,  nunc  autem  hic  confolatur,tu  vero  cruciaris,  . 

relinquitur  ergo  Apoftolum  his  vetbis  purgato 
riu  intellexiiTe  a quo  Chriilus  animas  ibide  exi  * 

Ifetes  a dolorib.liberauft,nec  de  dolorib.  Chrifti 
pot  intelligi  quia  venit  ipfe  (oluere  dolores  nros* 

^ Poftrcmo  teftiraoniu  pbet  vniuerfa  Ecclefia 
'catholi. (cuius  authoritas  cft  ol  humano  ? 
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iudido)dari  purgatorium, fo  quod  tn  hoc  ordina 
uit  cultum  peculiarem  di ui‘num,quo  fuccurratur 
miferis  animabus  idque  fuperuacuu  foret,  fi  pur 
gatorium  noncifet,  propterea  approbat  parfccr 
dC  commendat  rcligiofiimillud  opus  pium  lud^ 
Macha.qui  fa<fbi  collatione,  u.  millia  dragraas 
argenti  miiit  Hierofolymam  oilerendas  pro  pec 
catis  mortuorum, Bene  Sc  relig/ofefinqutt  Eccle 
Ea)de  refurrecfHone  cogitans  nili  enim  eos  qui  ce 
cideranc  refurredfuros  fperaret  fuperHuum  vfde« 
retur,  SC  vanu  orare  pro  mortuis,<S^  in  fine  con 
eludit , Sandla  ergo  SC  falubris  ell  cogitatio  pro 
defundhs  exorare  ut  a peccatis  foluantur . Con<* 
tra  autem  negantem  Macha.  lib.infurgit  Hiero* 
d.lpfum  non  efie  filium  Hcclefig  fed  fpurium  fy 
HSLgogx , quos  Augfiif*  irultefie canoni. i8.  libro 
«de  ciut.dei.quorum  dotfiorum  approbatio  , ma^ 
ior  eft  omni  Haereticorum  reprobatione. 

DE  INDVLGENTIAKVM 

largitione  Q^uartumdecimum  fingu' 
lare  certamen. 


OgUfirtA 


6 indulgentifs  tantum  ea  pauca 
funt  a nobis  dicenda,6IC  detemit 
nanda , qua;  fn  feripturis  fan  « 
dHsreperiri  poiTunt  omnia  alia 
q.  prsctermittendo , qua;  a dotfio^ 
ri  ribus  eorum  propria  authorita^ 
te  icnbuntur.  Indulgentia  enim  Grxee  i ndulgeo 
dicitur  quod  fignificat  obrequor,confentio,in(^r 
uio,&  f^ile  cocedo,vnde  indulgentia  moUis  eft 
6c  delicata  permifsio  , qu(  feueritatf  opponitur9 
Eft  autem  indulgentia  pcen{  relaxatio,quam  iu^ 
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ile  pro  culpis  propr^s  quis  perpeti  debuiiTer,der 
thefauro^cleiif  ad  diuinam  iuftitiam  perfolue- 
dam  fumpca. Circa  autem  huiufmodi  indulgens 
tias.4.concurrunt  cauff,  videlicet  eiFidens,  ma« 
ceriaIis,formalis,(5^  finalis.  Prima  3C  principa''j((| 
lifilma  efficiens  cauTa  Deus  efi,  qui  quoties  alif  !tias.4.<ronr 
cui  fideli  remittit  culpam  pgnam  vt  latroni 

inCruce,toties  ei  indulgentiaselargitur.H«e  aute 
indulgcnni  initium  habuerunt  a Deo  in  veteri 
lege  vt  Leuitici  narrat  hifioria.Mandauit  eium  Lcoitijr 
Deus  in  lege  vt  pofi:  hebdomadas  annorum  an^ 
nus  fequens  qui  erat^/o.diceretur  lubileus  i quo 
anno  multiplex  fiebat  remifiio.  Nam  remitteba 
tur  terra  a cultura  quia  non  poterant  colere],  fe  ' 
l«re,d^  huiufmodi  efficere  remittebatur  feruitus 
bominum,quoiiiam  tunc  ferui  efficiebantur  Ii" 
beri,  remittebantur  infuper  dC  debita  9 nam  pof" 
feffiones  vendit^  ad  priores  poffeffores  reuerte^ 
bantur,fimiliter  SC  pignorac^  & alia  Mplura  fie 
bant  ad'gaudiu  3c  iubilationc,lubileus  naq^  leti  Qui<3fitia 
tia  eft  fumma  que  verbis  ex  pmi  no  pdt,rcd  VO"  *’^*“** 
ce  datur  intelligi,ideo  tunc  teporis  populi  iubtla 
bant  animi  iucuditate  ofledetes , quare  annus  fU  - ■■ » 

bilei  ob  multarum  cum  maxime  pinarum  cem" 
poralium  remiffioncm,raerito  appellabatur,fed 
vc  dicit  Apofiolus . Hasc  omnia  in  figuram  con 
tingebant  ilhs , fada  fune  autem  propter  nos, 
quamobrem  iubileus  ille  pfecftionem  fumpfic  a 
Chriflb , quando. jro.  die  pofi:  eius  refurredbo" 
nem  fuit  lex  gratia  dC  amoris  data  difcipulis 
Chrifti  in  monte  Sion  defeendente  ipiritu  faii" 
dio  fuper  illos  in  fpecie  ignis , ^nde  merito  canit 
'Ecclefii.  Patrata, fune  h|c  myflice , pafch^  pera" 
dio  tepore  lacro  dierum  numero  quo  iege  fit  re^  > *> 

G G • 
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» fp{ritumran(flum.Quideil.n.po(lcu]p{  remtr'  ’ ' 

Eone  rcctperc  rpiritu  fatuflum,  n(Ti  cius  gratiam 
hoc  cft  totius  p(n(  i ndulgccias^Si  igitur  Apofto 
h*  habuerunt  authoritatc  ali)s  conccdcdi  indulge 
tiashoccfl:p(n{remtiTionc)Curctcoru  fucccilb 
res  hanc  non  habebunt  poteftat^dl^  ^*pue  fum 
mus  Pontifex  verus  Petri  ruccellbr  > Cu  omnis 
poteftasaChnUocollata  Apoflolis  traslata  Et 
in  eorum  ruccefTores, Habent  igitur  Epi(h)pi  8C 
Cardinales  authoritatem  tum  maxime  primus 
pontifex  relaxandi  p^nas  pro  peccatis  debitaS 
comifTisjhi  toto  uel  i pane^vel  eas  in  aliud  opus 
bonumcommutandi)pro  quibus  Equis  nonik' 
nsfiurit  in  prarfenti  per  opera  bona  fn  Eatu  gra^ 
tij  fa<ffci,vel  per  parnitentias  iniuntfbis , feu  in- 
dulgetiarum  fuffiagationem  i purgatorio  poft" 
modtlm  eas  luet  ( E tamen  in  gratia  decedat } SC 
h|cdcefFicienti  caufa. 

Materia  indul^tiaru  peipue  funt  Xpi  opera 
Eraul  erat  meritoria  Sc  fatisfa(fh)na.  Meruit  E 
gdc  fibi  dc  nobiSfStbi  qppe  quia  p paEVonis  hu 
militate^refurreiEionis  gloria  meruit,  iuxta  illud 
Humiliauit  femetipfum  fadus  obediens  vf<q^  ad  PbiH^s. 
morte  cruds,pp  quod  Deusexaltauitillu : dl^c. 

Nobis  vero  quonia  vt  idem  ait  ApoEolus  fi.n. 

Vnius  deli(ffo  mortui  multi  funt , multo  magis 
< gratia  Dei  dC  donum  in  gratia  vnius  hominis 
lefu  ChriEi  in  plures  abundauit.  Et  paulo  poE,  - 
Ecut.n.pertno^dientiam  vniu«;  hominis  pecca 
tores  conEituti  funt  mu1ti,ita  SC  per  vnius  obe^ 
ditionem  iuEi  conEituctur  multi, Satisfecit  inEt^Pctii.s 
per  non  autc  pro  fuis , quia  peccatum  non  fecit, 
siec  inuentus  eE  dolus  in  ore  eius,  (ed  pro  noEris 
peccatis  , vt  liquet  in  multis  Enpturarum  lo^' 
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cis, Ipfc  enim  vulneratus  eft  propter  iniquftatiei 
noftras, attritus  cA;  propter  (celera  nodra.  Et  in^ 
fra.  Omnes  nosiquaO  oues  errauimus , 6C  pofuic 
dominus  in  eo  iniquitatem  omnium  n6drum> 
Item  Apodolus  ad  Ephed.  Ghndus  tradidit  fc' 

i.Petrix  pro  tiobis  hodiam  et  oblationem  deo 

in  odorem  fuauitatiSjPetrus  infuper  ait.  Peccata 
t»|ohaax  ]iodra  pertulit  in  corpore  fuo  fuper  lignum- « Io 
hanes,Ipfeed  propitiatio^  peccatis  nodns.etc» 
Ita  pariter  de  fandiorum  operibus  et  pailionibuf 
fentiendum  ed,qux  quatenus  meritoria  erant  vl 
tra  condignum  remunerata  cum  Apollolo  fate^ 
mur « Q^uatenus  vero  fatisfadldria  aut  pcenalia 
etiam  innumeros  fandlos  condat  longe  plus  fa-^ 
tisfecideaut  paiTbsede  ,quam  pro  fuis  peccatis 
debuerunt,  vt  claret  de  lob , dicente.  V tinam  ap^ 
penderentur  peccata  mea,  quibus  iram  merui,  et 
calamitas  quam  patiorindatera,quad  arena  ma 
risjhxc  grauior  appareret.  Ex  his  lob  verbis  li^ 
quet  ipfum  plus  palTum  futfTe,quam  pro  pecca> 
CIS  fuis  debuerit  pati , Infuperabundantia  autem 
palTionum,  confidit  fuperabundantia  fatisiadlio 
num,Et  idem  de  Hiere.  Virgine  gloriofa,  lohan^ 
neBaptida,dlf  al^s  landHs  apertidimum  ed* 
* Quos  non  iblum  profe,vcrumetiam  pro  corpora 
Ghridi  mfdico,qd  ed  Eccleda , fatisfecifle  Apo 
dolus  tedatur.d.  Nunc  enim  gaudeo  in  pafTioni 
bus  meis  pro  uobis , dc  adimpleo  ea  qua;  defunt 
palTionu  Chridiincarne  mea,pro  corpore  eius» 

- edEccleda , Et  nota  q»  Paulus  implebat  ea  i) 
deerant  paiTionibus  Gh  ri df  in  carne  fua,  8iue  io 
^ corpore  fuo  multipliciter, 
t»Cori9’  PHoio  carnem  fuam  cadfgando  cum  vitqs 

toncupident^s  tbi  > cadigo  corpus  meum  dc  in 
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DE  INDVLGBNTIIS 
' icrm* cute  redigo.  Et  ad  td  alios  hortabatur  dfc€ty  ^ * 

Q^ui  Chriftf  Aitit , carnem  fiiam  crucifixerunt 
cum  vttiQS  6C  concupifcentijs  fuis. 

Secundo  carnis  molefiias  fufiineodo  ibi,  Da<'  i.Cor.it 
tus  efi;  mihi  ftimulus  carnis  mear. 

Tertio,  carnem  perfecutionibusexponendo, 
ibi.  Sempcr  mortificationem  Chrifti  lefu  incor^  ^ 
porenoftro  ci rcumferentcs,vt  vita  Icfu  manife^ 
fletur  in  corporibus  nofiris , iemp  enim  nos  qui 
uiuimus  in  morte  tradimur  propter  lefum  etc. 

Qnarto  in  carnem  martirium  expetflando  ibi,  phOi{nt. 
Sfue  per  vitam  fiue  per  mortem.  Mihi  enim  yu 
uere  Chnilus  efi:,(3^  mori  lucrum , SCc* 

Refiduum  igitur  fatisfacflionis  per  indulgens 
tiarum  thefaurum  nobis  applicatur,  qd[ad  maxi 
mam  cadit  gloriam  fandorum,  Vnde  eft  feien^ 
dum,quod  quodlibec  opus  bonum  cuiuslibet  ho 
minis  exiilctis  in  gratia  ttia  prarcipue  operatur, 
videlicet  remifiionem  peccatorum , augumentu 
gratix  hic  8c  gloriz  in  fut  uro,  de  primo  ait  An^ 
gelus  ad  Tobiam , Bona  eil  oratio  cum  ieiunio  xobi(.i» 
6c  eIcemofyna,magis  quam  thefauros  auri  reco 
dere,quonia  eleemofyna  a morte  liberat , 8c  ipia 
eil  qux  purgat  peccata  dc  facit  inucnire  vitam 
* «ternam. Item  Oaniel  ad  Nabucho.  peccara  tua  Daoi»4 
cleemofynis  redime , dC  iniquitates  tuas  mifcri<^ 
cordi^  pauperum  , Dominus  quoq^in  Euange*" 
]io,Oatc  eleemofynam  dC  omnia  munda  funtvo  “ 
bis,  igitur  opus  eleemofynx  bonum  remittit  pec 
latorum  panas,de  fecundo  vero , ait  Apoilolus 
fides  eil  qux  per  charitatem  operamr.t<^  ille  ide 
ad  Ro.  Gloria  honor  dC  pax  omni  operanti  bo^ 
num , Igitur  maior  gloria  honor  et  pax  et  ex  co< 
fequenci  maior  gratia  magis  operanti  bonum, de  “ . 
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DE  INDVLGENTIIS 
. cerno  ait  Propheta.  Retribuat  mihi  dominus  Cc* . 
eundum  iufticiam  meam.  Ideo  fecundum  rnaio^ 
rem  iuilitiam  maiorem  recipiet  retributionem  « 
Salomon  quoq^.  Omnis  mifcricordia  laciet  locu 
vnicuique  fecundum  meritum  operum  fuorum» 
Et  dominus  in  Apoc^  Merces  mea  mecum  eft  red 
dere  vnicuic^  fecundum  opera  Qia  . igitur  fecua», 
dum  maiora  opera  maiorem  reddet  mercedem« 
Apoftolus  denic^  . Q_ua?  feminauerit  homo  hfc 
& metet  fcilicet  in  fine.  Cum  autem  quodlibec 
opus  bonum  nunquam  fua  proprietate  careat, 
ideo.landiii  illi  qui  nunquam  acfhi  peccauerunt  vc 
Hieremias,virgo  gloriofajohanes  BaptiRa  pa** 
ritet  dC  Apoftoli  poli  fptritus  fancfli  milTionem, 
vel  ali)  qui  0 peccauerunt  fulFicientiilimam  ege  ' 
runt  poenitentiam  de  comilTis,  qui  tamen  multa 
operati  funtbona,.Qu^  quidem  opera  cum  debc< 
rent  eorum  peccatorum  remittere  p^nas,  quibus 
per  alia  remiila  funt, vel  quia  Ibrte  non  peccaue^ 
runt.huiufmodi  opera  feu  merita  referuatur  pro 
corpore  ChriHi  fcilicet  Ecclefi^  ad  remittendum 
aliorum  peccatorum  poenas,Mertta  igitur  Chn* 
tti  pariter  dc  aliorum  fandorum  fuperBua  > non 
fei licet  quantum  ad  gratia  3C  gloria  augumentu 
fed  quantum  ad  poenarum  remiiTionem  verum* 
chefaurum  efi  Ecclefia.Dixi  enim  qS  nunquam 
opus  aliquodhonu  caret  fua  virtute  dC  proprice 
Cate  qd  ed  peccati  remittere  poenas,  dC  li  non  il^ 
lius  qui  operatur  huiufmodi  bonum ) referuatur 
pro  poenarum  alterius  remiffione,  6C  Bc  magnu 
cd  accidentale  gaudium  cuilibet  fando , cum  Hc 
qd  fatis^diofua  foluit  alterius  peccatorum  poe 
n^,6c  hac  de  indulgentiarum  materia. 

' ..JForma  indulgentiarum-  intentio  cd  Summi 
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Pontificis  vcF  alterius.  Papa  namc^  habet  The<* 
lauri Ecclefizdaues, ideo  quibus  uult  rcmitttc 
peccatorum  poenas  per  indulgentiarum  elargi^* 
tionem,non  fua  fimplici  pocefirate , fed  meritorii 
Chrifiii  uirtute  hac  aliorum  fancflorum  , Q^uarc 
interdum  dat  plenariam  indulgentiammonnun^ 
quam  uero  remittit  tantum  tertiam  partem,2Ui^ 
quando  autem  maiorem  uel  minorem  partem, 
prout  fibi  placet  .Indulgentiarum  igitur  forma 
eft  ipfius  dantis  intentio  uel  forma  bullz,  Vnde 
folec  communiter  dici  indulgentiz  tantum  ualSc 
q^uantum  fbnant,Ideo  diligenter  efirattendendus 
tenor  eariim  61^  obferuandus. 

Finis  indulgentiarum  efi;  pro  culpis  pcenaru 
remiiTioin  toto  uel  in  parte.  Ad  hoc  enim  ordina 
tur  omnis  indulgentia  fiue  particularis  fiueunf? 
uerfalisad  remiiTionem  poenx  temporalis  debita 
pro  peccatis  commiiTis  partialem  uel  totalem^ 
pro  qua  iiquis  nonfatisfacit  in  prffenti  per  pee^' 
nitentiam,<5^  opera  bona  in  grana  operata,(iel  ^ 
indulgetiarum  fufiragationem  , necelTe  efi:  ilJafti 
in  purgatorio  pati . At  plurimum  aduertendum 
. efi;  qd  communiter  de  indulgentes  plenar^s  fblet  < 
fieri  quzdam  iridifcreta  3C  felfa  locuno  (cilicet  de 
culpa  (5^  poena,huiufmodi  enim  locutio  proprie  v 
non  eft  uera  quia  culpz  folus  remilTor  eft  Deus  v 
propria  authori.  iuxta  illud  qd  dominus  ait  per. 
Efaiam.  Ego  fblus  deleo  iniquitates  tuas  propter  41 
meraetipfum : Item  folus  Deus  dat  gratiam  SC  ' 
glona,Ergo  ipfe  folus  remittit  culpam,  ideo  fal' 
fz  dicunt ur  indulgentiz  de  pcena  & culpa , cum  ^ 

etiam  omnis  indulgentia,  quz  tantum  efi:  remif^^„. 
fio  pcenz  przexigat  rcmilTionem  culpz  per  cor-<. 
dis  comritionecQ,ac  oris  confeffionem  ,Potefii  ta 
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ile  faluari  dida  locutio>vc  remt/Tio  culp^  refen^ 
mr  ad  contnrionetii  SC  confeilioncni  > qua;  ante 
exigitur  ad  conrequendam  indulgcnciatn.rcmir» 
(lo  autem  pfD{  referatur  ad  efiedum  indulgen*' 
tiatjPatet  igitur  qualiter  ffnis  indulgetiarum  e(l} 
tantum  temporalis  pa:nz  remiiTio>£x  hisigicut 
omnibus  fequicur  haec  conclulio.  ’ j 
ConcluiioVn/ca.  . 

PErtinaciter  fateri  indulgentias  non  valere 
ad  remiiTfonem  p{n{,habitis  debitis  cireS 
ftant^SjVel  fummura  Rontificem  non  pof 
ic  concedere*plenariam  indulgentiam , hsrrecicu 
elTe  cenfemu8,contra  fidei,  veritatem  ac  vniuer^ 
ialis  Ecclefi^'  determinationem. 

Conclufio  hate  claret  ex  dicfhs  , poteil  tamen 
(ic  confirmari,quoniam  quilibet  ChriTti  fidelis 
profiteturfandhm  Ecclefiam  catholicam , ian^ 
tflorum  communionem  9 remilTionem  peccato^^ 
rum^ln  quibus  verbis  comprehendutur  omne^ 
ef&dus  gratif , per  facramenta  ac  commu<  i 
; * meationem  meritorum  bonorum  9 per  > 
chantatem  cum  relaxatio  p par  quae 
Et  per  indulgentias  initatur  mc^  ' j;3 


V ' ritis  Ecclefiar  prpipue  paf  . 1 ^ 
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bu8  validis  eroganda  Et  clee^ 
moryna.  Ad  hanc  difFiculca^ 
temnegatiuc  rcfpondenc  mo 
derniores  Harecicisquonfam  Tjfirufiji 
talibus. poccodbus  laboribus  nuarfi 
Alis  releuare  indigendam  no  ' 
eO:  danda  eleefnolyna, quibus  (Implicicer  prohi* 
betur  mendicatio  quod  A probant. Illi .n»qui  tC'  * * " 

netur  laborare  ad  pellenda  f ndigetia  n5  debet  ac 
cipere  eleemo(ynSi>ied  ad  labores  tenetur  omnei 
validi )iuxta  illud  Genc.didtiI  ad  Ada  6C  potU' 
ros, In  fudore  vultus  tui  vefceris  pane  tuo,(g  la^ 
bonbus  comedes  ex  terra  cun<^‘s  diebus  vita: 
tua: . Ad  idem  etiam  facit  illud  Apoftoli^Siquis 
non  vult  operari  non  manducet.  Frequenter  dc^  * 
niq?  in  epiAolis  Aiis, fideles  ad  labores  manuum 
hortatur,(dpAim  praeferens  exemplum  fidelibus 
qui  fibi  vi(flum  manibus  quaerebat. 

Praeterea  validi  mendicantes  eleemofynas 
pauperum  rapiunt,  & pauperes fpolfant  cum  • 

ea  mendicant  qua:  paupenbus  debentur : SCc  • 

Sed  pro  huius  difitcultatis  declaratione  decet  ali^ 
quorum  dodorum  Aia  recenfere  didfa , Aliaque 
per  alios  luculenter  elaborata  in  medium  addu^ 
cere , vt  feiatur  euidenter  aduerAis  aquilonares 
Haureticqs,  quibus  congruit  mendicarc,5(  qui^ 
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bus  tion,  8c  quf  infuper  funt  mendicantes  quf  ra 
piunt  bona  pauperum^et  quf  npn»  Proinde  quoa 
decet  manibus  Jaborarr,quos  Vero  non^pro  qui' 
bus  omnibus  ponitiir  hsc  conclufio. 

A<Suum,x  Ecet  homintm  quinimmo  meritoriu  eft 

^•4  I 1 omnfa  relinquere  5^  effici  paupere  pro' 
^ ptefDcum  pro  qua  omnium  pofleflio' 
Dum  renumiatiohefequitur  neccffitas  mendicati 
lif  vel  laborandi. 

Prima  coclufionis  pars  clare  in  fcr^pturis 
/“  diis  habetur.Nam  hoc  inftruxit dodlrina  et  vita 
o jwixH  Chrlfti,infinuat  quoq^  Apoftoloru  conucrfatio, 
< ' omniumq?  primitiuf  ecclefi^  fideliu, quibus  erSt* 

omnia  communia , nec  quifquS  aliquid  cile  fibi 
proprium  dicebat,Hoc  infuper  efi:  confilm  £u«i 
gelic^  perfedlionis  vt  fcribit  in  Eu^elio  Matth, 
Si  vis  perfidus  efTe  (inquit  dominus  adolefceci) 
4,  vade  dC  vende  omnia  quf  habes  et  da  pauperib. 

6cfequere  me  dIC  habebis  thefaurum  in  coelo.  Sc 
^ ■ eunda  vero  coclufionis  pars  liquet,quoniam  018 
. ^ homo  tenetur  vitam  fuam  fuftetare  neceiTario  vi 

i?  ■ ’ 6c  veftitu.  ne  fit  fui  ipfius  occifbr  renunciana 

omnib«&  nihil  proprium  habens » Ideo  tenetur 
acquirere  vidum  dC  vefiitum , ^ cum  non  fit 
alius  modus  acquirendi  nifi  medicando,  uel  labo 
ribus  fuis  aliquid  facere  acquirendo,igitur^ad  al 
terum  illorum  tenetur  quare.d^c. 

Q^ot  mo'  Sed  ut  clarius  agnofeatur  quis  ad  quem  iftoru 

gtt  inejrtp'  Mneatur^lcicndum  rftqd'  mplfcfcercotftigicme 
dicare>6^  pnmo  ex  neceifitate  natur  ut  du  quis 
petit  ab  alio  qd[  per  fe  habere  no  poteil  ob  nimia 
paupcrtatem,feu infirmitatem  uel  utruq^,  hfO 

. quidem  tnodusmirerabiiis,&  tolerabilis  eft,qul 
1 etiam  per  patietiam  fit  laudabilis  dC  mcncoriusx 
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ikut  legitur  de  Lazaro  mendico  3C  infirmo  taceLiic.iS 
te  ad  df uins  ^des,^  mortuus  portatus  eft  ab  An^ 
gelis  in  finu  Abrah^i  Ex  quo  colligitur  medicica 
fimi  ex  necefTttate  prouenietem  occafionem  efic 
dirigedi  aliquem  in  vitam  (ternam, iuxta  q3.d. 

Chriftus . Beati  pauperes  fpirituquoniam  ipfo' 
rum  cft  regnum  ccelorum.  Mam»,; 

Secundo  modo  quis  mendicat  pro  otio  fbuen'' 
do  uel  pro  lucro  cumulando,  uel  utroq;  raodo,<5^ 
haec  quidem  mendicatio  ualde  turpis  dC,  culpabi' 
lis  eftjde  qua  Ambrofius  de  ofFid.lib.i.c.i^.  Ve^ 
niunt  inquit  ualidi  nullam  caufam  fiiH  uacandi 
habentes, et  uolunt  fubiidia  euacuare,pauperum 
exinanire  fumptum,  nec  exiguo  contenti,.'maio 
ra  qu(runt,ambitu  teUium  captantes,petitfODis 
fuffragium,d^  natalium  fimulanone  lucrantes,li 
-Citantefqp  incrementa  qufftuu. etc.lfti funt  pro'  ^ 
fedo  quibus  non  licet  medicare  qui  &elcemofydos  pai? 
nas  pauperum  rapiuut,et  quos  decet  manibus  la 
borare  q3  & ii  rpecialttcr  de  iftis  loquantur  Lu 
therani,non  autem  uniuerfaliter  de  omnibus  (q^ 
dem  benedicunt,  T ertius  modus  mendicandi  eft 
fupererogatiuusiu(liti(cum.r.quis  medicat  pro  ^ 
Chnfto  uenerando,6^  proximo  auxiliando,  ue* 

, nerando.r. per  imitationem  cultus  exhibitio^ 

nem,per  imitationem  quantum  ad  contemptum 
fui  6C  abiedionem , qd  Chriftus  euidentilTime 
fecit,unde  Hiero.efto  uilis  quantum  potes  nuq 
Chrifto  uilior  eris,Laudabilis  eft  huiufmodi  me 
dicatio  uoluntaria  qua  quis  fe  exponit  ut  redem^ 
ptori  fuo  fe  conformet  6C  ut  cultui  diuino  mente 
libcrioriaut  Euangelio  uacet(depofita  reru  mun 
danarum  folicitudine  ) ut  proximum  aedificet  SC 
prouocet  ad  pietatemjEx  his  igitur  patet  q mc^ 
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' dfcatio  cft  reprob^,qiia;  tolerabilfs  > que  ue  lau^ 
dabilis  ^ mericorta. 

Sed  de  labore  manuum  fcfrum  iciendum  e(l, 
qd*  labor  manuum  ad  tria  principaliter  ordinat. 
Primo  ad  otium vitandum>quoniam  ficut  docet 
Apodolus  laciendum  eft  a vobis  aliquid  operis, 
Vt  Diabolus  femper  inueniat  vos  occupatos  , ne 
ex  otioiitateveAra  aliquem  intrandi  aditum  ad 
animas  vellras  valeat  inuenire.  Secundo  ad  cot' 
a.Cor.5  pus  domandumvt  idem  ad  Corint  .teftatur  Apo 
Holus, enumerando  ea  quib.corpuscaHigatur.f* 
. in  laboribus  in  ieiunijs  in  vigilas  in  callitate.etc» 
li<fhm.io  vi(flum  querendum  , vt  ille  idem  in 

aHib.  ait  ad  ea  qux  mihi  opus  erani; , Sc  bis  qui 
f.Thc4  mecumfuntminiHraueruntmanusiH{,AdThe 
fa.quoq^  operamini  manibus  veHris  licut  prarce 
pimus  vobis,d^  vt  honeHe  ambuletis  ad  eos  qui 
I • foris  funt  nullius  aliquid  defyderetis* 

* Sed  de  paupertate  rurfus  confyderandum  eft 
duplicem  elTe  paupertatem  limulatam  fctlicet 
veram, qua:  adhuc  diuiditur  in  paupertatem  vi' 
delicet  illatam  ex  necelTitate,&  in  voluntariam, 

. jjg.  de  prima  narac^  paupertate  fimulata,  cum  fit 
pilei  pat^  nitus'abhorrenda  Sc  abicqenda  non  loquimur  itt 
^ prxfenti.  De  paupertate  vero  ex  necelTitate  illa' 

ta /Ic  diHinguendum  elt,  aut  talis  puupertas  non 
-poteH  releuari'per  laborem  , propter  infirmitate 
; ^ autdebilitatemjfeudefedum  materiar  ,autlod,et 

huiurmodi,tunc  patet  qd*  patientibus  talem  pau 
pertatem  licet  mendicare,qufbus  etiam  ex  diut' 
no  prarcepto  debetur  eleemof/na  a fidelib.  Si  au'. 
tem  talis paupenas  pofTii  releuanper  laborem, 
Sc  tamen  tales  non  laborant, aut  propter  caufam . 
' lomus  retfqun  puta  pigritiam , vri  otij  amorem 
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^ hufurmodf,  quibus  profe<fh>  non  licet  mendi ^ 
care , nec  debetur  eltemofyna  ( necelTitatts  cafu  ^ 

duncaxac  exdufo)  dC  de  huiufmodi  Apoftolus  lo 
quftur  dum  ad  labores  manuales  eos  honaturin 
diuerds  fuarum  Epiftolarum  locis  >Auc  cales  non 
laborant  ex  rationabili caufa9  vt  fcilicet  expedi^ 
tiu8>  dC  liberius  in  laboribus  fpiritualibus  fe  exer 
cere  polTi  nt  9 vt  Hne  impedimento  > orationi' 

bus,ftudi)s,przdfcacionibus,deuotionibus,  ac  di  ^ 
uino  cuicui  al^fque  (piricualibus  exercitns,vaca^ 
te  valeant, tales  inquam  ad  corporales  labores  no 
tenentur , ait  enim  dominus  in  Euangelio  Luca*  ^^9 
Sine  mortuos  fepelire  mortuos  fuos , vbi  docet 
minora  bona  propter  maiorem  utilitatem  eifir 
pratermi tcenda , maius  autem  bonum  eil  pecca' 
torum  animas  pr (dicando  fu  fcicare,qua  corpora 
mortuorum  in  terra  recondere, propter  qcl  dixe* 
tunc  Apoiloli.  Non  eft  (quum  nos  derelinquere  AAnini.$. 
uerbum  Dei  SC  miniflrare  meniis.  Item  non  eft 
(quum  relinquere  fpiricualia  et  feruire  mends.i, 
corporalibus  laboribus  cu  fpiricualiu  negligetia» 
erant  tamen  Apoiloli  corpore  ualidi.  Sic  pari  ra 
tione  dicendum  ed  de  omnib.  qui  funt  pauperes  , 

paupertate  uolutaria,  quia  aut  eorum  paupertas  . , v 
non  poced  releuari  per  laborem,tunc  dubiu  noa 
ed  quin  poiTint  m^icare,ac  eleemofyrna  accipe. 

Si  autem  poteil  per  laborem  releuari  de ^ 
releuatur,hoc  ed  H renunttates  omnibus  propter 
Deum,raanuum  labore  uidum  acquirunt,  horii 
alciiTima  ed  paupertas, Hcuc  illa  Pauli  ^ licet  ddi 
gctiitime  pdicacioi  infiderec,laborabat  tn  mani 
bus  i art(  lcenofa(doria,Si  uero  pauptas  no  relC'  AAtl^iS 
uat  labore  aut  ex  caufa  irration^ili  puta  ex  ler^ 
.ctauclotio>tunc  eis  non  debetur  clccmoryna^nec 
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licitum  cft  mendicare , Oquidem  illi  pauperum 
bona  rapiunt.  Auc  ex  caufa  rationabili , puta  ob 
pradicationem,ftudium,orationem)  dC  propter 
cftera  rpiritualia  bona. tunc  decet  eos  mendica^ 
re  ac  eleemofynas  quf  rere^tenentutc^  diuires  eis 
fubuenire  ex  Chrifti  pratcepto.Ex  quibus  omni 
bus  condat  qui  funt  illi  pauperes  validi'quibus 
nonconuenit  mendicare  qui  dC  bona  pauperum 
rapiunt  propter  eorum  inertiam  ^ lafciuiam)  6C 
otium,cum  nullam  Vtilitatem  reipublicf  afFe-» 
rantjilli  quippe  laborare  tenentur.  Condat  infu 
per  ex  di^is,qui  funt  illi  mendicantes , quos  de^ 
cet  eleemofynas  qu|^rere,qui  etiam  non  tenetur 
laborare  manibus,omittentes  minora  ^pter  ma 
fora  bona,6lf  per  confequens  patet  refponiio  ad 
Harreticorum  rationes, ad  illud  Adar . f.  In  fu 
dore  vultus  tui.  <S^c.  Dicitur  quod  illa  verba  do^ 
mini  magis  funt  nunciantis  p{nam,quam  praxri 
pientis  pro  peccato  fatisfa<dionem,Nec  ex  illo  fc 
quicur  quod  quilibet  homo  obligetur  ad  laborS 
dum  ex  neceifitate  pracepti,alias  fequeretur  qtf 
ad  agriculturam  teneretur  de  qua  dominus  ibide 
dicit  mentionera^dlf  ideo  qui  habet,alias  vnde  li 
cite  poiTit  viuere  iion  tenetur  manibus  operari» 
Quare  non  ed  fimpliciter  necelTarium  pauperi^ 
bus  validis  laborare  manibus^nid  dum  aliter  ne 
ceditati  fu|  fubuenire  non  podunt.  Ad  illud  etia 
de  Apodolo  dicendum  ed  Apodolus  prfcipic 
labore  manuum  aliquib  .peribnis  propter  caulas 
fpeciales,vt  icilicet  j^rtum  prohiberetur,  dC  alie 
narum  rerum  concupifeentia » necnon  propter 
inertiam  fugiendam,]afciuiam  6c  ociu,  Vbi  auc 
illae  flmiles  cauf|  non  funt,praecepta  non  habent 
Kxaim*  Ad  vlcimum  igitur  dicitur  quod  validi 
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mendicantes  no  fpolianc  alios  pauperes  quta  no 
recipiunt  quod  eis  non  licet,habent.n.^  petcdi 
necelTanatnec  tenentur  corporaliter  laborare 
dfdlum  eft.Q_uare  tandem  concludimus  fdtlcre 
tam  eife  multorum  Lutheranoru  reprehcllone,  Conira  rh 
reprehendentium  tanquagi  validos  medicantes  difems  ity 
eos  qui  paupertatem  elegerunt, omnibus  rcnun< 
ciantes,^  fimul  habitat  in  cfuiiaubus,aut  filuts,  ^ 
non  inerti  otio , fed  certis  dC  determinatis  horis 
orationibus  intendunt, ac  huiurmodi  deuotis  ex^  ^ 

ercittjs. Reliqui  vero  diligenter  laborant  exerce  ' 

t«  opera  fimplicia  parum  a deuotione  diftrahc^ 
tULiSC  dum  h^  non  fufFiciunt  mendicata  eleemo 
fyna  fu{  neceffitati  fubueniunt , non  funtigitUr 
tales  detra(fHonibus  laceradi  /ed  omni  fauore,<S^ 
charitate  tanqua  Chrifti  imitatores  6C  euangeli  * 

cat  paupertatis  cultores  profequendi  d^c*  * 

De  condonatoribus. 

MEndicantes  prar  al^s  omni  tempore  om 

nibufq?  diebus  dC  horis  laborant  in  Ec^  Dcbtix  mi 
clefia  Dei  pro  animarum  falute , dum  dicaiuiuai 
aiTidue  dant  operam  miilarum  celebrationibus, 
catterif(|i  diuinis  ofFtcijs,vacantque  cotinu^^s  ftu 
dijs,  lecHtonibus , difputationibus  incumbuntue 
conFelTionfbus^admonitionibus,  exhortationib*. 
iacramentomm  adminin;rationibus,ac  infirmo*»^ . 
rum  viiitationibus,6l^  quod  glonoilus  et  digni- 
us eft  concionandi  ofF(cio,omni  ftudio , SC  inde^;  ' 
feilb  labore  maximopere  inui^'lant, quod  quide 
concionandi  officium  ,licet  fiieri t a Ch  rifto  prin 
cipalifT.Apoflolis  commiffum,  eorum  c]^  fuccef-  * 

foribus  pnncipalibus.f.Ecclefiar  pra?latis,Nihil- 
ominus  forte  ob  nimiam  eius  diflTicultatem  , ex- 
ccfliuumi^  laborem,pnmi  fi^clcfiarum  Antifli-' 
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DE  CONCIONATORIB. 
tesy  quibus  pnmo  incObit  ofFicium  przdtcandf» 
Vc  pafcant  oues  fuasyipruin  non  cxercent(paucit 
duntaxat  exceptis)  qua  re  translatum  eft  ad  regu 
lares  inferiores  Sacerdotes  9 prxeipue  autem  ad 
pauperes  mendicantes  6^c.S'ed  vt  letatur  quan^ 
dignitatisjdi^  excellenti^  Iit  huiufmodiconcio 
nandi  ofFiciumyin  quantaue  reuerentia  6C  hono 
re  concionatores  mercantur  haberi , qualiterque 
laborare  debeant  in  vinea  domini  fummopere 
cenfiderandae  funt(pro  vt  diuinx  tcllamur  hiih> 
ri()concionacorum  appellationes* 

Primo  namque  in  facris  literis  condonatores 
ApoRoli.i.mifii  merito  nuncupantur , quod  (ic 
clare  oftendttur,Apofto)us.n.  allegans  Prophc' 
tam  lohekm  dicentem.  Omnis.n.  quicunq^  in^ 
uocaucrit  nomen  domini  faluusent»  ftatim  fub^ 
dic^quomodo  ergo  inuocabunc  in  quem  non  ere 
_ diderunt^5C  fi  lohel  propheta  dicat.  NecelTc  eft 
tniui^  credere,  Apoftolus  immediate  iubiungit,  Q^uo^ 
Ioheij & modo  credent  ei  quem  non^udierumt^dl^  fi  iteru 
propheta  dicat,Oportct  fiquidem  audire,  confe 
ftim  fubinfen  Apofiolus,Q^uomodo  audient  Q' 
ne  prxdicitet^dl^  fi  rurfus  lohel  Propheta  dicat> 
NecelTc  cfi:  prxdicare  deniq^  concludit  Apofio^ 
lus.d.Quomodo  vero  pr^dicabut  nifi  mittatur^ 
q^fi  velit  dicere,Ncmo  audeat  prxdicare  nifi  a 
Deo  vel  a Chrifto  feu  a fuperiore  ^uthoritatem 
habente  immediate  ad  prxdicandum  mittatur. 
Dicuntur  igitur  cddonatores  Apofioli.it  mifif, 
Apofiolu8.n*grsece,1aiine  didtur  milTus,Scd  eft 
4*c6c{ona  notandum*4* Apofiolorum  feu  condonatorum 
^ gene  genera  elTe  • Primum  genus  eft  illorum  qui  fta 
cim  mittuntur  a Deo,vt  fuerunt  Prophetf  vere 
fis  Tefiafnenti>quorum  primi  fuerunt.Mofes  6C 

Aaron, 
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Aaran,qui  Det  lufTu  mf/Ti  fuerunt  vt  populum  ' • • 
fuum  de  Pharaonis  lugo  ereptum  ab  ^gypti 
finibus  educerent  ad  facrificandum  in  deferto,vc 
tandem  terram  promiTfionis  ingrederetur » Sfc 
concionatores  his  temporibus^tenentur  peccato 
res  ad  pxnitentiam  compdiere>  de  diaboli  lerui^ 
tute  in  libertatem  gratiar  reducere,  ac  de  terrenis 
ac  fecularibufque  negoti)s  ad  cceleflium  medita^ 
tionem  iugiter  excitare. 

Prarterea  Efaias  Propheta  cum  Te  ab  Angelo  BCii.^ 
carbonis  de  altan  fumpci  tadu  purgatum  ani  * 
maduertilTeti^^  dominus  diceret,  quem  mittam 
6c  quis  ibit, ftatim  ille  fe  otlulit.d.Ecceego  fum 
mitte  rac , quod  vfurpare  nequa^  aufus  fuilTet 
nifi  ft  pnus  a delicfforum  inquinatione  prorfas  p_j^ 
expiatumagnouiilet,Siccareredebet  omni  vi^  . ' 
tio  quilibet  concionator  qui  aliorum  prauitatem 
pai^tus  cfl:  corrigere , vt  auditores  tu  verbis  tu 
exeplo  prouocet  ad  emendatione  vitz.Labia.n^ 
iufti  vt  in  prouerbtjs  dicitur,erudiunt  plurimos. 

leremias  quo^  immaturam  f tatem  excufans  ^****** 
fea  prxdicationis  officio  clamata  a a Domine 
Deus  Ecce  nefcio  loqui  quia  puer  ego  fum.  Noli 
inquit  dominus  dicere  quia  puer  ego  fum , quo^ 
riiam  ad  omnia  quae  mittam  te  ibis,  Sc  yniuerfa 
quacunque  mandauero  tibi  loqueris.  Ne  timeas 
a facie  eorum, quia  ego  tecum  fum  ^ eruam  te,  ' 

deniep  mifit  inquit  dominus  manum  fuam  Sc  te  , • 
tigit  os  meut^  dixit,  Ecce  dedi  verba  mea  in 
ore  tuo, Ecce  conKbitui  te  hodie  fupet  get\tes  6C  . 
fuper  regna,vi  euellas,6lt  deftruas,&  difperdas,  « t- 
&difnpes,5f  atdiEces,etplantes,Ita  quilibet  co  , 
cionator  ad  praedicationis  opus  fledlus  nulli  rei 
di£Fidac,tiihi]  trepider, omnia  aderunt  cui  aderit  . 
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cScfenaM  DcuSjftudcat.n.  vt  euellat  deftruac  homfnu 
roo  5^  fdificct  virtutes  act 

ftar  Iere.  Prophetf  dICc.Ezechicl  inrupcr  miffus 
a domino  immediate  fuit,cui  libere  vaticinandi 
pllftit  audacia.d.T u ergo  fili  hominisne  timeas> 
eos,nec]^  fermones  eoru  metuas,cui  etiam  pro  ci 
bo  dedit  dominus  volumen  intus  dc  foris  fcii' 
ptum , I ta  concionator  exteriorem  feripturf  fen> : 
fum, pariter  Sc  interiorem  myfticamqplehtentia 
' auditoribus  proierre  debet,&  fic  tantum  diuina 
rum  feripturaru  volumccocionaturus  accedere 
^xech.3.  jj^bet , vt  cum  Ezech|ele  dicere  poiTit , Comedi 
illud  & iacflum  eft  in  ore  meo  ficut  mei  dulce» 
vel  cum  Dauidc . CLuam  dulcia  feudbus  mei» 
eloquia  tua  fuper  mei  ori  meo. 

Danidjj  Proinde  Daniejis  adhuc  infantis  fpiritum  fu-' 

* ' fcitatum  legimus,dl^  puero  iudicante  damnatos 
fcnesfpiritus.n.vbi  vult  fpirat  Sc  quibus  vult' 
lumen  fapientif  fuse  infundit» 
lon{.4  Rurfum  lonas  ad  Niniuicas  prophetare  iube 
tur  Sc  fugit,nauigat , tempefirate  concutitur  > in 
mare  praccipitatur,<Si:  a pifee  deglutitur,  (cd  cito  > 
pa;nitens  libera  cur, moremc^  domino  gerens,  p « 
dicat, (5^  Niniue  quse  mox  fubuertenda  erat » au-*  ^ 
ditis  Prophetf  verbis  pxnitentiam  egit  > Deum 
placauit,quare  feruata  fuit. 

Deniq^  loan.Baptilla  mittitur  a Deo,clamat 
in  deferto . P^nitentiam  agite  appropfnquat.n»-  • 
regnum  coelorum.  Pharifeis  infuItatdicens.Ge' 
nimina  viperarum  quis  demonilrabit  vobis'  fu<** 
gere  a ventura  i rac'Remedium  deinde  fubiunges  - 
ait,facite  ergo  frudum  dignum  parnitcntiar.Po-' 
Rremo  proponit  iuftis  prarmium , irap^s  vero 
poenam  diceti8,Congregabit  dominus  triticum 
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in  horreum. Paleas  autem  comburet  igm’  inex-» 
tingufbilf quilibet  conctooator  loan.  excm<^ 
pio  hoc  idem  facere  tenetur, 

Secundum  concionatoru  genus eft  illoru  qu*  J^i*[^** 
immediate  mittuntur  a Chrifto  vt  faerunt.u.Jjiij^^yj^ 
Apofloli  <S^.72.difcipuli  vt  liqt  in  euange.  Mat, 
Luc.Marci,qbus  dixerat  Rogate  dnm  meflis  vt 
mittat  oparios  in  meflem  fua,^ut  alibi  oflerutn 
efttTertiu  genus  efl  illorum  qui  mittuntur  a fu 
perioribusauihoritatem  habentibus  ad  diucrfos  ' 
populos  conuercendos,  prout  dominus  interiori  ' 
lumine  ordinat  Sc  difponit.CLuartum  genus  efb 
illorum  qui  tantum  a remettpfis  mittuntur , vc 
funtpreudoprophete^preudo  ApoRoli  3C  al^ 
Harretici  dicentes. Hfc  dicit  dominus, cuiH  nec  p 
fe  nec  per  alios  dominus  miferit  eos. 

Secudo  cocionatores  in  diuinis  literis  cceli  me 
rito  appellantur  pp  puntate,motU}inBuetias,d^ 
altitudine,quonia  pmaxi me  influunt  in  iferiores 
fimplices  hoies,loquuturqt  de  myflerijs  altiiTi^ 
mis  de  qbus  dns  p Efaia  ait.Ecce  ego  creo  corios 
nouos  ^ terra  noua.i.pdicatores  ac  auditores  no 
uos.Tertio  dicutur  nubes  vt  ide  dns  p Efaiam.  Ef«e.f; 
Mandabo  liubibus  vt  pluant.i.  pdicatorib.vV 
iacrarum  literarfl  dodrina  pluant , Et  infra  qui 
funt  iRirCconcionacores  qui  vt  nubes  volat  mo 
do  in  vno  loco  modo  in  alio , prout  placet  fpiri>  . 
tui  fan<f|o.Quarto  pnncipes,  tefte  Dauide , PrQp£ji,44^ 
patribus  tuis  nati  funt  tibi  fll^  conRitues  tos 
pnncipes  fuper  omnem  terram, ApoRoli  namc^ 
f,concionatores  dicuntur  principes,  quia  confli*.  ' 

cuti  funt  a Deo  fuper  miniflerium  verbi,tenetur 
fi.ipfl  cum  jflnt  docflores  prophetare,hoc  efl  lege 
re>declaratc,gloirare,ac  intcrptetari  euagehuRU 
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Chnfti. Prophetarc.n.noua Jegc  tdcm  cft  quod 
df  uinas  fcripturas  exponere,tdle  Apoftolo,  qui 
i»Cer;4  Corinth. ait. Si  otnnes  prophetent.!. fi  fcriptu 

ram  Prophetarum  exponant, intret  autem  quis 
infidelis  vej  idiot*a[conufncitur  dC  dqudicaturab 
omnibus.!,  quod  nifl  p^nitentiam  agat  damnan 
dusfit,(S^fcquftur  occulta  cordis  eius  manifefla 
* fiunt.i.cogitationes  prauf  dC  vitia,  quia  du  ipii 

prxdicantcontra  vitia,manifeft'a  fiunt  ab  ipfo» 
quia  dicit  in  veritate  ifia  omnia  agnofco  in  me 
eile,d^  inba  fubdit  Apoftolus,  Prophetf  autem 
duo  aut  tres  dicant  et  cateri  diiudicent,  Ad  often 
dendum  quod  etiam  fcripturarum  interpretes» 
Ecclefiie  fubqciuntur  iudicio,  Oicit.n.fcriptura» . 
duo  vel  tres  prophetent.i.fcripturas  interprarten 
tur  «S^coeieri.  f.  Ecclefig  Antifiites  diiudicent  • 
Omnes  igitur  concinnatores  ac  diuinarum  lit^ 
tcrarum  fcnptores  ad  Ecclefig  determinationem 
ftare  tenentur.  » 

Quinto  dicuntur  cufiodes  ut  dominus  p E(ai«' 
am  tefiatur  dicens.Ordinauicufiodes.i.pracdica 
tores  tota  die  6c  tota  no<fle  non  tacebunt. 

Eliie,4o*  Sexto  euangelizantes  vt  infra , Beati  ped^ 
euangelizantfs  pacem, annunciantis  bona,prxdi 
cantis  ralucem,dl^  alibi  ad  cunddm  dicitur,  fuper 
montem  excelfum  albende  tu  qui  euangelizas 
Sion.i.fuper  ciilmem  fandttatis  Sc  dodnng  afcc 
BialrSii  praedicationis  munus  afiumit.Exalta  in 

fortitudine  vocem  tuam  qui  euangelizas  leruia 
lem,nempe  vt  6C  qui  prope  funt,&  qui  loge  au 
diant,£xalta  Sc  noli  timere  ne  timendo  illis  adu 
lari  incipias , quos  debes  increpare  , dC  rurfum 
clama  necefies  quafi  tuba  exalta  vocem  tuam  et 
atmunca  populo  meo  fcelera  eoru  6^c«lDt  quip« 
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pc  qui  in  ecclcHa  declamati  c aperce,  perreueran^ 
cer,auda<fler>ruo  fungamur  officio. 

Septimo  concionatores  merito  pi  fcatores  ap  ^ 
pellantur , {icut  dominus  ait  inEuange.  Venite ^'®**^4* 
poH:me,(acfam  fieri  vos  ptfcatores  hominum^ 
fed  hic  perpulchre  feiendum  eft  quod  quemad^ 
modum  ptfcatores  interdum  pifcantur  Sc  n6  ca 
piunt  pifces>ita  fxpin.imc  prardicatores  przdica^ 
do  nullum  bonum  hruefium  Cu%  przdicationis  af^ 
ferunt)Vt;f.populi.auertatur  a vit^s,SC  ad  virtu 
tes  conuertantur,hoc  autem  prouenit  vt  reperi 
in  feripturis  multis  decaufis. 

< Primo  quia  videlicet  pifcantur  tempore  non 
debito,  f.noifiisvnde  dicebat  Petrus . Praeceptor 
per  totam  nocflem  labor§tes>nihil  coepimus  ,gita 
pkric^  concionatores  przdicant  dC  pifcantur  in 
nodie  ignorantiz,carentes  diuinf  feripturz  lumi 
ncjignorantefqj  noui  3C  veteris  T^eftamenti  do 
(flrinam,q  fcire,&  przdicare  tenentur,  tales  na^ 
alios  non  conuettunt,potius  autem  in  errores 
mittunt. Secundo  nonnunq  pifeatores  non  capi' 
untpifces.i.przdicatores  non  faciunt  firudluni»  ) 
eo  quod  praedicant  Sc  pifcantur  in  fjniflra  parte 
nauigijjhoc  eft  propter  vanam  gloriam  vt.f.p 
cceteris  laudentur  3c  pecuniarum  amore,  qua  de 
reclamabat  dominus  ad  difcipulos  dices.  Mitti'ioao.vlii« 
te  in  dexteram  nauigi^  rete  Sc  inuenietis.  Illi  qp' 
pe  concionatores  mittunt  rete  in  dexteram  naui 
gp  qui  ad  honorem  Dei  przdicant  & pure  ac 
(Impliciter  propter  Ecclefizzelum  dC  ialutem  j^gf^j.^ 
animarum,ita  vt  quilibet  dicat  cum  Petro,Do' 
mine  in  verbo  tuo  laxabo  rete,T ertio  interdum 
nihil  capiunt  pifeatores  pariter  3C  przdfcatores 
etiam  fuo  dekdu  quando  videlicet  piT :antur  cu 

HH  iit 


N 


i.Cor.^ 

. Matt.li 
l^ach.}< 
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inftrumemo  non  congruo. i.recibus  frad:ts  * Illi 
nempe  rena  fua  frangunt, qui  ea  quf  verbo  prg ' 
dicant  male  viucndo  lacerant,dc  quibus  Grego. 
Quod  verbis  prodicant  monbus  impugnant,!!^ 
li  vero  retia  fua  reficiunt  qui  vitam  fuara  bonis 
a(ffibus  componunt  ad  inftar  Apoftolorum  refi' 
cientium  retia  fua. ideo  aiebat  Pau.  Cafligo  cor 
pus  meum  in  feruitutem  redigo, ne  forte  cum 
al^s  pratdicaucrimipfc  reprob. efficiar  dic. 

Odauoconcionatores  pueri  lacfhintes  ap^p 
latur.  Sugunt. n.duovbera  plena  noui5.f.&  anti 
quum  teftamentum,vnde  dominus  in  euagelio. 
Confitebor  tibi  domine  pater  cceli  8C  terrae  quia 
abfeondiffi  haec  a fapiemibus  di  prudedtib.^  re 
uejaffi  ea  paruulis,idefl  humilib.praedicatodb. 

Nono  dicuntur  Angeli  ait.n.Malachias.Eccc 
ego  mitto  angelum  meum  ante  faciem  meam. 
Decimo  voces , quia  quemadmodum  voces 
funt  notf  paiTionum  earum  quae  funt  in  ani^ 
ma,ita  concionatores  proniinciant  volun^- 
tatem  dC  propoiitum  Dei , de  modo 
vero  ac  forma  concionandi  9 
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INVICTISSl  MO  PRINCIPI 
Domino.  D.Hcrculi  Ferrariae,Muttnat,  3C 
Duci ) Marchioni  cftcnfi , tan^ 

I • quam  domino  fuo  clemcrinfimo 
frater  Iohannes  Maria  Ver 
ratus  Fcrrarielis  Carme 
lita  falutem , pacem  , , : .-u 

. 3C  fcclicitaicm  . \ 

> optat . 

NOn  tibi  fereniiTime  Princeps  oblcurum 
eiTe  arbitror,  quod  cura  Bononia?  in  Di" 
ui  Martini  Gymnafio  ipfos , iam  a me 
aeditos  articulos,in  omnis  perfida;  Lutheranf(ve 
ritatis  tuenda;  gratia)  atq;  Tuorum  fautorum  im^ 
'^pietatem  aperte,lucideq;  perlcgerim.Q,ui  Pau-' 
Io  tertio  Pontifici  Maximo  fuere  dicati  ( Chrifii 
fidem  tuendi  caufa)his  infrafcnptas  Coclufiones 
nemini  afcribendo,  non  ambitionis  nomine,  du^ 
dlusjfed  Dei  potius  honore  appofui . Nihilomi^* 
nus  nonnulli  vniuerfo  Bononienfi  populo  eas  ef*' 
fe  ha;reticas,&:  profanas,vtpote  repugnantes  do 
tfinna;  ian(fforum,di^  Ecclefia;  determinationi,vc 
vna  omnium  voce  amplitudini  tu«e  relatum  fuit, 
immerito  pradicarunt . Q,  uare  vt  ipfi  veritas 
perclara  innotelceret,  tum  rationibus  vttiufqj  le 
gisefFicacifTimis,tum  fancfiorum  patrum  funda 
mentis , quam  ampli/T.  huiuTmodi  conclufiones 
cfle  veras,  atqt  catholicas , quinimmo  iniquifTi^ 
mx  recentiorum  hxreticorum  docfirinx  refragan 
tes  fubtiliter  probaui . Q^ux  ad  inftar  cuiufdam 
opuTculi  , Sc  admodum  etichirid^  recffe  ordinaut 
fub  Apologix  nomine,  quod  llluftrifiime  Prin^ 
ceps  cum  tibi  cui  pergratum  fore  exifiimo  • 
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Vtvero  domino , Chr/ft/anae  fidei  amantilH-' 
mo,hxreticorum  acerrimo  hofti.  Veritatis  ob; 
feruantiiTimo,  ac  facrofancfl*  matris  Ecclefia»  vc 
riiTimo  propugnatori , velut  antea  maiores  tui 
viri  clariiTimi  huius  prxdantifTfmxdomus  Efte 
fis  extf terunt.  Dignaberis  6C  ipfum>  8C  me  gra^  ' 
tfilimum  habere.  Vale. 
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\ M S V N T illc  fingu1arcsc5  ^ 
dunoncsardttf,&  po/ita;a  Rcue 
I rendoMagiRro  Iohanne  Maria 
VcrratoFrrrancnfi  Carmdita> 

Rud^  rcgemc,aduerTus  quofdani 
Lutheranorum  fautorrS)du  Bo^ 
iJoniarinaidiBusDiui  Martini  publice  legeret, 
Q„uas  c/Te  veras,  at(^  catholica  , tam  dodriiue 
fandorum , quam  Ecdefias  decerminationi  con^ 
ibrmes  ex  inFrafcriptis  rationibus,  Sc  authorita<^ 
'tibus,  quibus  muniuntur,  Sc  roborantur  £icilc 
eft  videre . 

Concludo  pnma. 

Vi  dicit  Deum  praxepiflc  dmpliciter 
impoffibilia  h^rcticus  eft,  et  anathema, 
teftc  Hieronymo.  Pi)(Timus  nepc  Deus 
nullum impoFtibile,fed omnia  prarcepta  nobfa 
polTibilia  mandauit. 

LVtherus  in  Tradatude  Decem  prfce-» 
ptisyCui  in  hoc  cseteri  recenciores  harretici 
adhzrce,firmiter  alIerit,Deum  prarcepid' 
fe  impofltbilia  , propter  quod  infert  nullum  ho^ 
minem  poiTe  dtuina  feruare  prxcepta,comra  que 
lohannes  RoHends  in  ailertionis  Lutheranf  co^ 
fiitationfbus  articulo. xxxi.  ita  loquiturr  Nam, 
cum  Dei  prarcepta  Lutherus  nobis  impofTibilia 
fecerit, quid  aliud  ex  eo  fequitur,,ni{i,  vt  ea  non 
facientes,ipli  femperin  omni  opere,quamuis  bo 
no  peccemusdllum  igitur  errorem  iemel  ingreP» 
fus  Lutherus,nunquam  errare  dennit,fed  ab  er-»  - 
rore  in  errorem, fecile  prarcipitatur.Harc  ille.C^  , 
terum  dei  prarcepta  nobis  eile  polTibilia,tam  feri 
ptura:  facra;,quam  orthodoxi  patres,  vbic^  prse-'  Maitu 
dicant . Nam  in  £u§gelio  Chriftus  ait . lugum 
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enim  meum  fuauc  eft,&  onus  meu  leuc , Q_,uo* 
modo  Igitur  impoflTibilcc^^^fi  homo  fuauiier,  Ic- 
uicerc^  poted  obfcruarc  diuina  pra?cepta,raluaco 
. re  tefl^nte,quomodo  igitur  irapofribiliterc'loan 
nes  quoc]^  affirmat  mandata  Dei  grauia  no  effe, 
^ igitur  non  impoffibilia  • Proinde  ait  Dominus 

in  Deuteronomio.  Mandatu, quod  ego  prarcipio 
itibi  hodie,non  eft  fupra  te,nec^  procul  pofitum, 
nec^  in  coelo , neq^  trans  mare  pofitum  eft  SCc^ 
infra  concludit,fed  iuxta  te  eft  Termo  valde, 
.in  ore  tuo,S^  in  corde  tuo , vt  ^cias  illum  . Ecce 
in  poteftate  ho  minis  efte  notantum  cognofeere, 
fed  dC  obferuare  diuina  mandata, cuius  oppofitu 
Lutherus  diabolice  alTerit . Et  hoc  idem  confit" 
mat  Tapiens  dicens.  Deus  ab  initio  conftituit  ho 
minem , dC  reliquit  illum  in  manu  confilpfui, 
Sdiecit  mandata, <5^  pracepta , fi  volueris  man" 
data  conferuare,  mandata  conferuabunt  te  dCc* 
Igitur  obferuantia  raandatorum,eft  in  hominis 
£w:ultate,-5C  exconfequenti . Deus  non  pracepic 
im pofiibilia,aliter  Tapiens  mentitus  fuiiTet,qiiod 
nefas  eilet  dicere. 

I«e.in  ex^  . ^ diuus  Hieronymus  ad  Dama  Tum  in 

polmone  H quit,  Exeeramur  etia  eorum  bla(phemfa,qui  di" 
dei  cathoU  impoffibile aliquid,  homini  praceptu  c^le^ 

$C  mandata  non  a fingulis  pofte  Teruari,et  aduer 
fus  Pel]agianos,ait.  Deus  poftibilia  mandauit, 
Attgii  ^oc  nulli  dubium  eft,d^  Auguftinus  plerunq^  te 
ftatur,deu  aliquid  impoffibile  homini  non  prat" 
Ghr?(b*  cepiffe.  Similiter  SC  Chry foftomns  ait. Poffibi" 
]e  eft  enim  dei  iuila  perficere , fi  modo  velimus 
omnem  natur^  trepidationem  alacriter  virtute 
: . fuperare,nihilque  impoffibile  eft  eorum  qua  a 
Chrifto  hominibus  imperantur.  Denique,  cum 
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Dois  enim  careac  iniuRitia  9 qufcqufd  homini 
madat,po(Tfbile  fit  oportec.  Et  iccirco  dicit  Au*"  ila|f 
guftinus , Nec  impofltbile  aliquid  potuit  impe^ 
rare,quia  inRus  cft  , nec  damnaturus  cft  horni* 
nem,  pro  eo,  quod  non  potuit  vitare , quia  pius 
cRjfed  3C  rationes  fuadent  hoc  ipfum. 

Primo  ait  dominus  in  Euangelio,Si  vis  ad  vi 
tam  ingredi,  ferua  mandata,  fed  per  te  Luchera* 
ne  impoiTibile  eft  feruare  raandata,ergo  impoilf 
bile  cR  ingredi  vitam  f ternam  . 

Item  per  Lutheranos^ac  eorum  fautores  confc 
quens  illius  conditionaliseR  impofTrbile  ,'igitur 
SC  antecedens,per  logicorum  regulas,  SC  ex  cofe 
quenti  to  ta  cond  itionalis  eri  e fal  fa , fed  cum  ver^ 
ba  ChriRi  llnt  vera , iccirco  polTibilc  eR  diuiia 
obferuare  mandata. 

Secundo,  fi  Deus  prfcepit  irapofifibilia , ergo 
obferuare  diuina  pcepta  eR  impofiibile , ex  quo  *‘*^*"** 
vlterius  infero , ergo  tranfgredi  diuina  pr^cepta 
eR  iiecefie,confequentia  liquet , quoniam  duarii 
propofitionum  appolitarum,  fi  una  eR  impofii^ 
bilis,reliqua  eR  necefiaria,vt  patet  de  iRis.Om^ 
nis  homo  eR  rationalis  .Nullus  homo  eR  rationa  y f 
]is,quarum  prima  eR  necefi*arfa,et  altera  impof'  C , ‘ 
fibilf s,  fi  igitur  necefie  cR  trafgredi  pr^cepta  dei, 
igitur  homo  necefiario  peccat,quare  peccatu  n5 
eR  ei  imputandum.  Quis  enim  imputabit  lud( 
proditfonem,qua  ineuitabili  necefiitate  comifit. 

Item  fi  necefie  eR  tranfgredi  pr^cepta  dei,  SC  ho 
mo  necefiario  peccat,ergo  novoluntarie peccat,  • .5 
nam  necefiarium  , dc  voluntarium  opponuntur  ' ^ 
in  creaturis. Si  igitur  homo  necefiario,et  non  vo 
luntarie  peccat,ergo  non  peccat,  cofequentia  cla 
ret  per  AuguRinum  dicemem.5*  de  libero  arbi«  Auc. 
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' peccatum  adeo  voluntanum,  quod  fi  non  elTet  . 

voluntanumjnon  cfTet  peccatum , 6C  per  confe** 
qucns,qui  tranfgrcditur  prarcepca  Dei,  nccefla' 
tio^SC  non  voluntarie(cum  talis  tranrgrcfTfO  no 
fit  in  hominis  potcftate)  non  peccat , hoc  autem 
eft  raanifeftc  falfum,tcile  Apoftolo,qui  ait.  No 
cognoui  peccatum  nifi  per  legem,5(S  vbi  non  eft 
. praLitS  ]ex,ibi  nec  przuancatio , 8C  Dauid  in  Pfalmo» 
Augiu  Pracuaricantes  reputaui  omnes  peccatores  terrar. 
Item  Aug.contra  Fauftum. Peccatum  eft  di(flu^ 
vel  fadu, vel  concupitu cotra  legem  Dei,  igitur 
tranfgredi  diuina  prxcepta  eft  peccatum.Et  vite 
rius  infero,ergo  quilibet  contingenter , Sc  libere 
tranrgredicur  ea, quare  etiam  Iibere,6l^  continge 
. ter  obftruat  illa , quamobrem  diuina  mandata 
minime  impofiibilia  funt. 

^.Ratia  Tertio,Principia  pratftica » Vt  omne  bonum 
eft  amplecfiendum,&  omne  malum  fugiedum» 
funt  ita  infita  noSis  a natura, ftcut  principia  fpe^ 
culatiua,vt  funt  ifta,Q^uodlibet  eft , vel  no  eft, 
dC  omne  totu  eft  maius  fua  parte.  At  omnia  prae 
cepta  Dei,]^ipue  moralia(de  quibus  femper  lo« 
quimur) fundantur  in  lege  natur^,Iex  autem  na^ 
tura;  non  eft  nobis  inipoITibilis , igitur  nec  ali^ 
qua  moralis  lex. 

4.Ratio  Quarto, Patres  veteris  teftamentf  obferuarut 

diuina  pra;cepta,ergo  ipfa  obftruari  poftunt,  dC 
ex  confequenti,Deus  non  pfjcepit  impoftibilia» 
Guuxs  Afturaptum  patet,dicente  dho  ad  Ifaac.  Multis 
plicabo  feme  tuu,iicut  ftellas  cceli,  daboc^  pofte 
ris  tuis  vniuerfas  regiones  has  , 8C  benedicentur 
fn  femine  tuo  omnes  gentes  terra;  <S^c.  quibus 
didtfs  ftratim  fubdit  caufam , eo  quod  obedic'" 
mAbraham  uoci  mcxidc  cuftodicrit  pnece 
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pt3)&  mandata  mea,d:  carnmonfas>kgefgj  fer^ 
uaucric.Et  hcc  idem  dicitur  dc  Dautdc»  Mo(c,Sa 
muele,<S^  algsjigitur. 

Q.uinto, Apoftoli  diloccrut  Deum  fupcr  om 
nia^d^Iefum  Chriftumverum  Ooims^i^  homi^ 
ncm>dercl(nquences  omnia « illius  amorC)  vitacp 
propriam  dantes  pro  fidei  confeiTione»iccirco  il^ 
lud  magnum  in  lege  madacum  de  dikvHone  dei, 
potell  adimpleri  a nobis,  etiam  in  via,  licet  non 
Ita  perfecfle,ficut  adimpletur  in  patria.  Q^uotfes 
enim  homo  exiiles  in  gratia  magis  diligitdcu, 
quam  csttera  bona  fua,tam  temporalia, qua  cor^ 
poralia,^  fpiritualia,  etiam  quam  propriam  vi 
tam,  vt  Martyres  fecerunt , diligit  Deum  fuper 
omnia , magnum  illud  adimplendo  prarceptum, 
£x  quibus  omnibus  infero, dicentem  Deum  pr( 
cepifie  impofiibile , una  cum  Luthero  hzreti' 
ca  elTe* 

Deniqp  fequeretur  dC  nullus  peccaret,  con ^ 
adimplendo  diuina  pr^cepta.  Ait  enim  Augu.  in 
libro  de  duabus  animabus  uitta  medium,  Dice^* 
re  peccari  reum  teneri  quemquam , quia  non  fe^ 
cit , q uod  facere  non  potuit , fumm^  iniquitatis 
eft,&inTani{. 

^ Conclufio  correlafta. 

NOn  fequitur  homo  non  poteft  obreruare 
diuina  pr^cepta  meritorie  id  cft  fecundu 
legislatoris  intcntionem(fine  gratificans 
cegratia)igiturdeus  impofifibilia  raandauit. 

Conclufio  hfc  correlaria,de  fe liquet , quia  lis 
cet  fine  diuina  gratia  non  pofiit  homo  diuina  fer 
uare  mandata  quantum  ad  legislatoris  Oei  men 
tem  fcilicet  meritorie , quoniam  ob  talem  intens  . 
ttOQcm  nobis  data  funt  pr^epta  > quamuis  forle 
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poiTfC  homo  diufna  obrcruareprarcepta*  quantu 
ad  fubilantiam  prxcepcorum  tantum  ex  fuo  libe, 
ro  arbitrio  , ftanre  ibla  generali  inHuentia  Dei 
(vc  tenet  Scocus ) non  autem  quantum  ad  inien' 
tionem  prjecipientis  D«  , ( femoca  gratia  gra^ 
tum  faciente)  cum  nullus  pollit  acquirere  vitam 
cternam(raltem  adultus ) m(i  per  opera  merito^ 
ria>qux  prxfupponiint  gratiam>nimirum  ad  in^ 
ternionem  acquirendi  vitam  xternam»  diuina 
dantur  prxcepta , ex  hoc  tamc  non  licet  inferre, 
ergo  Deus  prxcepit  impofhbilia,  quia  quemad^. 
modum  non  fequitur  paries  non  poteft  eife  aU 
bus  line  albedine,ergo  non  pocefl:  eife  albus.  Si^ 
militer  non  valet,homo  non  poteft  acquirere  vi 
tam  xternam  fine  graua,ergo  xternam  non  po^ 
tefi: acquirere  vitam.  Sicin  propoluo , quo ^ 
niam  fine  diuina  gratia  id  efi  meritorie  non  po^ 
tefi  homo  diuina  obferuare  mandara,  non  debe^ 
mus  inferre,  ergo  homo  diuina  obieruare  man* 
data, minime  potefi , vel  Deus  prxcepit  impof" 
fibilia,  quoniam  arguitur  a dido  fecudum  quid, 
ad  didum  fimpliciter  negatiue  , vbt  non  valet 
confequentia » Nam  fi  Princeps  alicuius  ciui^ 
Utis  mandaret , ne  aliquis  egrederetur  extra  ci' 
uftatem  fine  fiii  licentia , quam  etiam  paratus 
cfiet  omnibus  petentibus  eam  concedere , non 
fequitur,nullus  potefi  exire  ciuitatem  fine  Prin** 
cipis  licentia,  igitur  Princeps  prxcepit  irapofTi*' 
bile,ita  in  propofito , hxc  confequentia  non  va<^ 
lct,nullus  potefi  meri  tone  Dei  obferuare  ptxcc^ 
pta  fine  gratia  gratum  faciente,  quam  Deus  fem 
per  paratus  efi  concedere  omnibus  petetibus  ca9 
ergo  Deus  prxcepit  impofiibilia. 

£tfi  dicat  Hxreticus,  Petrus  in  adibus  Apo» 
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ftolorumait.  CLuid  tcntatis  imponere  lugum^ 
fuper  eeriiicem  DiTcipulorum  » quod  neque  nos»’ 
nec]^  patres  noftri  portare  poruimusc'  igitur  deus  ’ 
prxcepic , qu<e  obi>ruari  minime  polTunc . Re^  RelpSO» 
fpondendum  eH:,quod  in  veteri  lege  erant  pr^e 
pta  trip1icta>puta  moralia, iudictalia,  accfrimo*'' 
nialia,conflat  quod  non  impollibile , (ed  difficile 
fuit,  eam  feniare , quam  nouam  legem . Oe  cx* 
ritnonialibus  igitur  legis  loquitur  Petrus,^  non 
de  moralibus , cum  ergo  dicit , quod  neque  nos* 
neque  pacres  noflri  portare  potuimus  id  ed  cum 
maxima  difficultate  potuimus  portare,  claret 
harc  authoritas  de  moralibus  legibus  non  loqui' 
tur,de  quibus  eft  hic  ftrmo , ftd  de  caerimoniali'; 
bus,neque  etiam  authoritas  illa  arguit  impolfl' 
bilitatem  legis  caerimonialis,fed  difficultate  eius,' 
vel  maiorem  fuper  difficultatem  nouae  legis » 

Q^uarc5Cc.  t 

Conclufio  tertia.  . s 

QVi  Dei  prjtdeftinationem  antiqii^  no' 
ftrar  libertati  neceifitudinem  imponere 
arbitratur  hxreticum  efle  fatemur,{ter' 
na  namque  Oei  prardeif  inatio  non  neceffitat  mi 
nufc^  cogit  liberum  hominis  arbitrium. 

SI  prardeifinatio  imponeret  neccifitatem li' » 
bero  arbitrio,  Tequeretur  quod  homo  necef' 
fario  bene  operaretur  «(ed  quemadmodunt  • 
mala  qu*  ineuitabili  necelfitate  fiunt  horni  '' 
ni  non  imputantur , ita  pan  ratione  opera  bo  " 
na  qua  neceffario , fiunt  ab  hominibus  pro'’ 
pter  arternam  pratdeftinationem  , non  funt  et» 
attribuenda  , <5^  ex  confequenti  cum  huiii' 
icemodi  opera  , non  funt  in  libera  potefia'  . 
tc  nofira  , vita:  arterna:  minime  mentoria 
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funt  > Oftcnfum  cft  autem  in  Tradatu  de  Fiie, 
dC  operibus  )Cum  rationibus , tum  fcripturarum 
tefttmom)s  opera  bona  in  Hde  3C  gratia  operata 
cile  xternac  beatitudinis  meritoria,  igitur  funt  in 
libera  facultate  noflra,  quare  diuina  prgdeAina<' 
tio  non  neceiTrtat  hominem  ad  talia  operanda. 

Item , it  liberum  arbitrium  a prfdedinatione 
necelittatur,  conilat  quod  non  niii  ad  opera  bo^ 
na , cum  aurem  homo  ^ternaliter  pr^deilinatust 
femper  fit  pr^def^inatus,  dC  nunquam  prfdcfi:i' 
natio  fua  careat  Wrtute,fequitur  quod  homo  fem 
per  necelTitabitur  ad  bene  operandum  (diuina  im 
pellente  pr^deftinatione)  quia  non  efi:  maior  ra' 
tio  de  uno  tempore,  quam  de  alio , non  poterit 
Igitur  homo  prardeftinatus  peccare,  itac^  non  ha 
bebit  liberum  arbitrium  ad  male  operandum, 
eritq^  fimpliciter  impeccabilis,  falfum  autem,<5<: 
inconueniens  cfthuiufmodi  a fiferere, quoniam 
multi  prfdefHnati  peccauerunt,  et  modo  peccat, 

‘ ideo  prfdedinatio  non  imponit  neceiTicatem  H' 
bero  arbitrio  .* 

Proinde , fi  pr^deftinatto  liberum  necefiitat 
arbitrium  ad  bene  fcilicet  operandum  pari  ratio 
ne  Dei  reprobationem  imponere  necefiitatem  li 
beroarbitno  necelTe  eft:  quamobrem  homo  pr^ 
deltinatus  neceilario  bene  operabitur,  ficut  prg 
fcitus,vel  reprobatus  ineuitabili  necefiitate  pec< 
cata  perpetrabit,fic  tandem  omnia  de  necellVta^ 
te  euenirent,ut  ftupidi  Stoici  autumat,  quf  qut^ 
dem  necefiiras  torum  adimit  liberum  arbitriuni9 
fi  autem  homines  libero  carent  arbitrio  ,*&  om^ 
nia  abfoluta  necefiitate  eueniunt,  fequttur  vt  re-^ 
eSe  infert  Iohannes  Ecchtus  quOd  nihil  relinqui^ 
. tur  prcdbu8,cofii^,regiminibus  publicis,  deli^ 

berationibus9 


9 
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beratfonibus,  nuUa  debetur  pmia  vi rtutf bus,noJ . • 
l^pceoor  Vfti)s,pcreut  leges,iura  Ratutay^eptay  I 

ccffanta(dmonitfones,pruanone6,flluminac(onc8  ^ 

6^c*Nam  hsc  omnia  libertatem  exigunt)  necef* 
ficace  autem  caitancur,(S^breuf  hoc  elTec  omnia 
flagitia)^^  fcelera  impietates ) ac  blaiphemias  in 
deum  referre. Item  hominem  habere  liberum  ar 
bftrium)tam  ad  bonum)quam  ad  malum  euiden  CoaHna» 
tilTimis  rationibus, ac  vtriufc};  teRamenti  autho 
ritatibus  in  Tracflatu  de  libero  arbitno  /atis  oRe 
fum  eR, igitur  falfum  eR  arbicran*  antiqua;  no^ 

Rra;  libertati  pr^deRinacionem  necciTicudincm 
inferre  polTc, 

Rurfus  omnes  fcriptores  diRin.^S.  primi  fen^ 
temiarum  vnanimiter  confitentur  cum  dei  prac' 
icientia  Rare  contingentia  iRorum  iferiorum,& 
q»  liberum  arbitriu  non  rubr)citur,neceRiiati , Q 
adimit  libertate.  P ropterea  diuus  AuguRinus  in 
lib.de  ciui.dei  cap. 10. ait. Sicut  etiam,  cum  dici'  col^ruu' 
mus  neceile  eR  eRe,vt  cum  volumus,  libero  vc'  tur. 
limus  arbitrio,«S^  verum  proculdubio  dicimus, 

Sc  non  ideo  ipfum  liberum  arbitrium  necelTitati 
fubijcimuS)  qux  adimit  libertatem  > fune  igitur 
noRr|  voluntates, & ipf^  faciut,quicquid  volen 
do  facimus,quod  ii5  Rerec  R nollemus , Et  infra 
cap.ii.idem  Aug.tnquit.Ndergopropcerea  ni' 
hil  cR  in  noRra  volutate,quia  deus  prxfciuit  qd 
Riturum  elTet  in  noRra  voluntate.  No  enim  qui 
hoc  prxfciuit  nihil  prxfciuit.  Porro,fi  ille  prxfci 
uit  quid  futuru  cfTet  in  noRra  voluntate, no  vtf' 

nihil , fedaliquid  prxfciuit , profetRo  SC  illo  ’ 
pr^feieme  eR  aliquid  in  noRra  volutate , quocir 
ca  nullo  modo  cogimur , aut  retenta  prxfcien'  ' 
tia  dei , tollere  voluntatis  arbitrium , aut  reten' 
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to  voluntatis  arbitrio  , deum  ( q>  nefas  ed)  ne> 
gare  pracfcium  futurorum , igitur  ex  diui  Au^ 
guflini  verbis  liquet , c|»  nec  praefcientia  Dei, 
nec  pr^edeflinatio  imponit  neceffitatcm  libero 
arbitno . 

Prajterea  recentfores  harretici , ac  eorum  feu-^ 
tores  fufcitant  olim  extindiam  Manichxoriiai 
harrefim^qui  negarunt  liberum  arbitrium  fe  ha^ 
bere  adiue  ad  bonum  opus , cum  dicunt  praede^' 
ftinatione  necefTitare  liberum  arbitrium , quin^ 
immo  ipfum  omnino  negant, cum  omnia  necellC 
tateabfoluta  euenire  fatentur , ideo , vt  flupidi 
Stoici,  Lutheranispeioresfut  Manichaeis,fed  his 
omifTis  ad  feripturaru  teflimonia  deueniamus. 

Ait.n.loannes  . Omnis  qui  habet  fpera  hanc 
in  ipfo  Deo  fandificat  fe , ficut  ille  fandus  ed, 
Vnde  Auguftinus  ibi.Q_uia  agis  aliquid  volun  ^ 
tate , ideo  tibi  aliquid  tributum  ed , vt  dicas 
cut  P/al.  Adiutor  meus  efto,  ne  derelinquas  rae, 
ii  dicis  adiutor  meus  es,aliquid  agis,nam  (i  nihil 
agis,quomodo  il]c  adiuuat  ('  Et  Petrus  Apofto> 
Ius  . Animas  vedras  cadificantes  in  obedientia 
charitatis,in  fraternitatisamore  ilmplici  ex  cor-- 
de inuicem  diligite.Si ergo  polTumus  nos  fandi 
ficare,animas  nodras  cadificare,  ^fedo  nodru 
liberum  arbitrium  a nullo  necefiitatur , quod 
condrmat  Apodolus  dicens.  Q_ui  datuit  in  cor 
de  fuo  firmus  non  habens  neccffitaiem , poteda 
tem  autem  habens  fua:  voluntatis . Ecce  infanus 
Lutherus,<5^  quicun<$  ei  arridet  imponit  necef- 
dtatem  libero  arbitrio.  Paulus  autem  negat,idj 
circo,  qui  dicit  pradedinationem  cogere  li berii 
arbitrium  Hareticuscenfendus  ed. 

Deniqueinextremo  iuditio  commemorabit 
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Chrinrus  opera  mi(cn’cordiaf,quar  lullf  ficcerunt,  Conffmu 
mali  autem  neglexerunt, igitur  opera  illa  iiicrut*^ 
in  eorum  libera  poteftatc,aliter  mali  dicere  pof' 
fenc, Oomineineuicabili  nectirttate  commifi-^ 
mus  peccata,nec  potuimus  opeiari  opera  miferi 
cordif  propter  {ternam  prajfcictfam,  ideo  nobis 
non  debent  imputari , '8c  fic  iniuftc  damnamur, 

Deus  autem  nihil  iniufte  factt , idcirco  fuis  pro^  • 
pr^s  erroribus,qug  extiterunt  in  eorum  libera  fa 
cultate  damnabuntur  ♦ Vnde  Augu.de  vera , dC  AogufliDi 
falfa  poenitetfa,capitc.vi.ait.Natura.n.talis  eft, 

Vt  quif(q?  poiTit  refiftere malo , cui  fe  iubiecit  cx 
arbitriojfunt  aute,qui  defFendut  culpam  in  Dei 
p rouidentia,afcnbentes  dei  ordinationi,^  neccf 
iitati,quod  relieftum  eft  voluntati, <5<:  arbitri)  l^- 
bertatf,Etinfra,Non  ordinauit  peccare,  qui  pec 
catum  voluit  curarc,fed  permifit  libertati  ,quod 
peccator  donauit  neceiTuatiyfunt  etiam  alia  qua" 
plura  Auguftini  diifla  ad  hunc  propofitura,  qu« 
caula  breuitatis  omitto. 

Concludo  quarta. 

ERror  eft  dicere  hominem  quemlibet  adul 
jumpofleiuftificari,  velfaluari  fola  fide 
line  operibus  bonis: 

DlfftruntIuftiaa,Iuftu£,Iuftiftcari,IulH  ^ 
ncatio.Iuftitia.n.late  iumpta,prout  vul 
go  fumitur  in  icripturis,in  ft  coprehedit 
ola genera  virtutum, vnde  Hierony. ait, Omnes  Hierony. 
virtutum  fpecies  Vnoiuftitix  nomine  continen  Weoi 
tutySC  fecundum  hoc  dicit  Augu,  duaseflfc  par- 
t«  luftitif.f.declinare  a malo,<5<:  facere  bonu,d:  Augu.  * 
ftc  iuftitia  diftinguitur  contra  peccatum . lu" 
ftu5  autem  dicitur  qui  opera  iuftiti*  facit.Iufti"  " : ^ 
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fican'  vero  cft  non  imputari  ad  peccatum » fed  a 
deo  ad  gratiam  acceptari,vei  iuftificari  eft  Deo 
gratificari  per  gratiam  > idcirco  iuftificatio  eil 
prxfentis  acceptatio  alicuius  creatur^  ad  gratia 
in  prxfenti  > ad  glonam  in  (iituro  per  fidem» 
^ bona  opera» de  qua  iuflificacfone  loquitur 
dominus  in  Euangelio  de  publicano  orante  in 
templo , dicens . Arnen  dico  vobis  dcfcendit  hic 
iuftificatus  in  domum  fuam  ..Haec  autem  iufli^ 
ficatiopotefl  bifariam  comparari  ^vno  modo 
ad  cauikm  efFicientem » 8c  llc  nec  bonum  opus» 
nec  Edes  iuftiEcat » fed  fola  voluntas  Dei  > gra* 
ta  habens  opera  » 8C  Edem » Ecuc  dominus  per 

Ublfi  Efaiam  dicit . Gratis  venundati  cftisydC  fine  ar^ 
gento  redimemini . Secundo  modo » Huiufmo<' 
di  iuftificatio  potefi:  comparari  ad  prfccden 
tem  dirpofitionem»(S^  fta  talis  difpofitio  necefia 
ria  efi; » non  quidem  abfolute , quia  Oeus  abf' 
que  illa  poilet  homini  gratiam  conferre  pari^ 

PCaif  ^ ^ gloris  ( teftc  Pfalmifta.  )Bonorum  meo^ 

rum  non  indiges fed  necefiaria  efi:  ftanteordi^ 
ne  ftatuti  diuini  . Deus  enim  Eatuic  nuii 
quam  gratiam  conferre  adultis  » nifi  hac  df  fpo^ 
tfone  pra;uia»quae  in  duobus  confiEere  vidc' 
tur , in  Ede  , Eilicet  dC  operibus  ( nifi  excufec 
impedimentum)  vt  in  pueris  .Horum  aufem  fi' 
des  potior  eE  operibus, non  autem  Edes  fine  ope 
ribus,modo  adfit  facultas  credentibus » prodeE 
quicquam.  Vult  enim  Deus  adultis  ineEe  Edetn 
veram, <5^  formatam  » in  qua,velut  forma  indu 
duntur  fpes,6^  charitas,dl^  alia  intrinfeca  opera 
bona,quod  fic  oEenditur. 

*^*^***«*  Nam  dominus  ait  in  Euangelio  » Diliges  do' 
minum  Deutn  tuum  ex  toto  corde  tuo»  pro' 
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ximum  tuum  iicut  tciprum  . In  his  enim  duo 
bus  mandatis  vniucrfa  lex  pendet , 6c  Prophe^  ******»*»» 
tae , Fides  igitur  viuificatur  a charitate  ( teRe 
Apoftolo  ) Chariras  autem  ifta  duo  prxcepta 
includit , (cilicet  Dei,&  proximi , ifte  vero  du{ 
dilecfliones  includunt  omnia  mandata  Oei,  ergo 
a primo  ad  vltirnum  fides  redditur  vera  > dC 
viua  ex  obferuatione  mandatorum , qux  prx^  . 
fertim  funtdeoperabilibus , <5^  ex  confequentf 
clare  liquet , fidem  non  polTe  i ufiificare  fine  ope  ^ 

ribus  bonis  > verum  quia  adlio  tribuenda  efi: 
femper  principaliori  agenti , vbi  plura  concura 
runt ad  vnura  efiecfhim  producendum » quam* 
obrem  aniraf  iufiificatio  merito  attribuitur  vo 
luntati  diuinx » qux  efi  prxcipua , dC  prfncipa<' 
lis  caufa  illius  iufiificationis  , voluntas  enim  dei 
cogi  non  potefi , idcirco  omne  fpirituale  donum 
ex  Dd  gratia  nobis  elargi tur , ideo  Paulus  in'  t«Cor.iy  ' 
quit . Gratia  dei  fum  id  quod  Aira,  medium  au* 
tem  iufiificationis  efi  Chnfii  , pafiio , quam 
diuina  voluntas  vfque  adeo  gratam  > 3C  acce* 
ptam  habuit , vt  pro  ea  fiatuerit  homines  redf^ 
mere  > nofiraque  bona  opera  acceptare  , dC  pro 
ipfis  operibus  gratiam  fuam  accumulate  largiri» 
nobis  inquam » virtute  pafiionis  exhibitx » pa'* 
tribus  autem  veteris  legis,  virtute  illius  exhi" 
bendx . ' 

Item  triplex  in  firipturis  prarcipue  reperi'  a«Rad*  . 
tur  fides . Vna  a deo  infufa , eadem  cum  fpe , dC 
charitate  ,diuinitus  elargita , quf  alio  nomine 
dei  gratia , feu  diuinus  iauor , 3c  patrodnium 
merito  nuncupatur,^  hxc  illa  efi,quamtn&nM’  „ 
bus,in  baptifmate  iplbs  iufiificanre,Deus  abft^^  jnfyp 
openbus  bonis  elargitur*Nam(  tefie  Apofiolo^ 
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fine  fide  impoffibtleeft  placere  Deo . Infantes 
vero  baptfzatijplacent  deo.  Fidem  igicur3<S^  gra 
tiara  , videlicet , vel  dei  fauorem  habere  necefle 
eftjde  qua  fide  Paulus  ad  Romanos  ait  ♦ luftus 
cx  fide  viuic. Quoniam  ficuti  homo  peccato  fpi 
ritualiter  occiditur,ita  per  fidem  Deo  viuit.QuS 
obrem  fides  infufa,gratiacg,feu  dei  fauor,<5^  pa- 

_ , fi  trociniumjdiuinuuc  prafidium  idem  funt.^ 

daawV  ' ■ Aliam  prxtcrea  fidem  pro  adultis  reperiri,  di 
pn*»  uinj  tefiantur  hiftori$,quac  cft  verus  intelledus 

S^^r»"aftenfus,abf<l?  vlla  animi  ati/biguitate,  quocun 
dis  a Chrifto  relatis  fidei  articulis  firmiter  afse 
titur,5C  hxc  dicitur  fides  acquifita  , quam  crede 
do  Prophetis  8C  Prophetijs  de  Chrifto,  Apofto 
lis,  eorum  didis  acquiriraus,aut  ipfi  Chrifto 
prop  ter  amore, vel  mt racula,de  qua  fide  acquifi 
RoAt'  ta, Apoftolus  loquitur  dicens . ergo 

■ inuocabuntjin  quem  non  crediderunt  < aut  quo  . 
credet  ei,de  quo  non  audierunt^  Et  infra  conclu^ 
dit.Ergo  fides  ex  auditu,quod  no  nifi  de  fide  ac 
quifita  loqui  poteft,quse  pro  certa  omnia  articu 
Iorum  certitudine  fumitur.Et  haec  cft  illa,quam 

diffinitPaulus.d.Fidescftfubftantia  fperanda^  ^ 

rum  rcrum,argumcntum  non  apparentium,  ibi 

n.fubftantia  non  fumitur  ^prie  pro  rc,qua:  fub 

t ftataccidentibus,fcd  fimilitudinarie.i^.  pro  fun-^ 

damento,quia  quemadmodum  fubftatia  cft  futi 
. damentum  omniu  accidentiu,ita  fides  cft  funda 
menmoium  virtutum,5C  omnium  operu  bono 
rum,q  quidc  fides  acquiritur  per  rones  reru  no 
apparentiu.f . reru  qu^  no  cadunt  fub  fenfu.Hu< 

. lufmodi  aut  fides  acquifita  bimebris  eft  ♦ Altera 
'informisjquaeuidelicctnet^charitate,  nc(^  itriu, 

- ‘ ... . fcca  aliqua  virtute  formaia>q  aliter  fides  hifto-^ 
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nca  nottifnacurjde  qua  lacobum  mulcot^cs  leg^* 
fnus  dicentem . Fides  Hne  operibus  mortua  eR. 

£c  ibfdem,dzmones  credunt,  3C  contremifcunc, 
de  huiufmodi  vero  Hde  informi>cui  hominem  iu 
ftificare  repugnat,non  loquimur. 

Aha denic^  cft  fides  fpe, videlicet,  3C  charita"  j.Fidaac» 
teinteriorituSjC^tenfq?  virtutibusformata.Exc 
pii  caufa.  Adultu  infidele  couerti  ad  Xpm,  xpia 
tiis  articulis  olbus  credere  firmiter  fine  titubatio 
ne  ponamus,formata  ilJe  nepe  , vt  exifiat  fides 
huiurmodi  adultu  fua  in  deu  totam  ipe  habere, 

•eumcp  ante  omnia  colere,fe(]^  etia  erratoru  pce^ 
nitere  prajteritoru,  cu  animi  fententia  fe  fore  di^ 
uina  feruaturu  madata,necefTe  ee  minime  Jatet, 
quar  quidem  bona  intrinfeca  opera  veluti  forma 
d5t  ee  fidei,ideo  de  ipfa  Paulus  ita  locutus  eft  di 
ces. Fides  efi;,qu$  p diledionc  operatur  . Et  alibi  i.Uoni; 
Si  habuero  omne  fide, ita  vt  motes  trasfera,  cha 
ritacem  aute  non  habuero  nihil  fum.  Dica  igitur 
taquam  corpus  copofitum  formata  exiltere  fi<» 
dem.  Materia  cuius,chrifiianorum  certitudo  efi; 
articulorum  >fua  vero  forma,fpes,5^  charitas,re 
liquac]^  interiora  bona  efife  dicuntur,qua; , cum 
fint  de  efientia  ipfius  fidei  format*, liquet,  fi  fi-» 
des  iuftificat  impium , bona  quoque  opera  ip' 
fum  iuftificare.^uemadmodum  hominem,ni* 
hil  aliud  quam  animam , & corpus  fimul  efle  fa 
cem  ur,nequitq>  aliqd  operari  fine  anima,  3C  cor 
potc,3c  quicquid  operatur  homo,illud  ideope^ 
rari  anima  dicimus.  I ta  a fimili  quicquid  opera 
tur  fides, o(>eratur,&  charitascu  fpe,  aliquidc^ 
opera ri  fides  fine  charitate,alf}fc^  virtutibus  mi 
nimepotefi:.Q_uare,  fi  fides  iufiificat  homine, 
opera  bona  ipfum  iuflificare  oportet. 
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Infuper  in  tracfbitu  de  fide,d^  opertbus,ali^  quS 
plurijnis  rationibus  oilenfum  eft,opera  bona  no 
tantum  hominem  iuilificare,  fed  eife  vito:  £cter<> 
ng  meritoria  igitur  S^c, 

Item  impoflibileeft  per  veram  fidem  in  de-^ 
um  credere , 8C  ipfum  fuper  omnia  non  amare, 
cum  amor  fie  opus  fidei,  illa  autem  fides,qux  iu 
ftificac  hominem,efi:  vera  ^ dC  non  fai(a,  viua  , 
dC  nonmortua,Formata,&  non  fnfbrmis,igitur 
bonis  femper  adhafret  operibus,immo  funt  de  in 
trinfeca  ratione  eius, vt  alibi  probatum  efl,  quar 
fimul  ad  hominis  iuflificationem  eficifiiuejcon'' 
currunt,licet  deus  fit  prxcipua  cauia  a qua  om^ 
nis  gratia,i5c  g!oria,ideo  SCc, 

Et  fi  dicat  Haereticus  opera  bona  fequuntur 
gratiam><5^  hominis  iuftificationem , ergo  non 
iufi:tficant,quonia  pofienora  no  funt  caufa  prio 
ru,Refp6deo  q>  aliqua  opa  bona  pcedut  gratia, 
hois  iufi;ificationc,(S^  aliqua  fequucur , fit.n. 
cxepli  caufa, Peccator  qfpia,  qui  conuertatur  ad 
deu,in  ipfo.n.polTunt  aiTignari  quatuor  indant’ 
ria.In  primo  deus  tagit  cor  eius,vocado,d^  illu^ 
minado,&  hoc  propn'u,&  folius  dei  eft.ln  fecu 
do  inftati  peccator  afrencit,dC  acqefcit  illumina 
tioni  diuinae,(S^  hoc  propriu  liberi  arbitrj^  e,  fed 
quid  efi;airentire,<S^  acquiefcere  diuinae  illumi^ 
nationi,nifi  cefiare  ab  a*ftu  peccati , cu  firmo  no 
amplius  pecc^^pofiroc'et  I deu  rperare{'vclleq» 
ipHim  fup  omnia  diligerec'ac  eiusobfcruare  man 
data('Hatc.n,dicuntur  opera  moraliter  bona , yc 
infra  oftendetur , quibus  homofe  praeparat  ad 
gratiam  gratum  facietem,<3^  ad  eius  iuftificatio 
nemsflate  generali  influentia  dei,  quf  eft  prima 
gracia,vel  aliqua  alia  fpccialisgratia,  q tantuni 
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cR  gratia  gratis  data , quia  adhuc  homo  cR  tn 
peccato  mortali.  Q^iicmadmoduni  igiturEdca 
f ta,  6C  iJla  opera  moralicer  bona  dirpofltiue  fuRl 
ficat  hominem  illum ,ad  eius  iuRificationem  c6^ 
currcndo,quia  One  illis  adultus  minime  iuRiOca 
retur.In  tertio  inftanti  Deus  mifericorditer  clar-^ 
gitur  ei  gratiam  gratu  facietem.Et  in  quarto  in" 
liat  homo  ille exiRe sin  gratia,operatur  alia  ope 
ra  bona,videlicetvitx  (ternx  meritoria^d^  Oc  pa 
• tet  quod  opera  bona  iuRiOcanc . ' 

Et  0 denuo  ob^ciat  Haereticus  per  illud  Apo>  ■ 

Roli . luRificati  fumus  per  Odem  , vbi  nulla  Ot  ^ 
metio  de  operibus  boisjergo  /bla  Odes  iuRiOcat. 
Refpondendum  eR,nos  iuRiOcatos  elTe  per  fide*  , 
non  quod  fides  Ot  forma  iuRificationis  proprix*  < 
quia  h$c  eR  charitas,quae  eR  forma  omnfumvir 
tutum  theologicarum  per  quam  quilibet  magia 
iuRificatur,quam  per  fidem,  cum  fit  virtus  ma" 
ior,teRe  ApoRolo,,qui  ad  Corinthios  ait.  Nunc  i*Cocnf 
manent  hxc  tria,fide8,rpes,charitas.  Maior  aute 
faorum  cR  cbaritas,fed  ideo  fides  dicitur  iuRifica 
re,  quia  motus  liberi  arbitri)  requintur  ad  iuRifi 
cationem.  Donum  namq^gratix,  abfq^  confcnfu 
recipientis  a dulti  eOe  non  poteR.  Motus  autem 
liberi  arbitri)  prxexigit  motum  imellecRus.  Mo" 

■ tus  vero  intcllecRus  in  Deum  fit  per  fidem  , ideo 
dicitur.  luRificati  fumus  per  fidem,  tanquS  per 
virtutem  primam  mouetem  intelletRum.  Et  hoc 
idem  aOerit  Thomas  diR.  17.  quarti,&  ille  idem 
fecunda  fecundx.q. 4. ait.Q_uod  per  accidens  alf 
quz  virtutes  polTunt  dici  priores  ipfa  fideinqua 
tum  fciUcct  remouent  impedimenta,Ocut  forticu 
do  remouet  inordinatum  timorem  impedientem 
iidcm)(S^  fic  de  al^s>quamobrcm  non  licet  infer" 
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^ Cfgo  bona  opera  non  iuftificant  s cutn  cban^ 
tas,qux  tft  opus  fidei  fit  principalior  caula  iufti  i 

ficationis.  ^ . n.  j i 

Iteri!  ®bii'  Et  fi  iteru  obpeiat  in  cafii  aliquo^  poteft  adul^  * 
cit  hpreri  - g iuftificari  fine  operibus  dum  interdu  j 

non  adeft  facultas  operandi  igitur. 

Rcfpondco  iftud  ego  no  inficior,  nempe  ho  ; 
minem  poffc  iuftificari  fbla  fide  fine  opibus  bo- 
nis externis  , feu  extra  manentibus  dum  non  ex<^ 

tat  opportunitas  operandi  fateor*  Nequit  tamen 
adultus  , fola  fide  iuftificari  abfque  internis  ope- 

■'  ribus  bonis, feu  operibus  intra  manentibus,  quae 

quidem  opera , tum  maxime , fpes , & charicas 

includuntur  in  fide,  funtquevelut  anima  dem- 

i.Iaco.t  trinfeca  ratione  fidei  formata:(tefte  laco^  ) qui 
ait.  Sicut  corpus  fine  anima  mortuum  eft,  ita  fi- 
des fine  operibus  mortua  eft  . Fides  ideo  bonis  ^ 

viuit  operibus , quibus  femotis  fides  viua , 8C 
vera  hominem  , adultum  iuftificare  minime 

poteft  • , - 

Et  fi  rurfus  dicat,ergo  opera  bona  externa,feu  , 

extra  manentia  non  iuftificant,licet  apud  homi^ 

nes  explicent  adultum  efleiuftum.  ^ ^ 

Refpondendum  eft,hdem  cura  internis  virtu- 
tibus , ac  operibus  intra  manentibus  bonis  apud 
Deum  hominem  reddere  iuftum.  i 

Externa  autem  opera  iufta , SC  apud  Deum  > 

Apoe»  ^ apud  homines , luxta  illud  Apoc.  Q_ui  iuftus 
eft  fcilicet  fide  coram  Deo,  iuftificetur  adhuc,v4 
delicet  opera  bona  extra  manentia  excrcendo,q- 
bus  fides  prius  gtauida  erat,  vt  dC  apud  homine 

iuftus  dicatur.  , 

Deniq^  hoc  idem  feripturarum  comprobat  au  | 

0^4  thoritas . Dixit  enim  Dan«l  ad  rege  Nabucdo<  i 
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fiororem, Peccata  cua^eleemofynfs  tediiuc,  quod 
folum  dtfponciue  tnceJligi  poteR* 

Sed  quid  eR  redimere  peccata , ni 0 a Deo  tn^ 
dulgetuiam  aiTequi  delicflorum^ergo  opera  difpo 
litiue  iuRiHcant . 

Prgterea  dixir  Angelus  ad  Tobiam  , bona  eR  ToKar.^1» 
oratio  cum  ieiunio,et  eleemof/na  magis,qua  the 
Tauros  auri  recondere.  £t  Tubdit  caufam , quonia 
eleemofyna  a morte  liberat,d^  ipfa  eR,quf  pur^ 
gat  peccata,&  facit  inuenire  vitam  gterna.Ergo 
iuRificat^Teu  difponit  ipfum  ad  iuRiHcationem* 

Item  faluator  aic.Beaci  pauperes  Tpiritu,  Bea^ 
tt  qui  lugent,  Beati  mifericordes , Beati  qui  perfe 
cutionem  patiutur  SCc,Si  funt  beati  igitur  iuRi> 

Maius  eR.n.beatificari,quam  iuRifIcari. 

Proinde  idem  dominus  in  Euangelio  « Beati 
qui  audiunt  verbum  Dei , 3C  cuRodiunt  illud  • 

Si  enim  cuRodire  verbum  Dei  beadRcat»  multo 
magis  i uRificat . 

Tandem  Ap^Rolus  ad  Roma.  ait.  Non  enira  • 
auditores  legis  iuRi  funt  apud  deum,  Ted  latRores 
l^is  iuRificabumur , quod  lac.conRrmat  dices,  bcoi» 
Abraham  pater  noRer,nonne  ex  operibus  iuRi^ 

Reatus  eR, offerens  Ifaac  Rlium  Tuum  Tuper  alta^ 

Tec’Et  infra  concludit. 

Videtis,  quoniam  ex  operibus  iuRiRcatur  ho 
mo,<5(:  non  ex  Rde  tancum.Similiter  et  Ka'\b  mc 
retri  x non  ex  operibus  iuRiflcata  eR$'  Sufeipieng 
nuncios,&  alia  eijciens  . 

Ex  quibus  omnibus  conRat , quod  ad  homi^  Hic  oSdu^ 
nisiuRificationemquatuorconcurrunt . Primo 
Deus  tanquam  principaliRima  caufa  effetfHue  iu  ** 
Rificans.SecundpjChriRi  pafTio  velut  iuRificai^ 
tionis  mediam/.  Tertio  Rdes  acquiOta  vina» 
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vrra,&'formata,{imul  8c  opera  bona)qu^  di/po 
fitm?  luftificant.Q^uartOjFidcs  infufa  eadem  eu 
gratia  gra  tu  faciente  formalitcr  iuftificans.Qua' 
re  error  eft  dicere , hominem  quemlibet  adultu, 
pofle  iufti-ficari , vel  faluari  fola  fide  fine  operi" 
bus  bonis  • . / 

CLuinta  conclufio* 

QVi  aflerit  nullum  hominem  pofle  re-» 
fifiere  internse  vocationi  Hareticus  cai 
fendus  eft. 

i.K.atio:  _ j homo  non  poteft  refiftere  interna  vocattia 

ni ?ergo  homo  no  poteft  ab  ea  defiftere,  ideo 
no  poteft  peccare. Nam  defiftere  ab  atema 
vocatione  eft  peccare,  3C  iccirco  non  habet  libc" 
rum  arbit  rium  ad  malum , cofequens  autem  cftt 
falfum  igitur. 

Secunda.  Deinde , fi  homo  non  poteft  refiftere  internar  • 
vocationi,ergohomoneceflarioadharetilli  vo 
cationi , Sc  per  confequens  talis  interna  vocatio 
eft  finalis  beatitudo,confequentia  claret,  quonia 
ibli  finali  beatitudini,tam  intelletftus,  quam  vo" 
luntas  neceflario  adharet» 

Et  fi  dicas,vt  dicendum  eft,  vocationem  inter 
nam  noefle  finalem  beatitudinem.Liquet  quod 
erit  medium  ad  ipfam,red  cuilibet  tali  medio  libe 
rcySc  contingenter  homo  adhxret,igitur  dCc* 
Aug;  Praterea  Augu.  de  Ecclefiafticis  dogmatibus 
jtRado.  manifeftejatetur  hominem  pofle  refiftere  faluct 
ferf  infpirationi  dicens.  Initium  ergo falutis nO" 
ftrar  Deo  miferante  habemus , vt  acquieicamus 
Talutiferaf  in rpf rationi , r.oftra;  poteftatis  eft , vt 
adtpifcamur  quod  acquiefccdo  admonitionicu^ 
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pfmu8,dfiifrii  cR  munens,  vc  no  labamur  in  ade 
pto  falucis  munere  folicitudinis  noRrac  cd,dC  eoe 
leftis  parfter  adiucor^.  Ibi  enim  ponuntur  qua' 
tuor. Vnum  quod  eR  folius  Dei, cum  dtcic.  Ini' 

Cium  ergo  falucis  noftrse  Deo  miferace  habemus. 

Aliud  quod  eR  in  mera  facultate  noftri  Itberi  ar' 
bitrq,  cum  fubditur , vc  acquiefeamus  falutiferx  , 

inrpiracioni , noRra:  poceilacis  cil.  Aliud  vero> 
quod  ell;  donum  Dei,rubfungitdicens.  Vt  adipi 
fcamur  quod  acqufefcedo  admonitioni  cupimus, 
dtuini  eR  muneris.  CLuartum,quod  nolfra;  pote 
Ratis  eR,<S^  diuini  pariter  adiiitori)  Tubfequicur» 
vt  no  labamur  in  adepto  falutis  munere  folitfitu' 
dinis  noRr{  cceleRis  pariter  adiutorq. 

Ec  fi  dicat  Harreiicus , Paulus  non  potuilTec , ObieAV., 
etiam  fi  voluilTec  refiftere  vocationi  diuin9,cum 
vocatus  fuit  a domino,  SC  non  efi;  maior  ratio  de 
Vno,quam  de  alio,  igitur  nullus  internae  vocatio 
si  refiftere  poteft.  , 

Refpondendum  eft , quod  duplex  eft  vocatio 
Dei,vna  externa,quae  fit  per  concionatores,  per 
feripturarum  diuinarum  comminationes,  6C  ad' 
monitiones,per  aduerficates,&  profperitates,(S^ 
huiufmodi.  Sed  de  iRa  non  loquimur  in  praefen^ 
ti.  Alia  eft  interna, quae  duplex  eft.  V na,quf  fit  9“  voo 
per  voluntatis  imrautationera,qu5  magis  volun|‘n,’^na^^JJ 
tatis  immutatio,  ac  voluntas  Dei  elFicax , quamficax,inc^i 
ftmplex  vocatio  appellari  folet . Conftac  autem 
quod  tali  internf  vocationi,qug  fit  per  volunta'  , . 
tis  immutacionem,feu  uoluntati  Dei  elFicaci,  nui  . '' 
Ius  refiftere  ualet.  Quicquid  enim  Deus  efficaci' 
ter  uult , nullo  refiftence,fir, talis  autem  fuit  Pau'  > 

]i  uocatio,cui  no  potuififet,  uel  cum  maxima  dtf' 
ficultate^  ut  faluet  liberi  arbierj^  facultas,  refiftc' 
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re  potuf Het^quamobre  dicflum  fuit  ei,  Oiiru  ^no 
autem  impombile  e/l  tibi  contra  ilimulum  calci 
trare,  fcd  de  hac  fpcciali  vocatione  no  loquimur, 
qu{,  vt  diftum  eft,  non  proprie  dicitur  vocatio, 
fcd  imutatio. Altera  eft  interna  vocatio  iimplex, 
dC  vniuerfalis,qua  Deus  infpiradcA  vocat  omnet 
homines  ad  pcenitentiam,de  qua  eft  noftra  con^ 
cltifto,  tali  autem  internf  vocatioi  quilibet  ex  fui 
liberi  arbitr^  facultate  refiftere  potcft , vt  Chri-' 
ftus  in  Apoc.aperteafterit  dicens.  Ego  fto  ad  o« 
ftium,&  pullo,  i.ad  cor  peccatorum  induratura, 
SC  pulfo  per  bonas  reuelationes->et  infpirationes, 
ft  quis  audierit  vocem  meam,  SC  aperuerit  mihi 
ianua  cordis  fui,intrabo  ad  illii  per  gratia  mea, et 
ccenabo  cu  illo , et  ipfe  mecum  in  vitam  f terna. 
Sapiens  in  Prouerbi^s  duplicemDei  vocatione 
exprelTit,vnam  internam,  cum  in  perfona  dei  lo 
cutus  eft  dicens. Vocaui, et  renuiftis.  Aliam  exter 
namCtefte  Auguftino)cum  fubdit . Extendi  roa' 
num,6^  non  f'uit,qui  afpiceret.  Ex  quibus  claret 
Haereticum  elTe,alifererc  hominem  non  pofte  re^ 
ftftcre  internf  vocationi  SCc,  Vocare  enim  idem 
eft  qcf  ad  gratiam,vel  gloriam  inuitare . 

Rurfus  allocutus  eft  Stephanus  Principes  Sa^ 
cerdotum  dicens.  Vos  femper  fpiritui  fando  re^ 
fticiftis,ficut  Sc  patres  vcftri,ita  Sc  vos,qui  igtt 
fpiritui  fando  rcliftit,cur  etiam  intern^  vocatio 
ni  refiftere  non  vaIetc’Vnde  Pfalmifta,  A refifte 
t ibus  dexterg  tu$  cuftodi  me 

Sexta  Conci  ufio. 


Alfum  eft  dicere  omnia  infideli um  opera 
e fie  pecca^  mortalia. 
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P Remittenda  funt  nonnulla  utilia^  ^ necef' 
faria,magnac]^  conf/derationc  digna’,  pro 
maion  huius  conclulioms  elucidatione. 

Primo  igitur  coryderandu  crt-,  q>  quadruplex  Confido» 
eft  opushonu.r.  ex  genere.  Morale  imperfe<flu, 

Morale  perfe<ftum,<&  men’tonum,Bonum.n  ex  ^ 
genere  eH;,quod  radir  fuper  materiam  debitam,  nu  ex  gu 
repugnatqp  malo  ex  genere, ut  fubuenire  indigC' 
ti ,uel  honorare  paretes  per  fe,no  propter  alique 
fine,  immo  fine  ulla  alia  cofyderatione , Talc.n. 
dicitur  opus  bonu  ex  genere, nam  duorum  oppo 
fitorum,fi  unu  eft  malum, reliquu  efic  bonu  ne-' 
ceffe  cft.  Si.  n.  malum  efi:  no  fubuenire  indigeti, 
no  honorare  parctes,blaphemare  Dcu,et  huiun* 
modi,ergo  bonu  eft  indigenti  auxi liari, honora' 
re  paretes, Deu  laudare,  ct  femota  quacunq?  co' 
ryderatione,feu  nullo  fine  confyderato. 

Aliud  eft  bonum  morale  imperfeebim,&  eft  bo- 
opus  a uoluntace  libere  deriuatura, fecundum  di' 

(ftamen  retflg  ratiois,.  *ftud  opus  eft  uirtuofum  ‘ 
fecundum  quod  Philofophus  diffinit  uirtutem.  x.Bthfc 
Elicitur  enim  opus  uirrutis  Iccundum  quod  leda 
ratio  di<ftat,&  ftcundum  omnes  circuftantias  re 
quifitas  ad  tale  opus.  Dicitur  autem  irapcrfecftu, 
quia  interdum  caret  circuftantia  pr^cipua  .f.  ulri 
mi  finis,  quia  non  fit  prfcipue  femper  propter 
Deum  , neq?  ordinatur  ad  ipfum  tanquam  ulct' 
mum  finem  , fed  hoc  non  obftat  quin  opus  illud 
fit  moraliter  bonum, licet  imperfe<ftu,Circufta' 
tia.n. ultimi  finis,in  acftu  no  rcqritur  neceilario  * '<  ■ 
a'd  bonitate  morale,hoc  eft  no  requirit , q»  atftus' 
bonus  moraliter  femper  refferatur  a<ftu  in  Deu, 
qut  eft  finis  ultimus  , quia  aliquid  citra  Deum 
cft  diligibile  propter  fe  , vt  uircus  , fanitas , • 
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gnates^^  maxime  omnium  deus , qui  omnibus 
dat  affluemer»&  nemini  improperac,de  qua  gra 
tia  loquitur  ApoRolus , Gratia  dei  fum  id  quod  . 

fum,&  harc  diuiditur  in  gratiam  increatam , dc  g;rattapa^ 
' creatam  9 Gracia.n.increata  eR  fpiritus  fandhiS)  ^ 
qui  datur  creaturf  rationali  ad  eius  (andlificatio 
nem^iuxtaillud  Apoftoli,  Charitas dei diffijlaJ^,^ 
eR  in  cordibus  noRrispfpiricum  Tantflum^qui 
datus  eR  nobis . Item  per  gratiam  .i.  gratiofam 
dei  voluntate  credimus  faluari.  Gratia  vero  crea 
ta  eR  quaelibet  res  gratis  a deo  data,  Iccundum  il  Ocr  j. 

' lud  ApoRoli.Q.uidhabesquodnon  accepiRi  au/it 
Deot'Et  hoc  idem  lacobus  teRatur  dices.  Omne 
datum  optimu,&  omne  donum  perfetflu  de  fur 
fum  eR  procedens  a patre  luminum,  dC  non  po  • 
teR  homo  accipere  qutequam  nifi  fuerit  ei  datu 
deccelo,&  fecundum  hanc  gratiam  diamus  ho 
mines  fanos,ingeniofos,diuites,&  potentes.  De  i,Cor.io 
hac  quoqp  gratia  gratis  data , loquitur  ApoRo-^  ’ 

Jus, cum  dicit,  DiuiOones  gratiarum  funt  Rrmo 
fapientiae,fidcs,fermo  feiemix,  gratia  fanitatum, 
operatio  virtutum, prophetia,  genera  linguard, 
interpretatio  femaonum  <5^c.  Hac  omnia  opera^ 
tur  vnus,d^  ide  fpus  diuides  lingulis,  ^ut  vult. 

Et  hac  dc  gratia  gratis  data  fatis  fint  didb  con' 
tra  eos,qui  impudenter  eam  negant, 

Aliqu^do  etia  deriuatur  gratia  a gratulor  qd^  ^ 
cR  c6gaudeo,&  fic  gratia  eR  qua  ali^s  eR  gra^  SjiSi  fe- 
tus deo,  Vndegra  eR  donu  fupnaturaliter  a folo  acute 
deo  rationali crcatura,ifiifum,quo  ipfa  redditur 
grata  deo,<5C  accepta  ad  vitam  aternSL  beatiRce 
fwlTideda.Differunt.n.gratiagratisdata,  etgraQtt*<*  8^*^ 
,tia  gratum  faciens.C^nia  gratia  gratis  data  cR 
donum  fupcrnaturalitcr  alicui  ad  vrilicatem  iui,- 

KK 
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Vcl  aliorum, tamen  per  illam  non  eft  fbrmaliter 
gratus  dco,quia  etiam  dacur  peccatoribus  cum 
jyj  videmus  illos  abundare  diuit^s,  honoribus , 3C 
dotfiirinis,  vnde  Chriilus  in  euangelio  ait.  Deua 
' iblem  Tuum  oriri  lacic  fuper  bonos,5C  malos,  3C 
Qijid  gra'  pluic'iupcr  iuH;cs,<5C  iniuftos.Gratia  vero  gratu 
tu  ^atu0  (aciens  eil  qualitas  quxda  fpiritualis , dC  forma 
anima!  a deo  infufa  , qua  anima  forraalitcr  rcd' 
ditur  deo  grata,<5^  chara, (5C  haec  datur  folummo 
Gratia  ope^°  grana  gratum  faciens  diiiiditur 

rans  &Sin  gratiam  opcrantem,<SC  coopcratem,quar  qui> 
operant  (jcm  diuiito  non  cft  in  raebra  diftintffa , fcd  eft 
vnum&idem  diuerllmodc  confyderatura.i.in 
ordine  ad  diuerfos  eHedfus.Sunt.n.duo  prindpa 
les  eflfedus  grati§,vnus  cft  gratificare  naturam, 
6C  liberare  eam  a milcria,<SC  a culpa.  Q^uoniani 
ficut  pulchritudo  corporis  reddit  cotum  corpus 
, j , humanum  pulchrum,<5C  amabile,ita  hacc gratia 
eft  decor  animx  (aciens  illam  deo  acceptam , SC 
de  iniufta  iufta,<3f  de  inimica  amicam,ec  charS» 
quae  etiam  infunditur  infantibus  in  bapcifmate» 
- Merito  igitur  vocatur  gratia  operans , Sc  fides 
infufa. Secudus  cfiedlus  gratiae  eft  inclinare  ope-' 
rationes ,<9C  conducere  eas  in  finem  vltimum.In 
dinat  igitur  haec  gratia,  ordinat  voluntatem 

hominis  ad  elicienda  opera  fua  principaliter  prO 
*■  pter  deum,tanquam  finem  fuper  omnia  diletftu 

p hoc  facit  opera  hominis  mericona,ec  digna 
. . i.  .1 . aeterno  pmio.cLuantu  ergo  ad  primu  efledum 

• • didtur  gratia  operans, vel  pueniens,  quia  praeue 

nic  voluntatem  ea  mprfpatado,vcfufta,  ac  deo 
accepta  cfFiciatur,Q_uantum  Vero  ad  fecundum 

* . effccftum  dicitur  gratia  cooperas  , vel  fubfcqueni 

pro  quanto  adiuuat  voluncateoi  inclinando  eam 
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ad  opera  meritoria  perficienda. 

De  pnma  gratia  praruenieme  loquitur  pror 
pheta.  Mifcricordia  eius  prarueniet  me, Per  hanc  ^ ,, 
enim indtancur  homines  ad  bene  operandum*  ‘ ,i:  ‘ 
prasuenic  quippe  harc  gratia  , vt  faluemuc,  d^w  jn:  « 

glorificemur . Secunda  autem  vt  perficiatur 
pus  falutis . eXuamobrem  ecclefia  orat  dictns. 

Tua  nos  quatfumusdomtoe  gratia  femper  prxr 
ueniat,  Sc  requatur^ac  bonis  operibus  iugitcr  p •> 
ilet  efic  intentps. 

, Tertio  vero  confyderandum  eR  > q>  propter  3 ConGd*' 
ignorantiam  huius  diailionis  gratis,  tngratiatn 
gratis  datam,&  in  gratiam  gratum  facientem» 
quamplures committuntur  squiuocationes » 
qcf  peius  efi:  multi  errat,dum.n.  dicimus  gratia 
puenit  Itberu  arbitrium,dirponit  voluntatem  ad 
Jbene  operandum,^edit  poenitentiam,  finegra^  . ‘ 

tia  nequit  homo  facere , quod  in  fcefi: , cellare  ’ 
ab  adu  peccati , fipe  gratia  homo  aliquid  boni 
etia  ex  genere  operari  minime  potefi: , Sc  hufuf*  * 

tnodi,6^  tande  concludimus  fine  dei gratia  nihil 
operari  contigitj&c.DiRingucdu  eR  de  gratia. 

Si.n.de  gratia  gratu£acicteitelligere  volumus, 
hoc  minime  verum  eR . Nam  fi  gratia  gratum 
iaciens  przcederet  bonam  hominis  volucatem, 
feu  liberum  arbitrium,  contritionem  &:  poeni'  , „ 

tentiam,ac  cordis  dirpofitionem>multa  Tequeren 
tur  inconuenienita.  i 

Primum,  q>  homo  fimul  elTetin  gratia,^  in  Tna  iac5 
peccato,<^  eR  ipoiribile,cu  gratia  repugnet  pcc 
cato,&  econuerfo,Secudu  q>  homo  elTct  in  grar 
'Cia,fcu  gratus  deo, antequam  couerteretur.  Ter- 
^iu,q>  efiet  iuRusantequa  iuRificaretur,  h^c.n.  v 
^conuenientia  recftc  miciiigemem  non  latent. 
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Si  autem  per  gratiam  imell/gamus  gratiam  gta 
tis  datam,qua  deus  omnibus  aflifitt,  operaturc|| 

..  omnia  in  omnibus,  fpeciali  autem  modo  fhomi 
grada  ni^  nibus  vcro  ptofedlo  loquimur.  Q_uonia  fine  hu 
bii  fienpo  iufmodi  gratia  non  valet  homo  facere  quod  in  fe 

eft  necp  ad  gratiam  gratum  facientem  fe  difpo^  l 
nere , nec  cefiare  ab  atffu  peccati , fic  tandem  / 

hominem  aliquid  operari  fine  huiufmodi  gra>  I 
ria  gratis  data  minime  poiTe,gratiamque  nacf'  i 

fartam  cfie, quinimmo  oportere  pncuenire  liberi 
arbitri)  operattonc,conflanter,  ^ vere  fatemur9 
Talis  autc  gratia  gratis  data,  quj  femper  pr^c  * 
„ . nit  libera  arbitrium  in  opere  fuo  duplex  alfigna 

nerLtf  folet, V na  vniuerfalis,  ^ dicitur  generalis  dei 

1 nfiuxus,vcl  vniuerfalis  dei  influentia , qua  mtv 
uet  omnes  creaturas  ad  operandum , quibus  ecia  j 

Gratia  fpe  cooperatur,  Alia  fpccialis  gratia , quas  fpecialis  j 
?pc^is  influentia  merito  appellatur,  feu  fpecialc  dei  j 
dei  influet»  auxilfum,quo  fpecialitcr  mopet  homines  ad  bc-^ 

***  ne  operandum,in  quibus  etiam  operatur  velle, 

8C  perficere, Puto  tamc  ( femper  falua  veritate ) 
huf  ufmodt  diuifionc  gratias  gratis  datae , in  vni-  ^ 

Generalis  uerfalem,5^  fpeciale,non  cfle  diutfionem  in  m?-» 

& fpSiis  in  bra  diftin(fla,fed  fit  vna  8C  eadem  diucrfimode  i 
^‘“^^^«confiderata.Nam  eadem  gratia,  qua  deus  ope^ 
nut  aealL  r^tur  omnia  in  omnibus  , 8C  cooperatur  oibus 

creaturis,ficconfideratarefpe(fl:uomniura  crca^  i 
turarum  dicitur  generalis  dei  influentia  , confi> 

■ : derata  autem  prout  fpeciali  modo  mouct  ora-*  | 
■ nes  homines  ad  operandum, fine  qua  etiam  nui  ' r 

ius  homo  potefi;  operari , fuxta  illud  Chrifti  di' 
dhim.  Sine  me  nihil  poteftis  operari,dicitur  fpc  | 
cialis  dei  influentia  , feu  fpecialc  dei  auxiliuinia  ■ 
. fpcdaliffimuBi  aucetu  prout  operatur  in  elciflis*  ! 
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Vndediuus  Thomas pnma fccund^.q.iip.vlcra  Ofiwt 
habitum  gratff  infufum  ponebat  etiam  aliud  au 
xtlium  diuinum  non  fpeciale , fcd  generale  > quo 
quzlibcc  creatura  indiget  ad  operandum  tan^ 
quam  a primo  motore,fed  an  illud  auxil  ium  pn’  . r 
mi  motoris  fpeciali  ratione  homini  impenfum 
iit  aliud  ab  iiiBuentia,&  cooperatione  dei  gene^ 
rali>qua  aiTtihc  omni  agenti , ipfum  mouendo> 
an  At  idem  non  determinat,  vt  in  corpore  quar<^ 
ftionis,Su(lineri  igitur  facile  poteR,  q>  vna  SC 
eadem  gratia  gratis  data  dicatur  generale , SC 
i^ciale  dei  auxilium.  Generale . n.  prout  com^ 
municaturomnicreaturse.  Specialevero  prout 
fpecialimodocommunicatur  creaturae  rationa^ 
li,tam  exiilenti  in  gratia , quam  non  exiftenti« 

Et  Ac  conAat,q>  Ane  dei  gratia  nihil  Aeri  potcA; 
tn  mundo.  Ex  quibus  omnibus  liquet , q>  inter^ 
dum  videntur  dodlores  inuicem  difAdere  > df  re 
vera  non  diflident. 

Q^uarto  confyderandum  eft,kj»  fuit  error  Pel 
]agij,qui  negabat  gratiar  gratum  Scientis  ncceA  Pciia^aas 
Atatem,et  libero  arbitrio  attribuit  gratia,  et  vi*  **J**1* 
tam  aeternam  merendi  facultatem  , <5^  Ac  omnes 
h{reticiPelIagianiaPcllagiodi.(fH,dixeruntli<'  < 
berum  arbitrium  folum  perfe  AifFicere  homini 
ad  omnia  bona  operanda  , Rante  fola  generali 
influentia  dei.  Lutherus  autem  fedr  ad  inftar  11^ 
liu8,qui  cecidit  in  Aciliam , cupiens  euitare  Cha 
lybdim , quoniam  Pellagianorum  errorem  cua 
dere  volens  , cecidit  in  peiorem  ManichjorumJJJU*^!^ 
hcreAm,qui  negarunt  liberum  arbitrium  adtoc 
opus  bonum  adiue  concurrere ,iramo  Lutherus 
Manichiris  petor  penitus  adimit , quia  nihil  ate 
tribuit  libero  arbitrio , fcd  omnia  diuinx  grad(»  . 
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' Dc  qua  autem  gratia  loquatur , Catholicos  la^ 

tet , credendum  eft  tamen  grati?  gratum  iacien' 
ti  ipfum  omnia  attribuere , cui  cstcri  Luthera^ 
ni  adherent. 

Veri  do.  Alij  vero  dodores , vt  diuus  Thomas,Sco- 

Aoni  opi/  tuSjSancflus  Bonaueiitura , loannesBacchonus 
carmclita » Michael  Bononienfis , SC  cacteri  al^» 
quibus  ego  aflen  tio, omnino  deuiat  ab  his  oppo 
fitisopmionibusJ.Pellagianoru  Sc  Manichio-i 
rum>cum  quibus  funt  Lutherani, aliqua. n.attri 
buunt  libero  arbitrio  , nonnulla  vero  grat^ 
gratum  facienti , fimul  Sc  libero  arbitrio.Dicut 
namc5,q)  quilibet  homo  adultus  in  puris  natura 
hbus  exiilens  per  fuura  liberum  arbitriurn,  iinc 
gratia  gratum  faciente, fiante  fola  generali  influ 
entia,qu?  eft  prima  gratia  gratis  data , fpeciali 
' modo  homini  aftiftens  operari  poteft  opera  mo 

taliter  bona,ctiam  peccatum  mortale  nouum  ca 
uere,cciTando  a perfeuerantia»&  volu  ptate  pec-^ 
■'  candi , tentationibus  refiftcre  , eis  non  confcntic 
f-  ‘ ’ do,  velle  in  omnibus  obedi  re  deo,  SC  tandem  fa^ 

cere,q>  in  fe  eft,(S:  fic  fe  difponere  ad  gratia;  fu  - 

lccptione,propter  qcFa  Manichais,  5^  L/Uthera 

nis  dilTentfuntjDicunt  dcinde,homine  fine  gra^ 
tia  gratu  faciente  non  polle  a peccato  refurgere, 
bpnu  me  ritorium  operari,diuina  obferuate  mS 
data  meritorie.i.fecimdu  legislatoris  dei  intentio 
nem,  nec  vitat^  mereri  ffternam  fine  gratia  gra 
^ .tum  faciente  minime  polTe,  Q_ua?  omnia  dium? 
gratum  facieti,pariter,&  libero  arbitrio 
^ merito  attribuunt,ex  quibus  ab  errore  Pellagia 
norum  deuiant,qui  negabant  huiufmodi  grati* 

gratu  facientis  neceffitate.  Nos  aute  ipfara  efle 
neccflariaconftanter  affirmamus, No  fumus  er*» 
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go  noui  PcllagianfjVt  recentiores  harrcticf>  obla 
Krones  impic  autumat  <5^c.His  ergo  confydera  ««R**** 
nS)(ic  probatur  conduHo.lnfideks  exiRentes  in 
puris  naturalibus,  flante  fola  generali  inHuentia 
dei,qua  deus  mouet  omnta,fpeciali  modo  horni 
nibus  aiTii[lit,poterant  parentes  honorare,  indi' 
genti  bus  fubuenire,pro  patria  fbrtiter,dl^  contta 
ter  pugnare,(5^  multa  alia  efficere,  iuxta  tuditiu 
recflx  rationis,in  quibus  nullus  diceret  eos  pecca 
re,fed  bene  laudabiliter  opcrari.igitur 
AfTumptum  patet,quoniam  de  infidelibusmul'’ 
ta  legimus  ]audabilia,pra;dicamus  namq:  Bruti 
fidelitatem,  Marci  Reguli  conflantiam  , Mutq, 
Pythagora  paupertatem ,Valerq  Publicola  con 
tinentia.Euripidis  abflinentiam»  Tullrj  caflita^ 
tem, Thaletis  milefij  rontemplatfonera,Socratts 
patientiam, Platonis  fapientiam  , OratfJ  religio 
nem,&  aliorum  philofophorum  quaplunmos 
morales  acflus  legimus  fecifTe,5^  docuiffe,  opera 
ti  funt,ergo  illi  multa  opera  de  bonorum  genere  i... 
munita  omnibus  circunflantijsrequifitis  ad  mo 
ralem  bonitatem,&  licet  n^n  elTent  ordinata  in 
deum,tanquam  in  vltimum  finem,erant  tamen 
opera  fecundum  dicflatnen  retfla  rationis  opera- 
ta, SC  per  confequens  moraliter  bona , vt  often- 
fiim  efi  fupra,ergo  non  omnia  opera  infidelium  : < 
funt  peccata  mortalia.  Et  fi  dicas^nego  opera  il- 
lorum f nfidel^ium  fupenus  memorata  fuiTe  rao" 
ralf ter  bona,fmmo  nec  aliquo  modo  bona , fed 
mala  et  mortalia  peccata,cotra  fic  inflo.Duorii 
oppofitoru  fi  vnu  eft  falfum , reliquu  eft  veru* 

Et  fi  vnum  efi:  malum  natura, reliquum  efi;  bor 
num  natura, fed  no  fubuenire  indigetibus  roalu 
eft  fuapte  natura,ergo  cis  elceroofynam  elargiri 
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bonum  eft  fua  propna  natum  • Item  non  bono^ 
rare  parentes  malum  ed , ergo  eos  honomre  bo 
num  eH:Jtem  efle  infidelemWnconftantemsma^ 
Ium  efl;  natumjigitur  vcf  fidelitate  y conftantia^ 
continentia>eft  l^num  natum  9 quoniam  repu^ 
gnat  malo  in  fe,  ergo  opera  illorum  infidelium 
fupmdicfh  Fuerunt  aliquo  modo  bona » dC  per 
confequens  non  erant  peccata  mortalia  • Item 
confirmatur  > quodlibet  peccatum  mortale  ordi 
nat  hominem  ad  pcenam  aeternam,  fed  dare  eleex» 
mofynam,Honorare  parentes,  Seruare  cafiita* 
tem,Modeftiam,  Diligere  iuftitiam , Conftan- 
ter  pro  patria  pugnare,^  huiufmodijnon  ordi^ 
nant  hominem  et  infidelem  ad  pcenam  seternai 
vt  dare  liquet,qi|oniara  infidelis  per  fuam  infi  - 
delitatem  damnatur,non  aut  per  talia  bona  ope 
ra.Quis.n.diccret  homipem  per  caftitatem,mo^ 
defi;iam,fufiitiam,damnaric'  Non  igitur  omnia 
fn  fidelium  opera  funt  peccata  mortalia. 

Secundo,fi  omnia  opera  illa  fupm  comemom 
ta  infidelium  efient  peccata  mortalia,cotradice<' 
rent  legi  dei.Quonia  omne  peccatu  eft  di(fiu,vel 
£i(fiu,uc]  edeupitu  cotra  lege  dei(tefte  Auguft.) 
Niilltaut  legi  talia  opem  cotmdicut , eigo  non 
funt  p(fi5  mortalia.  Ite  cofirmatur  g illud  Hie<* 
Coaflnvk  ronymi  in  Eptfiola  ad  Demetriade  virginem. 
Quod.n.multos  phiIofophoru,<5SC  audiuimus,<Sf 
. , Jegimu8,5^iplb8  vidimus  cartos,patietes,libera 
]es,modefio8,abftinetes,benignos,  amatores  iu-'^ 
ftiti«,n5  minus  qua  fapietix, V nde  qfo  homini 
bus  alienis  adeo  i^,qu2e  deo  placet{'V nde  harc  il 
> lis  bona,nifi  de  naturx  bonoc’Si  ergo  opem  illo^ 

rum  infidelium  deo  placent,funtc^  bonaeitna' 
tum  fua,quomodo  Amt  peccata  mortalia^ 
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Tertio  Cornelius  CecuriO)  qui  Ede  erga  Chri 
ftum  carebat  fine  gratia  gratum  &ciece,  erat  vir 
religiofus^ac  timens  Deum  cum  omni  domo  Tua» 
faciens  eleemofynas  multas  plebi » 3C  deprecan» 

Deum  remper,huius  ergo  opera  non  poterant  di 
ci  bona  meritoria, cum  careret  Ede,  Erat  quippe 
getilisjparirerqi  carebat  charitatecrg^  Chriftuy 
quem  nondum  nouerat , attamen  dixit  ei  Ange^ 
lus.Orationes  tuar,et  eleemofynac  tu*  afcenderut 
ih  memoriam  in  cofpeifhi  Dei.  Igitur  Cornelius 
Centurio  operabatur  opera  perfedle  moralitcr 
bona,  ideo  non  peccabat,  quinimmocx  illis 
ruit  a Deo illumin ari  * 

Q^uarto  obiletrices  iEgyptiorum,  qusf  tim? 
ces  Deum,  ut  legitur  in  Exo.  Seruabant  pueros 
Haebreorum  , contra  prarceptum  Pharaonis , SC 
ibidem  dicitur.Bene  ergo  fecit  Deus  obEetri^. 

Et  iterum,quia  timuerunt  obEetrices  Oeum,fdi 
Ecauit  iljis  domos.  Non  prsemia  autem  illis  do^ 
minuscondonaiTet , niE  aiflus  ille  fuiiTet  przmio 
dignus,ergo  non  Eiit  vitfofus,&  malus. 

Quinto,  E omnia  opera  inEdelium  elTent  peic^ 
cata  mortalia,fequereturq>  nullus  inEdelis  pof« 
fet  facere  qcf  in  fe  eE,  neque  ad  agnitionem  Edei 
peruenire,  nec  poenitentiam  agere,nec  & difpone 
re  ad  gratis  gratum  facientis  fufeeptionem,  Eaq 
(e  fola 'generali  influentia  Dei,  hoc  autem  eE  fal< 
fum,d«S  inconueniens,igitur» 

Et  fi  dicas , nego  illud  efie  falfum  8c  inconuc^  ObJ|dl*» 
tliens,quoniam  Eante  fola  generali  influetia  dei, 
fine  fpeciali  auxilio  Dei,nullus  potcE,  facere  qcf 
infeeE, 

Reipofideoquod  hoc  nihil  eE  dicere , quonS 
vna  iSc  eadem  gratia  grads  data,  ratione  omniii 
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. ' " creaturarum,  dicitur  generalis  Dei  influentia,  ra 

aoe  autem  creaturarum  rationalium,  dicitur  fpe 
cialc  Dei  auxilium , quod  nulli  deeft  , vt  fupra 
- oftenfum  eft,  ideo  Deus  vna , SC  eadem  influen^ 
tia,qua!  eft  gratia  gratis  data , generaliter  mouet 
omnia  ad  operandum, quibus  etiam  cooperatur» 
fpeciali  autem  modo  illa  eadem  gratia  mouet  ho 
mines , SC  vocat  eos  ad  fe , ex  quibus  aliqui  ac^ 

. quieftunt  vocatioi  diuina:  ex  fuo  libero  arbitrio» 
ftd  pauci  funt , quamplures  autem  alg  no  acquie 
fcunt  fua  propria  voluntate,  ideo  multi  funt  VO" 
cati,pauci  vero  elcifti  SCc. 

Obiicit  hse  ^ dicat. Omne  quod  no  eft  ex  fide  peC; 

rrt^us.  catum  cftftefte  ApoftoIo)fcd  opera  illorum  infi- 

R6.t4  delium  non  funt  ex  fide,ergo  funt  peccata. 

Refpondeo  quod  ibi  Paulus  loquitur  de  fide 
RefpSBo,  pfopri*  confeientiaj  id  eft  omne  quod  eft  contra 
tonfeientias  fidem,  feu  contra  propriam  confeien 
tiam  peccatum  ed^SC  hoc  claret,  fi  verba  antece 
dentia  Pauli  diligenter  confyderemus.  Videfug 
Epiftolamad  Ro.c,i4.  Magiftrum  fententiaru, 
SC  diuum  Thomam,qui  manifefte  afierit  ibide» 
iion  omnia  infidelium  opera  elle  peccata  mort^.- 
I lia , ^inimmo  multa  elfe  raoraliterl)ona , licet 
I non  meritoria. 

Item  aliter  dici  poteft , quod  illa  propofitio 
Pauli  eft  fimplicicer  vera  , nam  peccatura  in  fuo 
genere  dicit  tantum  diuinx  gratix  gratum  facien. 
' tis  abPentiam,  cum  ergo  inquit  Paulus  . Omne 
quod  non  eft  ex  fide  pjeccacum  eft,fcnfus  eft,  oni' 
, . jif  opus  , quod  non  eft  ex  fide  id  eft  extra  fidem» 
hoc  eft  infidelium,peccatura  eft  id  eft  diuina  gra. 
tia  priuatum,vel  non  ordinatum  ad  vitam  ^ter-' 
nam,Scu  non  meritorium,d(:  hoc  equidem 
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eft^ScJ  non  fcquitur  ergo  omne  opus  inlidelfuni 
eft  peccatum  morcale^quoniam  letale  crime  duo 
dicfc.r.dtuinf  grati{  pnuacfonem,  Sc  vitra  ordi^ 
nat  ad  poenam  {ternam , Q^uodlibet.  n • opuf^ 
quod  eft  mortale  crimen  non  tantum  prius^t  ho-^ 
tninem  diufna  gratia  gratum  iaciete,  fed  ordinat 
ipfum  ad  poenam  {ternam  . 

Ex  quibus  fcquitur,  quod  licet  omne  opusin>  ***• 
Edclium,feu  omnis  infidelium  vita  (vt  au  Augu 
ftinus ) fit  peccatum  id  eft  diuina  'gratia  careat» 
uel  non  fit  ordinata  ad  uttam  {ternam,feu  meri^ 
toria,non  tamen  omnis  infidelium  uita,  uel  opui 
eft  pecratum  mortale  , quia  non  omne  tale  ordt^ 
nat  hominem  ad  poenam  aternam  . Q^uis  enim  ' ' 
audet  dicerefdcmptis  perfidis  Lutheranis)  opera 
naturalia  infidelium , utpote  comedere , bibere» 
agros  colere , uineas  plantare , domos  xdificare» 
ipfos  ordinare  ad  poenam  «eternam  c'  Liquet  igi^ 
tur  quod  talia  non  funt  peccata  mortalia.  Ideo 
i\uguftinusin  eodem  fententiarum  prorpcrili-» 
bro  ait.  Falfa  uirtus  etiam  in  optimis  moribus» 
ex  quibus  uult  infideles  interdu  habete  optimos 
mores,in  quibus  tamen  falfa  uirtus  eft,quia  non 
eft  meritoria , cum  non  fit  ordinata  ad  arternam 
uitara,carcau^  diuin{  grati{  gratum  facientis  iU 
luftrationcjcrgofalfumeftdicerc,  Omniainfide  *'■ 
lium  opera  clTe  peccata  mortalia  dl^c. 


Conclufio  Septima. 

r O N minus  Haereticus  eft  » qui  dfcir 
infidelium  peccata  mortalia»  nobis  eC 
^ fe  venialia  , atque  a Deo  non  impu** 


tarf . 


APOLOGIA* 

HBc  conclufio  fcipfa  clarct,quoiiiam  fi  in- 
fidcHum  peccata  raortalia,nobis  eflcntvc 
nialta,tunc  eorum  BJafphemiar^FQrnfca*' 
tiones>Rixaj9Adulicria>Homicidia>  nobis  ^ fient 
peccata  venialiajmodo^autem  funt  mortaliajalt^ 
ter  ChrilHanus  nunquam  peccaret  ^quodeft  ma 
nifefte  falfum,  et  Haereticum,  vel  nullus  peccator 
' efiet  ChriftiSus,modo  autem  C hriftiani  pecc5t, 

^ , commiti^int^  interdum  peccata,  quae  etiam  ab 

infidelibus  perpetrantur  , dC  tamen  huiurmodf 
peccata  fidelibus  imputantur,^  nifide  illis  poc^ 

nitentiam  agerentjdamnarentur. 

Et  fi  dicas,nullusverus  Chriftiaus  poteft  mor 

taliter  peccare.  Rcfpondetur  quod  quilibet  Chri 
ftianus,etiara  praedeRinatus,  dC  exiftens  in  gra^ 
tia,peccare  potcft,aliter  efiet  fimpliciter  impec^ 
cabilis,&  non  haberet  liberum  arbitrium  ad  ma 
Ium  jdum  eft  in  via, ideo  6Cc, 

Odbma  Conclufio» 

NOn  eft  Deus  perfonanim  acceptor  bUt" 
fpheraat  ideo,qui  oppofitum  afierit. 
'UT  iEcjConclufio  feripturarum  teRimon^ 
1^  fetis  eRclara,immo  luce  clarior. 

Peotto  A A priixio  Mofes  in  Deuteronomio  ait» 
DeuseR  magnus,potens,<Sc  terribilis,  qui  perfi) 
nam  non  accipit,ncc  munera. 
a.Fatal;io  Secudoin  libro  parali.fcribitur . No  eR  enim 

^apud  dominum  Deum  noRrura  iniquitas  9 nec 
•perlbnarum  acceptio,nec  cupido  munerum» 
lob.)4  Tertio  lob  hoc  idem  de  Deo  aflferit  dicens . 

Q_ui  non  accipit  perfonas  principium,  nec  co 
gnouit  tyrannum , cum  difceptaret  contra pau*» 
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perera. 

Quarto  Salomon  in  Sapientia:  libro  inquit.  Sap.5- 
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No  enim  fubtrahec  perfonam  cuiufqua  deus 
qui  eft  omnium  dominator,  nec  verebitur,  ma^ 
gnitudinem  cUiufquam , quoniam  pudllum  6C  ^ 
magnum  ipfe  fecit , <S^  zqualiter  eft  illi  cura  de 
oftinibus. 

Q^uinto  ille  idem  in  Ecclefiaftico,  Non  acci' 
piet  dominus  perfonam  in  pauperem,  6C  depra:^ 
cationem  ]xR  exaudiet,  fupra  enim  dixerat  quo^ 
niam  dominus  vindex  eft,dl^  non  eft  apud  illum 
gloria  pcrfonat. 

Sexto  Paulus  Apoftolus  ad  Ro.  manifeftelo'  ro.ji 
quitur  dicens.  No  eft  acceptio  perfonarum  apud  Gaiia.x 
Deum.  Er  hoc  idem  ad  Gala.ad  Ephe.ad  Collo. 
perpulchre  fatetur.  . i.Par.i  ' 

Septimo  Petrus  Apoftolus  in  canonica  fua 
Epiftola  ait.Etft  patrem  inuocatis  eum , qui  ft' 
ne  acceptione  perfbnarum  iudicat,  fecundum  vni 
uftuiufq;  opus  dCc, 

Ocfctuojidem  Petrus  in  Atft.vifa  Comelq  Cc  AAx 
tunonis  mirabili  conuerfione  clamauit  diceris. 

In  verita  te  comperio,  quia  non  eft  perfonarum 
acceptor  Deus,fed  in  omni  gente,qui  timet  deu, 

6C  operatur  iuftitiam,accepcus  eft  illi  dCc.  Ecce 
quantum  diuino  oraculo  commendantur  opera 
;l^na  prxcipue  opera  iuftitia:,ex  quibus  qutltbec 
fit  acceptus  Deo  , etiam  ft  effer  infidelis  propter 
huiufmodi  opera, faciendo  quod  in  fe  eft,  merere 
tur  illuminan,exempIo  Comel^  Ceturionis,  im 
mo  re  vera  illuminaretur . 

Praterea , acceptio  perfonarum  non  eft  Deo 
attribuenda,  quoniam  fecundum  propriam  eius 
fignificationcn]}  fecudum  quatn  fummir  in  feri*' 


\ 
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pturis,eta  plcrifcp  docfloribus  arguit  peccatum» 
,5^iniaftitiamtnDeo, vtdiuusThomas  fuper 
Epiftolara  ad  Romanos  capite. i.  clare  oftendit 
dicens.  Opponitur  autem  perfonatum  acceptio, 
iuft-itiac  diltributiuf,per  quam  aliquis  diftrtbuit 
vnicuiq^  fecudum  dignitatem  perfonarum,  ergo 
acceptio  eft, quando  pr%  ter  dignitatcm,datur  ali 
'• ' cui  plus,V.cl.  minus, Et  infra  concludit . 

• Q^uia  igitur  Deus  omnia  conuenientiilima 

ratione  facit,  non  cadit  in  ipfum  perfonarum  ac< 
ceptio..Et  paulo  poft , aliam  rationem  alTignat, 
inqakns,  Qjsod  enim  non  fit  perfonarum  acce- 
ptio apud  deum, patet  per  hoc,  q>  omnes  qui  pec 

eant, puniuntur.  _ 

CSflriiuf . Denic^  omnes  docflores  catholici,  dC  fcholalti 

UibfW. . ^ non  eflfe accept orem  perfonarum  vno 

ore  fatentur.VndciGabriel  difi:-4*'  primi  fenten 
tiarum  qiiaftionc  vnica  ita  loquitur , Nec  tami 
propter  hoc  q>  Deus  aliquos  praedeftinat,  et  non 
alios , efl:  perlbnamm  acceptor . Nam  acceptio 
>:  ^ perfonarum  tunc  eft,quado  quod  debetur  gqua- 
libus  vni offertur,&  non  alteri.  Deus  autem  nui 
Ii  eft  debitor  quocunq^  modoset  ideo  non  poieil 
Grego:  cffc  acceptor  perfbnarum,5^  licet  Gregorius  Ari 

Arimi:  minenfis  videatur  afferere  Deum  aliquo  modo 

cfle  acceptorem  perfonarum  , di. 28.  fecundi. q.i. 
dum  fumitur  hoc  nome  perfonarum  acceptio  im 
propri^  pro  praedile(ftioiie,qua  vnum  alteri  om-^ 

nino.fimilem  praediligit.  Sumendo  tainenacce- 

ptiohem  perfonarum  proprie,  prout  tcripturafjo 
quuntur, eadem  diftin(flionc,articulo.5.tn  refpo^ 
fione  primi  argumenti  firmiter  afierit , Deum 
ttullo  modo  cfle  acceptorem  perfonarum , dicens 
his  verbis  * Nam  ille  tantum  dicitur  acceptor 
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perfonarum , qui  in  dando  munera , vel  przmta 
attendit  genus,  vel  nationem,Ratum)  vel  condi> 
tionem,aut  altquam  prxrogatiuam  perlbn(,qua 
vna  perfona,pr£ter  dignitatem  meritorumj  alia 
cxcellic.Et  infra  ait. 

CLuia  Deus  non  acceptat  perfonas  intuitu  ge 
neris  ,feu  natfonis,fed  prxcif£egratis,&  ex  fua  If^ 
bertate  rnere,huic  dat  gratiam,illT  non  dat,  hunc 
vocat , SC  non  attendit  in  ipits  aliquam  talem  ' 
pracrogatiuam  pcrfona?,fed  vtait  Petrus.  Inom 
ni  gente  qui  timet  Deum,d^  operatur  iuRitiam, 
acceptus  cR  illi,ideo  nequaquam  poted  dici  ac<» 
ceptor  perfonarum  ad  fenfum  illum  fcilicet  vc^ 
Tum:Qiiare  SCc. 

Et  ii  quis  dicat,  ’ Deus  acceptauit  Petrum , SC  C%i jdiiii.  . 
luda,  latronem  vnu,SC  non  alterum,  Sc  ille  (lint 
perfon(,ergo  Deus  eft  acceptor  perfonarum.  ; 

kefpondeo  negando  confequentiara  > quia  li^  R^^fpSSo, 
cet  Dcus(occultilTnTiacaufa)acceptet  vnam  per^ 
fonam,  dC  non  aliam  , ad  gratiam , Sc  gloriam, 
nunquam  tamen  perfonarum  acceptor  appellari 
debet.Q_uoniam(  vt  dicfium  eft)lioc  nomen  acce 
ptio  perfonarum  proprie  loquendo, fonat  in  ma 
lum,arguit($  iniuliiitiam  in  Deo , pariter  , it|  * 
omni  homine , De  nullo  iiquidem  tufto  dici  por  ; - , ' 
ceil,ille  cft  acceptor  perfonarum , SC  ita  pari  ra^  ' ‘Xt 
tione  dicendum  eft  de  lacob , SC  Efau , quoruni  '•  , 

vnum  dilexit,altei*um  vero  odio  habuit, et  tame 
'€x  hoc  non  licet  inferre  Deum  perfonarum  accc' 
ptorem  fui  (Te.  Cum  igitur  tot  (bripturarum  teiti 
imonia,cot  dodorum  authoritates,  deum  no  elTc 
acceptorem  perfonarum  conRanoer  afFtrment,ec 
fateatur, Blafphcmat  ideojqui oppofltum  aflerit  ^ ^ 

-quoniam  attribuit  Deo,  quod  ei  non  conuepic*. 
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Solent  enim  impg  blafphcmatores  in  eorum 
aduerfitadbus  arguere  Deum  factionibus  obno^ 
xium,quod  idem  eft  dicere  Deum  efle  acceptore 
perfonarum,quamObrem  caueat  vnufquifcp  ab 
huiufmodi  blafphemgs» 

De  pertinacia»  ' ^ 

Pulchra»d^  vtiiis  difficultas. 


Thoi 


^ou»! 

Ro»ts 

S£b]r 


^ N liceat  alicui  catholico  aliqd 
^ pertinaciteraflerere.  Negati^ 
ue  refpondendum  eft><5i  ratio 
affignatur,  quoniam  pertina" 
cia  opponitur  virtuu  perieue^ 
rantiaz , fecundum  excclTura» 
— Laus  enim  perfeueranti*  » vc 
inquit  Thomas  fecunda  fecunds.q.ijS.  articulo 
id  eft  in  hoc  confiftit , quod  aliqutd  oon  mtdu 
a bono  propter  diuturnam  toleratiam  ditticilm, 
cuioppSnitur  petdefeaummollwes.K  per«- 
ceffum  pertinacia.Pertiiaj  ideo  ille  dicitur,  qui 
nimis  propri*  fententi*  i'nh*ret,quafi  ad  omnia 
tenax  repellens  aliorum  fapientiam , contra  que 

clamat fepiens in  Prouerbqs.Neinnirarispru  e 

tia  tu*,et  Paulus  ad  Ro.idiprum  mulcem  feniie 
tes,non  alta  fapiente8,red  humilibus  confennei^ 
tes,V*  inquit  dominus  per  Elata. 
eftisth  oculis  veftris.&coram  vobifm«.pfl» 
prudentes.  Magna  igitur  perwnaaa  eft  , vt  veM 
quis  plus  fibi  credere  , quam  omnibus  alMCum 
nuUus  adeo  fit  lapiens,  quin  ^iquando  poffit 
rare,  o uare  pertinax  fecundum  ipuus  nominis 
Orti  M . ethymologiam  dicitur  durus,impudeM,  irreu^ 
JS.  cabili8,ldoctHs,obftinatus.  Durus  qma  no  cedit 
^ fcntenti* 
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fentetuij  alcerfw,(iciit  rc  dum  dicitur,  quod  non 

ccdit,fcdtaAui  r€fiftit.Impudcns,quia  noneru 
bcfcit  aduerfaii,etfam  agnitae  veritati, vel  fapie^ 
ti.Irreuocabilis  quia  no  poteli:  rcuocari  a (iia  fen 
i***^u!^  op*nfonc, Indocilis,  quia  doceri  no  ua 
]ec.C)bicinatus,qufa  etiam  in  futurum  in  fua  ien 
tenna  perfeuerare  intendit,^  dc  pertinax  durus 
elt  feraper , SC  obilinatiiTimus  in  malo,  de  quo 
lob, Cor  eius  indurabitur  quafi  lapis.  Cor  aute 
durum , vt  inquit  Sapiensin  Prouerbns.Male  ProxS 
habebit  i nouiffimo.Et  ille  ide  • Qui  metis  eft  du 
rac  corruet  in  malum, ficut  accidit  Pharao  ni,que 
cum  laepe  fuiiiet  dominus  allocutus  per  Molem > 

Vt  dimmeret  populum  fuum  liberum, crebro  p ^ 
poCiutiOC  promilit,red  detentus  amore  terreno*' 
rum,(X  vana  fpe  cuadcndiflagella,noluit  audire 
domiwm,  fed  induratum  eft  cor  Pharaonis  , SC 
perfiftcnsin  fua  pertinacia  ad  perfequedu  popu 
Ium  ilJum,demu  in  mari  rubro  fubmerfus  eft* 

Pr*terea  lacob  Patriarcha  prophetizans  de 
pertinacia  Scribarum,&  PharifcEoru,quaoftc' 

*runt  non  recipiendo  docflrina  Chrifti,  a Seri-* 

• • i* ' de  tribu  Simeon,  Le- 

iM,ait  filijsfuis,quibus  tunc  loquebatur.  Maledi  ' 

<^ontradicedo 

Chnfto,.^  indignatio  eorum, quia  dura.  Proin^ 
de  btephanus  Prothomartir  de  ptinacia  argues  Gcne.pe' 
lud{<»,cum  quibus  difputabat.  Dura  inquit  cer 
uice,&  1 circucifiscordibus,(S:  auribus  uosfcm  ^ 
perf^ntui  landfo  reftitiftis.Etdominus  ad  Mo 
ftm.  Cerno  <p  ifte  populus  dur?  ceruicis , ftt  di'  Exodsi» 
mitte  me  vt  irafcatur  fiiror  meus  fup  cos,  Sc  de-» 
leam  eos  de  terra.  Deniq^  Hieronymus . Si  non 
conuertaiuuTsdC  £ duri  coJli  futnus^O  vfq^  in  fi'  ' ^ 
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nem  m malis  pcrrcucramusjajnfiducpeccamiuid 
non  mfferecur  deus.Debee  igitur  quilibet  caucrc 
ne  fit  pertinax  in  fuo  fenfu  , vt  in  prarlenti  funi 
Luthcranoru  fautores  dura  ceruice , 6C  pertina* 
ces  clamantes  in  plateis,  SC  in  ecclefi)s  fe  efie 
pientes,cceteros  ff^rnentes,  velut  imperitos  fua 
infeitiam  t^etes.  Duonamqj  laciunt  hominem 
hareticum.f.errorin  intelledu,&  pertinacia  in 
voluntate . Quemadmodum  A ugufi:inus  contra 
Manichaos  liquide  oftendit  dicens.  Q^ui  in  cccle 
fia  Chrilti  morbidum  aliquid  paruuej  fapiunt, 
fi  correpti  vt  recflu  fanumtj.fapiatjrciiftat  cotu 
raaciter,fuaqj  peftifera  dogmata  emedare  nolut* 
fcd  defenfare  pfiftunt  hjretici  funt.24.q.j.c.Qui 
in  ecclcfia.Sed  fiquis  in  aliquo  erraret,  fftimans 
illam  efle  regulam,«5(:  fide  ecclefia;  paratus  emen 
dare,cum  lctret,no  effet  h^reticus.  V”nde  idem 
Auguftinus,{ii  qui  fententiam  fuam-,  quauis  fal** 
fara,  atej?  peruerram,nulla  pertinaci  anirnofita^ 
te  defendunt , quarunt  autem  cauta  follicitudinc 
veritatem, corrigi  parati,cum  fnuenerint,nequa( 
quam  fuDt  inter  h§reticos  reputandi.24.  q.j.c,- 
Dixit  Apoftolus.Q_uamobre  loachim , qui  er-« 
rauit  circa  myfterium  Trinitatis  allcrcns.Magi 
ftrum  Petrum  h*reticum,co  cp  dixerat  diftin.fw 
primi  fementiaru,q>  pater ,filius,&  fpiritusfan- 
dus-gdamCilma  reseft,fatebatur.Naq?  ipfe  loa 
chim  non  efie  in  tnnitate  vnitatem  vera,6^  pro 
priam,fed  quafi  colle<fb'uam,<5^  fimilitudinaria^ 
ficut  multi  homines  dicuntur  vnus  populus,  R< 
probatur  autem  opinio,<5^  fententiaeius  canqu» 
hfretica,5^  approbatur  fentetia  praediefh  Petri, 
yeUit  catholica.  Verum  quia  ipfe  loachim  fub-» 
ipific  omnia  feripta  fua  ledis  'Apojftolica;  corre# 
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<5lf<5fif,a(rercns  fc  tenere  quod  crccfic  ecde^ia  / 6!^: 
{ic  non  fait  pertinax  in  fua  rentemta>tdeo  excufa 
tur  a vitio  hacrcfis,vt  habetur.de  fumma  trinita 
te  SC  fide  catholica. c.  Danamus , Cuius  excplo 
raoueantur  noui  hf  recici  ad  alTerehdum  ea,  qua* 
credfc  ecclefia,(S^  a fua  pertinacia  deliRanr.  Sola 
n. pertinacia  hominem  hareticu  efficit.  Ejic  qui^ 
^ijs birtfnibus  fequftur,q)  ea  qua  fum  determina 
ta  ab  ecclefia.  Verbi  caufa . Conficere  in  azimo 
pane,ieiuno  ffomaco,veffiburcpconrecratis , 36 
cum  cceteris  cenraon^s,ac  orationibus.  Item  au 
dire  mittam  dominicis  diebus.leiunare  tota  qua 
‘dragefimam,«5^  coetera  fimilia,quxex  mera  ec- 
clefiar  inflirutione  fancita  funr , debent  vere  , 6C 
cathoIice,fed  non  pertinaciter  fuffentari,  quonia 
al^s  rationabilibus  cauiis  adueniencibus  potefi; 
ecclefia  oppofitum  determinare. 

Sequitur  praeterea, q>  ea  qux  non  funt  deter^ 
minata  ab  ecclefia,  vtpote  q>  virgo  gloriofa  fit 
•concepta  in  peccato  originali,vel  cj>  non  fit  con- 
cepta.Et  q>  pueri  decedentes  finebaptifmaie  pa 
tiantur  poenam  fenfusyVel  tantum  poenam  dam 
' ni,d^  alia  fimilia  funt  probabiliter  ,fed  non  per*- 
tinaciter  fuffentanda,cum  neutru  illorum  fit  de;^ 
terminatum  ab  ecclefia, polTitc^  vtrulibet  illoru 
determinari,Q_uaobrem  quifquis  eoru  quodli<* 
bet  ptinacfter  afferere  voluent  hxreticus,&  ex<* 
tra  ecclefiam  cenfendus  eft,vt  ex  fupradicftis  Ii* 
quet.Q^uare  rogo,^  obfecro  Lutheranoru  fau 
torem  quemlibet, vt  refipifeat , a pertinaciaque 
defiffat,feque<!%:  fua  fandx  Ecclcfif  ordinationi 
rub^iat,cut,&  ego  in  omnibus  humiliter  fub^ 
cior.  Alia  quam  plura  vide  in  tradatu  noffro  4e 
'£cclciic  su^thonocc  ^3Cc* 
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valeant  pro  his  qui  funt  in 
Purgatorio  « 
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XISTENTES  IN  PVR 
gatorio  mediant, inter  Ecclefiam 
c triumphantem,  dc  militantem,  fed 
omne  medium  participat  naturam 
extremorum,  tefte  Philofopho.4. 
Topicorum  ut  liquet  de  homine,  qui  mediat  inr 
ter  fpiritualesintelligentias,  dC  animaliairratio^ 
nalia,fdeo  partici  pat  de  naturisvtriufque  horum 
duorum  extremorum  , Q^nantum  enim  ad  cor^ 
pus  habet  qd  commune  cum  belluis.  Sed  quan^ 
tum  ad  animam  habet  qd  commune  cum  intcl^ 
]fgenti)s,lta  exiilemesfln  purgatorio,  habent  qd 
commune  cum  his  qui  funt  in  Ecclelia  triuphan 
te  , qufa  quemadmodum  illifumin  Dei  gratia. 
Sic  pariter  dC  hi  qui  funt  in  purgatorio , Secun^ 
do  tam  illi  quam  ifti  laudant  Deum , Vt  i nquit* 
lo.  omnem  creaturam  quz  in  coelo  eR  dC  fuper 
terram  dC  fiib  terra  omnes  audiui  dixit  • Sedenti 
in  trono  dC  agno  benedidlio,honor,  gloria  SC  po 
teftas  in  fecula  feculorum  amen « Tnplicem  hic 
ponit  ordinem  laudantium  Deum  fcilicet  in  coe^ 
]o  beatorum, in  terra  iu(l:orura,d^  fub  terra  pur^ 
gandorum,quia  damnati  non  laudantDeum  nec 
benedicunt  iuxta  illud  Prophetae  in  Inferno  au^' 
tem  quis  confitebitur  tibi.  Tertio  omnes  tam  ife 
]i  qui  triumphant  in  ccelis  , quam  illi  qui  funt  in 
purgatorio  funt  prsdeibnati , dC  fecuri  de  fua 
beatitudine,et  felicitate.  Deinde  parucipant  cum 
his  qui  funt  in  Ecclciia  militante , quia  illi  ficut 
ifei  patiunt  pceoas , Secundo  iicut  quilibet  Edc^ 
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Ifs  et  fuftus  participat  de  omnibus  operibus  bo<'  ' 
jiis , quae  Eunt  in  Eccleila  militante  iuxta  illud 
PfalmographijParticeps. 

Ego  fum  omnium  timentium  te,5C  cuftodienPf»ti|9 
tium  mandata  tua  , in  exiftentes  in  purgatono> 
participes  funt  omnium  orationum  eleemoryna*» 
rum  9c  tandem  omnium  operum  qua-  Eunt  a no 
bis , vt  iandle  8C  iufte , ludas  Machabeus  arbi<- 
tratus  eE , qui  collatione  i&dla  duodecim  milia 
Dragmas  argenti  milTit  Hierofolimam  oEerrt 
peccatis  mortuorum . Et  hoc  idem  vniuerfalis 
Ecclelia  ianciuit , cuius  authontas  non  minor  eft 
quam  quodlibec  feripturarum  dicflum  ♦ Terti6 
Ecut  ChriEui  orat  Engularitcr ) pro  omnibus 
pradeEinacis  exiEetibus  in  uia,vt  ipE  in  Euan-’ 
geliolo.ait.  Ego  pro  eis  rogo,  non  pro  mundo • 
rogo,fed  pro  his  quos  dediEi  mihi,quia  tui  funt. 

Sed  cxiEemes  in  purgatorio.  Sunt  prardcEinati, 
feripti  in  libro  vitar,quos  pater  dedit  Elio,  ^ fui 
crant,igitur  pro  eis  etiam  rogat , vt  a poenis  abr 
ibluantur.  CLuaniobrem,  E Papa  qui  habet  da-* 
ues  thefauri  Eccleiiar,  & hunc  thefaurum  di fpen^- 
fare  vaIet,teEe  ApoEolo  qui  ait.  Sic  nos  exiEi-  i.Cor.^ 
met  homo  vt  miniEros  ChriEi  8c  difpeiilato^ 
res  miniEeriorum  Dei, ille  poteE  nobis  applica- 
re indulgentias  ,ita  poterit  applicare,his  qui  funt 
fn  purgatorio , quia  E funt  participes  omnium 
bonorum  noErorum,  ac  orationum  ChriEi , ita 
participaredebent  de  omnibus  meritis  ChriEi, 

8c  fandorum , qua  quidem  merita  thefaurum 
Ecclefia  efficiunt , Dico  tamen  q>  virtute  indul- 
gentiarum non  poteE  totaliter  et  abfblute  vnam 
animam  a poenis  purgator^  liberare , quia  eade 
ratione  poiEt  liberare  duas,  quatuor,  decem,  dQ 

LD  tii 


< dbindvlgentiis.  ' 

Pcni  quo  {jc  omnes,  quare  cuacuaret  purgatorium,  Poteft 
tamen  indulgentiis  eis  remittere  poenas,  ut  citius 
JSgawno  poir.nt  egredi,  & hoc  eft  quod  dicitur  quod  Pa> 
pa  indulgentiarum  ope  liberat  animam  a purga 

torio  per  modum  fuffrag^.  ' 

Et  li  dicas , Ego  qui  confelTus  fum  folutus  a 
culpa,6^  a poena  aeterna,Si  accipio  plenarias  in^ 
dulgentias  nonne  totaliter  liberato  ab  omni 
poena  temporali  et  ipffus  purgato ri)^i^’tur  jqua 
ratione  dicendumeft  de  exift entibus  in  purgar 

tono . ' ■ . . ; 

Refpondco , quodmon  eft  eadem  ratio  quia 

aliud  eft. atftiuc  recipere,  6^  aliud  eft  paffiu^ 
Nam  exiftentes  in  uia  acm  concurrunt , 
propria  uoluntate  indulgentias  recipiunt , ideo, 

, eis  magis  profunt*  - 

Exiftentes  autem  in  purgatorio  tantum  pare 
iiue  recipiunt,  aliorum  beneficio , ideo  non  tan*- 
tum  eis  profunt.  Exemplo  plus  enim  iuuat  dare 
unum  aureum  pauperibus  in  ui«  dura  fa.e 
nus  eft  homo,  quam  centum  relinquere  ptnt 
rnortem , quia  in  uita  uoluntarie  dat , ftd 
• i poft  mortem  coaefie.  Sic  in  propofi'’  ..i 
to  plus  iuuat  indulgentia  ei , qui  ' ; :i 
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per  feipfura  propria  uolun 
tate  accipit , quam  ei 
quod  per  alienu 
recipit . 
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tafte.Reufrcdiir.Car.Ca*’ 
r • P«gi)  Vicanus,  et  Suffra 


ut  penes  fe  tan^  Enchiridio  quodda  falubre,illii 
retinere  uelint . Tuc]^  pr  Reuerende  quoccepifti 
gradu  pge,et  cucflis  uiribus  enitere,ut  duce  uirtu 
te  tua, et  elegat!  do(flrina,Chiiftiaus  populus,ad 
deu  fcruatorem  coIendum,exc!tetur,  explofa,  ac 
penitus  eradicata  omni  hxrettca  prauitate,No^ 
ftriq^  tibi  admodum  addidliflimi , memor  efto, 
et  bene  vale.Ex  palatio  Epifcopali.i^^.Odlobris* 
M.  D.  XXXVIII, 
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Deus  non  pra?cepf  t impoflfibilia  car.24 ^ 
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Deus  non  eft  perfonarum  acceptor,  car.rtf  j 

Non  licet  aliquod  p>ertinaciter  aficrere,  car.2^4 
Indulgentff  iuuant  cxiilentes.  in  purg,  car.2^7 

LL  fili 


DECLAM*ATIO  IN  LVTHB» 
ranos  , habita  a Reuerendo  Magiilro  loanne 
Maria  Verraco  Ferrarienii  Carmelita,  Stud^  re 
gente  in  folemnitace  beatiiTimi  Hieronymi  > in 
srdediui  Petri  Ciuitatis  Bononiae  coram  vniuer 
fo  theologorum  Collegio,  Ad  Reuerediilfmiim, 
Sc  llluftri iT. Card.CSpegium,  Generalis  Con-» 
cilg  legatu  m.M.D.XXXVIII.  pridieKalen* 
Odobris» 

O N S V E V E RVNT 
Maiores  noftri,  optimarum  ar^ 
tium  ftudgs  dcditiiTimi  Reue-» 
rcndiffimc  antiRes,  celeberrimi 
P.hac  memoranda  die,anniuer 
^ humanj  philofo^ 
phiae  dignitatem  celebrare , 5^  iacr?  theologi* 
myfteria  perorando  extollere , 3C  (Ingulos  no^ 
ftrum  ad  facras  literas  perdifcendasexdtare,fed 
quia  chriftianam  Rempublicam  afflidam  , dC 
oppreliam  miferis  temporibus,ac  perditis  recen 
tforum  haereticorum  moribus  gfpicinaus , aliud 
dicendi  argumentum  nadi , non  impiam  quam* 
ipii  negligunt  philofpphiam  commendabimus, 
non  Theologiam,quam  tralatic^s  feniibus  fub" 
uertunt  laudibus  efferemus,  verum  tanquam  re* 
ligionis  ftudiofiffimi,  contra  taleis  perditos  ho" 
mines,tetra  ignoranti^  caligine  obfttos , quara> 
uis  non  prolixa  oratione  perorabimus,  fi  hornis 
nes  funt  cenfendi  qui  humana  iura  dicuntur  la-* 
befa<5fare,quinimmo  diuina  quactp  penitiw  abo 
lerc,qui  deum  optimum  maximum  negligant, 
qui  deni<;;^  infipientem  illum  imitati,fortc  in  cor 
dibus  fuis  c omurmurantes  dicant , profcdlo  non 
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cft;  deus  dum  etenim  pleric^  eorum  iblitfspse^ 
dagogi^s  obnoxt)  ad  facros  codices  aggrediunt* 
tur  in  quot  quxfo  errata>tn  quot  execranda  fce^ 
lera  labuncur  c’  dum  vix  methodica;  grammati^ 
cx  rudimenta  edodh^e  qua  duntaxat,  de  mat* 
tre  Andromaches,&  de  Niobes  filqs  diiTereredf 
dicerunt^grauiora  onera  gerere  audent»  uum  vd 
imbcctlleB,languidi,(5^  enerues  dcfidunt  c' Quid 
alios  recenreara)quidiale(flicam  renuentes,cuuif 
igrorantia  Pythagora; » Parmenidi » Meliflb  • 
Sexcentifqi  ali)s((i  Aridoteli  credimus ) errandi 
caufa  excit,refe  (ingula  redte  indagaturos  opina^ 
turcQuid  cceteros  comemoremjquf  rerum  miiQ 
danarum  fciemiam»quam  philofophiam  uocSCg 
dieologi^  minime  conducibilem  diditantc'  a cu* 
tUSi(tudqs,quo  quis  magis  abent>  eo  minus  fu^ 
pernis  mentibus  proximus  habeatur  dei , fiquif 
dem  inuiiibilia,qua;  hac  icrutatur,p  eaiquse  vi(I 
bilia  funt>qua;  illa  confyderat  dignofcuntur . 8f 
igitur  tum  antiqui,  tum  moderniores  harretici, 
liberalium  difciplinarum  peritilTimi  extitiiTenc» 
3C  prtfcxySC  noua;  legis  deprauatores  non  fuir* 
fent,maiorum  noilroru,q  mira  fandlitate  cofpl 
cui  Horuere  ratione  habui ilent,eorum  pclara  ge 
Aa  admirabundi  conteplafrent,ilIorum  iingula^ 
rem  dodrina  obftupefcentes,vbiq^  gentium  p< 
dicaiTent,nec  ipforum  placita  polluto  ore,inqui- 
nairent,quibus,61^  fi  accuratilTime  fcripta  ofien 
dantur,  refragari  contendant , vt  nihil  dixerint 
icriptores  integerrimi,nihildifputauerint , nihil 
deniq^  perpetuis  literaru  monumentis  manda^ 
rint,quod  ram  antiqua;  quam  noua;  ha;refis  au^ 
thores  non  demoliri  exoptent . Illi  fuperioribus 
f<^cuiis  vniuerfum  popuJu  ad  ea  honorifice 
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petran^a  focinora  adhortabantur , quibus cutti 
perpetuam  fui  memoriam  poflreris  relinqueret^ 
Mi  Angulos  noftrum  a prudentia, <5^  animi  rao* 
tJ(frationc,kiuA:itia,<S^  2equitate,a  forcitudine,d^ 
•conftantia,a  clementia,^  pictate,a  deorum  cui 
%u,<5^  religione,!  ncemerirate,(Sf  audacia,  i luxu^ 
A&:  libidinc,<SC  in  odium, & crudelitate,  in  corpo* 
iris  coitu, (Sc  mentis  focordia,in  vitia  denicj^oia, 
Vel  nolentes  ptrahunt,IIli  mortaleis  in  fola  fide, 
^ Ahe  operibusCA  Paulo  credimus  ) mortua  eft, 
bo  torpefeere  finunt.Hi  virtutum  obliti,  quocX’ 
peditus,  veluti  noui  epicurei,Vetri,Baccho,Ve^ 
neri^dc <jenio indulgere  queant, nulla  egregia 
opera  meritoria  fore  autumat:  fed  folius  fidei  ope 
quclibet  a?tcrn5  beatitudinc  promereri  fatentur,’ 
qua  profeclore  quid  deterius , quid  pniciofius,- 
quid  vni uerfo  terrarum  orbi  intolerabilius  con^ 
«ngere  poflfetc'Sic  enim  leges  omnes  irritae  c(fi?t.' 
Sic  illoftres  uiri  fegnes  refiderent,  fic  tot  vrbes,; 
sot  prouincia?  ,tot  regiones,5f  imperia  n6  arte,' 
SC  ratione,fed  dolo,5^  fraude  regeretur  <'  Illi  co^ 
genita  libertate  gaudent,qua  SC  avitiis  abhor-'- 
'rere,(SC  virtutes  compledli  dicimur.  Hi  nil  inge*  ■ 
nuum,nil  praeftans , et  confpicuum  in  nobis  re^ 
linquctes,omnimoda  in  rebus  praeclaris  gficiun' 
dis  libertate  auferunt,tanqua  no  d^  eifemus , SC  ' 
fili)  exceifi  omnes,nec  natura  liberi,  fed  ferui  pe^ 
nitus  na  (cerem  ur,quod  equidc  rideret  Peripatc' 
tici,vt  Academicos  dimittam,  ac  Theologos  fi^ 
Jentio^acitos  pteream,qui  adeo  libertatem, per^ 
inde  ac  donum  ccelitus  homini  datum  coluere,' 
vt  fecus  fentire  flagitiofum  iudicarint.  Quid  plu 
Jra  comemprec’Illi  deum,  et  facilia,  et  volentibus 
iuamda, nobis  peragenda  precepiile  tefiantur. 
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Hi  qu*  nodns  vinb js  cfFici  no  pofTint  madar^ 
fe  iatentiir,0  obtufa  Reipublica;  chriRianxmo 
deracorum  ingenta,qui  hzc  perniriofa  nugamcn 
ta  in  veftris  vrbibus,in  priuacis  zdibus,  in  ipfis 
Deorum  immortalium  faccllis,tanqua  falubcrn' 
mas  leges  promulgari  fuftinetis.O  impias  impe 
ritorum  auditorum  aures,qui  ad  huiufmodi  ridi 
culam  docftrina  haurienda,reli(flis  eruditioribus 
viris  cfci  conRuiris.O  iceleftilTimos  homines,  cj 
totam  fere  Germaniam  inquinaftis  , qui  Italia, 
et  Italij  celeberrimam  vrbe  Bononia  polluere 
iwdecis,Q_uid  itac'quia  tot  £pifcop>os,tot  purpu 
ratos. P. tot  fumos  Potifices  negligitis,  qui  Pau 
Jiepiftolas, contra  Paulum  tertiu  Chrifticolaru 
moderatore  no  pecnitedum  in  alienos  fenfus  ver 
tere, vel  potius  iUbuertere  laboratis , quo  melius 
ignobile  vulgus  decipere  valearis. 

• Longius  quidem  quam  decreueram  fum  pro 
grelTus  quare  amplilTimi . P . quz  alia  minus 
furttrenda  ante  ora  veftra  fparferint  aquilona*^ 
tes  hzretfci  eorumque  fautores  ex  me  diligen*» 
ter  audite.  Non  contenti  enim , quz  antea  audi^ 
niflis  palam  blatera fTe , Deum  ipfum , qui  fo< 
lem  fuper  iuftos , dC  iniultos exoriri  facit,apud 
quem  nec  ludzf , nec  Grzci  diftindio  exiiiit , 
qui  femper  omnium  dominus  qui  ue  in  omneis 
inuocantes  fe  diues  cfTc  voluit , facflionibus  ob- 
noxium credunt , eiufdem  quam  przdcflinatio- 
nem  vocant , antiquz  noRrx  libertati  neceiTi- 
tudinem  inferre  arbitrantur , perinde  ac  nulli  no 
ftrum  quicquam  boni, vel  mali  efficere  poffint, 
cum  folus  deus  omnia  bona,  ac  fingula  mala  per 
nosfii  ipfisairentimur)peragerc  credatur,quem 
tamc,nec  veflc,  nec  polle  aliqd ipg  meditari  hu-r 
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cufc|;  tenuere  viri  fancfliiTimf, aliter  natni^  oaof 
fam  vitam  agere  pollemus , fi  his  firmilTimum 
pr^mium,4llisineuitabile  fupplicium  neccfifitate 
quapiam  conllitutum  opinaremur. 

C^id  igitur  prodefie  debuit  Tobia  in  ieiun^, 
diutius  verfatum  fuiflc?'Efdram  legis  prjccpta  to 
ti  populo  indefefla  voce  explicafie('Helchanam9 
vt  Deum  adoraret  Hatutis  diebus  in  monte  aCce 
diflet'Dauidem,vt  lonathamveiUiret,  fefe  tunica 
fua  cxpolialTe  c*  Neemiam  pro  filqs  lllrael  delida 
humiliter  expofuiirec’Helif{um  raulierividu{ 
fpexiflec'quidue  obefie  oportuft,iiJ\thalia  mater 
Ochozie,regis,mortuo  filio , immoderata  regna 
di  libidine  percitajVniuerrum  femen  regium  del< 
uite'!!  Manafies  fanguinem  innoxium  effuditt'<5C 
cruore  innocctum  Hicrufalem  repleuitt’11  Antio- 
chus, vt  diuinu  cultum  in  lud$a  defi:ruerec,mul- 
tu  laborauitc’Si  Hebr^us  popidus  igratus  extitit^ 
Si  Salomon  fenio  confedus  fculptilia  coluiVcum 
liberi  no  fimus,cu  fatis  agamur,^^  quo  fata  tra- 
hut,retrahunt(^  fequamur.  lam  erubefeere  vide 
bor  dodififimi.P.alia  multo  his  atrociora  vobis 
exponedo,ne  hulufce  c6cionis,huiufcc  facratilTi- 
^dis  ratione  non  habuifie  videar , nonulla  tn 
quf  pauca  fupfunt  perflringere  audebo,quia  me 
id  efficere  cogut  inuidi,cogut  noui  h^retici,  qui- 
nimmo cogit  veritas,qua  magna  efie,(S^  pr^c^te 
ris  ofbus  excolenda  pr^epit  Efdras,  cu  neq^  fan 
dos  honorados,nec^  fandoru  numina  imploran 
da,nec^  illoru  fiatuas  feruadas,  nec|i  vota  pfolue 
da  autument,  fed  Ecclefi^  authoritate  diminuat» 
Sumi  Pot.dfgnitate  fubmoueant,  fubmota  labe 
fadct,labefadata  in  nihilu  redigere  c6tedat,qua 
coefeiTione  appellant  audaciter  delpiciat,immsi- 
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culstsillsrn  hoftiE  ^nisuininii]  illucsliccdctica 
veneratione  no,p(et^uanC){ibi  pfuadentcsjnec  il^ 
K in  carne  comfcrti,nec  huc  in  veru  Chrifti  fan  - 
guincimutarijSumu  Hercule  ipfius  Dei  ibecilli 
tatis  argumenm,quf  varias  animatiu  fpccies,  di 
uerfa  reru  elementa, fempiternos  illos  orbes, et  fy 
dera, innumeros  Angelos  ex  nihilo  crearit,  et  illo 
ru  vtruqpin  diuiniorc  fubftantiavertereno  poC* 
iit , quibus  olbus  exeerabiliora  excogitari  polTe 
no  crediderim.  Quid,cu  purgatoriu,  quo(credo) 
liceniioliusdebacchari  qugant,  no  reperiri,pcla 
fnanic’mortuoru  alasoibus  uiuentiura  fuffragijs 
deftitutas  tabefeere  iudicatc'earu  fupplicia,  nulla 
Summi  Pontificis  opera  ,uel  a moueri,uel  dimi^ 
nui  poflcdi(flit5t,  fandilTimum  legitimi coiugp 
liinculudirimereinnituntjOia  rident,  omnia  co-» 
temnunt,omiiia  lacerant.  Q_uarc  uigilamilTirac 
Paftor  fquilTimi.P.ri  quo  Chriftianf  Rcipubli 
c{  iam,iam,ut  uidetis  diruendf  amote  detifiemi 
iMjfiChriftu  diligitis, fi  Chriftilege  nondcij^ici 
tis,ea  diligentius  curate,yeftr{  nacp  fidei, prude 
ti5,et  integritati  eiufdc  dignitate  , Chrifiicolaru 
falutcaiiitajlibertatcjdecus,  et  amplitudine,  cun^ 
dia  deniqj  c6milla,et  credita  aiaduertite,de  falu" 
te  oium  cogitate,uob«s  cofulite,uniuerf|  religioi 
^rpicite,mifera  nofira  coditione  cognofeite,  te^ 
tras  h jreticoru  .pcellas,  q undiq^  ipedent  circufpi 
cice^ocio  idulgerc  definite,prauos  facraru  feriptu 
raru  corruptores  extermiatc,hos  luidos,  hos  ma 
leuolos  uarrjs  cruciaiib.affiigite,  recetiores  h^reti 
cos(nifio  utina  refipifcat)fara^,ferro,ignepdite, 
ne  fi(ut  coepiftis)  mitiores  exticeritis,  breut,  nec 
uobis  , nec  religionis  rebus  proQiicere  ualeatis. 
Dixf(S^c»  Laus  Deo* 


AD  LECTOREM  ' 
Vandoquidcm  fieri  non  poteft,  quanta 
cuncp  adhibita  diligetia,  quominu»  in' 

, ter  cudendum  clemetorum  vel  inuerfio, 
vel  omilTto  contingatjigitur  qua?,  in  hoc  opufcu 
Io  palTim  errata  deprxhendere  fic  caftigato* 
peccatu  pro  pecunia  fol. 17.2. facie  linea. 8 
Nimium  pro  vinum  fol.^j.i.facie  lineam. 24  , 
Negare  pro  regere  fol.84.1.  facie  lineam,  15 
Cum  procur  fol.84.2.facic lineam. 10  , 

Calefacit  pro  calefit  Ibi.  86^.  facie.i.linea.28 
Qui  ell  pro  iuftus  eft  fol. S^. facie. i.linea.^2 
Incarnatum  pro  incarnatio  fol.Sp.i.  facie,ltnea,8 
Dixit  prodicens  fol. 87. facie. 2. linea. lO 
'Dixit  pro  dicentis  fol.^o.i. facie linea.2i. 
Eleefforem  pro  eledlorum  fol. 91.1. facie  linea»ii 
Operatus  Deus  pro  operatur  Deus  lb].59,2,fac» 
linea.i^  ■. 
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